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LÒI NHÀ XUẤT BẢN 


Cuốn TỪ ĐIỀN KỸ THUẬT KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG này được biên 
dịch dựa trên cuốn "Dictonarry of Architectural and Building Technology" của Henry 
J. Cowan và Peter R. Smith (xuất bản tại London và New-york năm 1986). Nội dung 
từ điền hết sức phong phú, bao gồm các thuật ngữ về toán học, cơ học, tin học, vật 
liệu xây dựng, kiến trúc, kết cấu, thi công, kinh tế xây dựng, môi trường... trong đó 
có nhiều khái niệm khá mới mẻ đối với những người xây dựng nước ta. (Tuy nhiên, 
lại có nhiều thuật ngữ thông dụng, đơn giản mà không có trong từ điền, có lẽ do chủ 
ý của tác giả). : 

Nhận thấy giá trị của cuốn sách, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật đã dịch và 
xuất bản phục vụ đông đảo bạn đọc quan tâm đến các vấn đề xây dựng và kiến trúc 
hiện đại. Nhóm dịch giả gồm các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng: 

- Giáo sư Doàn Định Kiến. 

- Phó giáo sư Lê Kiều. 

và có sự tham gia của Phó giáo sư Đoàn Như Kim. 

Giáo sư Doàn Dịnh Kiến chủ trì và hiệu đính toàn bộ bản dịch. 

Trong lần xuất bản đầu tiên, bản dịch chấc chắn không tránh khỏi nhiều sai sót. 
Nhà xuất bản mong được sự nhận xét, góp ý của bạn đọc. 


NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 


CHỮ VIẾT TẮT 


Bảng này không ghi những chữ viết tất đã được giải thích 
trong từ điển. Những giải thích bổ sung được đưa vào các mục 


tù. 


aluminium 

barium 

Britsh thermal unit 
carbon, Celsius 
calcium 

calorie 

candela 
Commission Interna- 
tionale de IÉclairage 
chlorine 

centimetre 
hyperbolic cosine 
COpper 

decibel 

decibel (A scale} 
base of the natural 
logarithm 

foot 

square foot 

cubic foot 
Fahrenheit 

iron 

hour 


nhôm 

bari 

đơn 0uị nhiệt Anh 
cacbon, Celstus 
canxi 

caio 

cơndeia 

Ủy ban quốc tế 
về chiếu sáng 
cỉo 

centtnet 

cosint hypecbolic 
đồng 


đêxiben (thang À}) 

cơ số của iôgarit tự nhiên 
(= 2,718) 

fát (= 0,3048m) 

fút ouông (= 929cm?) 

fút khối (= 0,028m)) 

độ Farenhet (thang nhiệt độ) 
sót 


giờ 


hydrogen 

hertz (= cycles per 
second) 

inch 

square inch 

Joule 

kelvin, degree kelvin 
kilogram 

kilogram (force) 
kilojoule 
kilonewton 
kilopound per square 
inch 

kilowatt 

kilowatt - hour 
litre 

pound 

metre; prefix mili 
square metre 
cubic metre 
minute 

millimetre 

square millimetre 
mỉicrometre 
magnesium 
megajoule 
newton; nitrogen 
Sodium 
nanometre 

oxygen 

circulÌar constant 
pascal 


hydro 

Hác (= số chu kỳ 
trong một giây) 

insơd (= 2,54cm) 

insg vuông, (= 6,45cm?) 
jun 

độ kenuin (thang nhiệt độ) 
kủôgam 
kiogam (lực) 
kủôjun 
bkilôniutơn 


bilôpœo trên n0 Uuuông 
bkilôodat 

kilôoat - giờ 

lít 

pœo (= 373,2 gam) 

mét, tiền tố mi 

mét Uuuông 

mét khối 

phút 

milÙimet 

tmilimet 0uông 

mierômet (= 0,000001m) 
magnê 

(= 10000007) 
niutơn; Nươ 
Naftrtr 


mêgajun 


ngnômet (=  0,000000001m) 


Ôxy 
(= 3,1416..) số Pi 


Pascal 


lead 


pounds per square 
tnch 


chỉ 
pœo trên insd 0uÔng 


sulphur lưu huỳnh 

second giây 

silicon Suie 

SĨ metric system (the new hệ rét SỊ. 
metric system) 

volt Đôn, 

watt 024 

water closet nhà xi móy 

Zinc hếm 

degree độ 


VỀ CÁCH IN CHỮ 


Những từ tiếng Anh dẫn đến các từ mục được in bằng 
chữ đậm 


Abney Íevel 


A 


ABNEY LEVEL „hư clinometer 


ABRAMS' LAW định luột Abrams 
Quy tác thí nghiệm do D.A. 
Abrams nêu ra năm 1919; với 
vật liệu bẽtông và điều kiện thí 
nghiệm đã cho, lượng nước trộn 
quyết định cường độ của bêtông, 
chừng nào mà hốn hợp còn ở 
trạng thái dẻo để thi công được. 
Xem hình 1 
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Hình L Dịnh luật Abrams 


ABRASION sự mời mòn 

Sự làm mòn dần bề mặt của một 
vật liệu đo tác dụng mài của vật 
cứng. Có nhiều cách thử cường 
độ chịu mài. Những vật liệu 
tương tự nhau được thử bằng 
cùng một cách thử như nhau thi 
kết quả so sánh là thỏa đáng; 
tuy vậy giữa các cách thử khác 
nhau thì khó xác định sự tương 
quan, do đó phải luôn luôn xác 


Absolute volume 


định rõ phương pháp thử. Thử 
nghiệm mài mòn có thể bằng 
cách lăn hay trượt tự nhiên, có 
hoặc không có vật liệu mài. 
Thông thường thí nghiệm được 
tiến hành trong một số hành 
trình mài nhất định với một áp 
lực nhất định rồi đo độ hao trọng 
lượng. 


ABSCISSA frục hoành 
Trục x, hay trục nằm ngang, của 
hệ tọa độ Descartes. 


ABSOLUTE HUMIDITY độ ẩm 
tuyệt đốt 

Khối lượng hơi nước trong mỗi 
đơn vị thể tích không khí. 


ABSOLUTE TEMPERATURE s+h‡ệt 
độ tuyệt đối 

Nhiệt độ tính từ số O0 tuyệt đối. 
Khi tính bàng độ bách phân 
(Celsius), nó được gọi là thang 
Kelvin (). Khi tính bàng độ 
Fahrenheit, nó được gọi là 
thang Pankine, nhưng thang này 
ít được dùng. 


ABSOLUTE VOLUME (bể tích tuyệt 
đổi 

Thể tích thực của các hạt cát, 
của cốt liệu bêtông v.v... Được 
xác định bàng cách nhấn chìm 
hốn hợp vào nước rồi đo thể tích 
nước bị chiếm chỗ. 


Absolute zero 


ABSOLUTE ZERO số không tuyệt 
đối 

Nhiệt độ thấp nhất đạt được 
trong lý thuyết, khi các phân tử 
của một khi lý tưởng không còn 
động năng, và thể tích của nó 
bằng số không. Diều này xảy ra 
ở -278.16°C (-459.67F). Nhiệt độ 
tuyệt đối (absolute 
temperature) được tính từ số 
không tuyệt đối. 


ABSORBER SUSPENDED 
em suspended absorber 


ABSORPTANCE 
như absorption factor 


ABSORPTION a)sự thấm, sự hấp 
thụ; b) sự hút thu búc xạ; c} Sự 
hút m 

a) Quá trình một chất lỏng chui 
qua các lễ rỗng của một vật rắn 
xốp. 

b) Sự biến đổi của năng lượng 
bức xạ sang một dạng năng 
lượng khác bởi có vật chất, khác 
với sự truyền là sự bức xạ qua 
vật chất mà không đổi tần số. 
c) Xem sound absorption 


ABSORPTION COEFFICIENT xe?m 
sound absorption coefficient 


ABSORPTION CYCLE củu trình 
hút thu 
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Một chu trình làm lạnh. Nó dùng 
hai hiện tượng: (a) dung dịch hút 
thu (cộng chất làm lạnh) có thể 
hút thu hơi nước làm lạnh; và 
(b) chất làm lạnh sôi lên (lập tức 
lạnh đi) khi chịu một áp suất 
thấp hơn. Hai hiện tượng này 
đều được dùng để làm lạnh. 
Trong máy hút thu bằng brômua 
tithi, chất brômua được dùng 
làm chất hút thu và nước làm 
chất làm lạnh. Xem 
compression cycle. 


ABSORPTION FACTOR hệ số hếp 
thụ 


Trong chiếu sáng, là tỉ số giữa 
thông lượng sáng mà một vật 
thể hấp thụ so với thông lượng 
sáng mà nó nhận. 


ABSORPTION RATE (ốc độ hút 
nước 

Lượng nước mà một hòn gạch 
hút trong một phút, Còn gọi là 
sucfion raứe. 


ABSORPTIVITY khả năng hấp thụ 
Khả năng hấp thụ bức xạ mật 
trời của một bề mật. 


ABS PLASTIC chối dé¿o ABS 
Chất Acrylonitril- butadien- 
styren, dẻo khi nóng, có độ bền 
hóa học cao. 


AC viết tắt của alternating 
current: đòng điện xoay chiều 


Accelerated weathcring 


ACCELERATED WEATHERING sự 
phong hóa thúc nhanh 

Sự xác định tính chất chịu phong 
hóa của vật liệu (như sơn và chất 
đảo) bằng các chu trình mô 
phỏng sát nhất những điều kiện 
phong hớa thiên nhiên. Khí cụ 
đùng vào mục đích này gọi là 
weather-ometer. 


ACCELERATION gia tốc 

Suất thay đổi tốc độ, 

Gia tốc trọng trường có giá trị 
trung bỉnh là 9,807m/sec/sec 
(32,2 ft/sec/sec) 


ACCELERATOR chót thúc nhanh 
Chất thúc mau một phản ứng 
hóa học, trái với chất làm trễ 
(retarder) 

(a) Trong bêtông, phụ gia có thể 
làm tăng tốc độ thủy hóa của 
ximăng, do đó rút ngắn thời gian 
đông kết và tăng tốc độ cứng 
hay phát triển cường độ. 

(b) Trong nhựa tổng hợp và keo, 
chất xúc tác (catalyst) làm tăng 
tốc độ đông cứng. Phụ gia tăng 
tốc được trộn với nhựa ngay 
trước khi dùng. 


ACCELEROMETER,ACCELERO- 
GRAPH máy đo gia tốc 

Máy để đo, ghi gia tốc. Bản ghi 
quá trình gia tốc gọi là gia ?ốc 
đồ (accelerogram). 
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ACCENT LIGHTING chiếu sớng có 
trọng diểm 

Chiếu sáng dùng để làm nổi bật 
một phần riêng biệt của trường 
ngắm. Xem thêm directionel 
lighting 


ACCESS FOR THE DISABLED 
(HADICAPPED) !ối uào cho người 
tờn tật. Xem barrier free 
design 


ACCIDENTAL ERROR sứi số ngẫu 
nhiên, Sai số do một nguyên 
nhân ngẫu nhiên có thể là âm 
hay dương. Do vậy nó có khả 
năng tự bù trừ nếu có đầy đủ 
dữ liệu, trái ngược với sơi số có 
hệ thống. 


ACCLIMATISATION sự thích nghỉ 
kh: hậu 

Quá trình thích nghỉ cho những 
người đã quen một khí hậu khác, 
do đó sự căng thẳng do chịu đựng 
môi trường giảm đi. Xem thêm 
confort zone 


ACCOMMODATION (VISUAL) 
điều tiết (của mỗi) 

Quá trình điều chỉnh tiêu điểm 
mắt nhìn các vật ở những quãng 
cách khác nhau 


sự 


ACD Viết ớt của Automatic 
Closing Device. Thiết bị đóng tụ 
động 


Acenlene 


ACETYLENE axéiilen 

thí bất lửa mạnh (C,H;), không 
màu và rất độc. Nó được sinh 
ra do tác động của nước lên 
cacbua canxi; tuy nhiên nó 
thường dược đóng sẵn trong 
bình. Nó đôi khi được dùng để 
đun nóng hay thắp sáng. Hơa 
hợp với ôxi (cũng được đóng 
trong bình) nó được dùng để cắt 
và hàn nung chảy (fusion 
welding) thép 


ACHROMATIC LENS thấu kính 
tiêu sốc 

Thấu kính có tác dụng giảm sự 
quang sai màu (cbromatic 
aberration) đến mức tối thiểu. 


ACI - American Conecrete 
Institute - Viện bêtông Mỹ. Ò ` 
Detroit. 

ACID ơx:( 


Hợp chất hóa học chứa hydro, 
mà cơ thể bị các nguyên tố kim 
loại chiếm chễ và tạo ra ion 
bydro trong dung dịch. Nó trung 
hòa bazơ thành muối, có độ pH 
dưới 7 và chuyển nước qùi xanh 
đỏ. 


ACID ROCK đó dxi 


Đá do dung nham phun trào tạo 
ra, chủ yếu chứa silic đioxyt, ví 
dụ đá granit 


ACID STEEL (hép øxit 


Acoustic deftiiton 


Thép luyện trong lò lót bằng vật 
liệu chịu lửa axit, như silic 
đioxyt, và nằm dưới xỈ axit. 
Trong những điều kiện này, cả 
lưu huỳnh và phôtpho đều không 
bị làm mất đi 


ACOUTICAL CLOUD tấm phản. xạ 
âm 

Tấm phản xạ âm treo từ trần 
của một thính phòng, thường ở 
trên khoang dàn nhạc. Xem (hém 
suspended absorber (mục dích 
là hút âm) và sounding board. 


_— H2. Tấm phản xạ âm 
ACOUSTICAÁL TRANSMISSION 
FACTOR hệ số truyền âm 
Số nghịch đảo của hệ số giảm âm 


ACOUSTIC BOARD bỏng (uớn) 
trang âm , 

Ván bằng sợi nhẹ hút âm tốt. 
Nó thường được đục lễ để bảa 
đảm hút cộng hưởng. 


ACOUSTIC DEFINITION độ rõ đm 
thanh 
Xem definition 


Acowsttc tmpedance 


ACOUSTIC IMPEDANCE trỏ kháng 
đc học 

Xem impedance tube 
resonance 


và 


ACOUSTIC INSULATION sự cách 
ôm: 

Xem Ñound insulation và 
đÌscontinuous construction 


ACOUSTIC MODEL ANALYSIS sự 
phan tích âm học bằng mô hình. 
Sự phân tích ở thính phòng bàng 
mö hình. Vì thang âm được rút 
nhỏ, tần số của âm thanh phải 
được tăng lên phù hợp với độ 
phân tích. Nếu chỉ cần tÌm 
những đường âm thanh trực tiếp, 
có thể tiến hành phân tích bằng 
mô hình đơn giản hơn bằng cách 
tương tự với ánh sáng.. 


ACOUSTIC PLASTER 0uữa hút âm 
Vữa có độ hút âm cao. Nó thường 
có một số lớn lỗ rỗng kín, có thể 
tạo nên do bọt khí gây bởi bột 
nhôm hay chất tẩy (xem cellular 
concrete), hay bởi dùng hỗn hợp 
cách nhiệt vermiculite. 


ACOUSTIC QUALITIES OF AN 
AUDITORIUM chất lượng dộ Uuang 
của một giảng đường 

Xem brilliance, definition, 
dynamic  range, echo, 


ensemble, intimacy, liveness, 


` 


Atcrylic ress 


reverberation time, timbre và 
warmth 


ACOUSTICS đm học 
Khoa học về âm thanh. Xem fiếp 
noise và sound 


ACOUSTIC STRAIN GAUGE máy đo 
biến dạng bằng âm 

Máy đo biến dạng để đo độ đo 
dãn bề mặt do làm rung một đây 
thép kéo căng, đối chiếu với một 
nốt (nhạc) của một dây thép 
tương tự rung trong máy đo đối 
chứng. Độ căng trong dây thép 


- thay đổi với độ dân, và nốt 


(nhạc) thay đổi tương ứng. 


ACOUSTIC TILE gói hút âm 
Ngói vuông, thường lát lên trần 
nhà, có khả năng hút âm. Nó 
được làm bằng vật liệu hút Am 
và như acoustic board thường 
được đục lỗ. 


ACRE mẫu Anh, mẫu Mỹ 
Đơn vị diện tích Anh hay Mỹ 
bằng 0.404685 ha. 


ACRYLIC RESINS nhựa acriiic 

Vật liệu đẻo khi nóng đo sự trùng 
hợp của các chất dẫn xuất đơn 
phân của axit acrilic. Chúng được 
tạo ra theo dạng trong suốt hay 
đục, và chúng có sức chịu phong 
hóa tốt nhất trong số các chất 
dẻo trong suốt; tuy vậy chúng 
cũng bị nhiều dung môi hữu cơ 


4csa 


ãn mòn. Vì là chất dẻo khi nóag 
chúng không chịu được lửa. Trên 
thị trường chúng được biết dưới 
các tên ?P?/exigias, Perapex và 
kLucite. 


ACSA Hiñội các trường trung học 
Kiến trúc 

Viết tắt của Association of 
Collegiate Schools of 
Architeclure, Washington, DC. 
Cơ hội viên ở Mỹ và Canada. 


ACTIVATED CARBON FILTER cới 
lọc dùng than hoạt tỉnh 

Cái lọc dùng trong hệ thống gió 
và điều hòa không khí để khử 
mùi. 


ACTIVATION ENERGY năng lượng 
bích hogf 

Năng lượng cần thiết để khởi 
đầu một phản ứng hóa học 
ACTIVE EARTH PRESSURE óÐ ?ực 
đất chủ động. 

Xem earth pressure 


ACTIVE SOLAR ENERGY nỡng 
lượng một trời chủ dộng. 
Phương pháp sử dụng năng 
lượng mặt trời bàng cách dùng 
các bộ góp năng lượng mặt trời, 
hoặc dùng điện, trái ngược với 
năng lượng mặt trời bị động. 


ACIVITY công uiệc 

Thuật ngữ dùng trong việc lập 
chương trỉnh theo sơ đồ mạng 
(network) để chỉ một thành 


Adhesive 


phần cơ bản của các công tác 
cần cho một đề án xây dựng. 
Công uiệc găng là công việc nằm 
trên đường găng. Công việc 
hhông gỡng là công việc không 
nằm trên đường găng. Công uiệc 
gần góng là công việc sẽ nằm 
trên đường găng nếu các hoàn 
cảnh thay đổi, nghĩa là nếu dùng 
thời gian gấp rút (crasher 
time). 


ACUITY xem visual acuity 


ACUTE ANGLE góc nhọn 
Góc nhỏ hơn 909. 


ADAPTATION a) sự điều tiến b) 
sự thích nghỉ 

a) Quá trỉnh làm cho mất trở 
nên quen với độ sáng hay mầu 
sắc của thị trường quan sát, hoặc 
với độ tối của thị trường. 

b) Trạng thái cuối cùng của quá 
trình đó. 


ADDITIONS (TO A CONTRACT) bổ 
sung hợp dồng. 

Các công tác được thêm vào sau; 
sự thay đổi trong hợp đồng. 


ADDITIVE chết phụ gia 
Xem concrete admixture 


ADDRRESS địa chỉ 

Tên hay số để nhận biết một vị 
trí riêng trong bộ lưu trữ của 
máy tính. 


ADHESIVE chốt đính 


Adiabatric 


Keo (glue) để ghép nối hai phần 
vật liệu 


ADIABATIC đoạn nhiệt 

Sự thay đổi điều kiện của một 
vật thể mà không có trao đổi 
nhiệt với chung quanh. Một sự 
biến đổi đoạn nhiệt thường 
không thể là đẳng nhiệt 
(isothermal). ~ 


ADMIXTURE 
admixture 


xem concrete 


ADOBE công trình xây gạch mộc 
Công trình xây bằng gạch lớn 
phơi nắng, không nung. Xem 
thêm cob và pisé 


ADSORPTION sự hút bứm 

Sự ngưng tụ một chất khí trên 
bề mặt một vật rắn. Ví dụ: gien 
siica (silica gel có khả năng 
giữ hơi nước bằng sự bút bám, 
do đó dùng để giữ khô các dựng 
cụ kém chịu ẩm. 


ADZE ru lưỡi Uuòm 

Một trong những dụng cụ cổ 
truyền lâu đời nhất để gia công 
gỗ, nay Ít dùng. Nó gồm có một. 
lưỡi cất lắp vuông góc với một 
cán gỗ. 


AELOTROPIC đị hướng 

Cơ các tính chất vật lỉ thay đổi 
theo phương mà chúng được đo, 
trái với đẳng hướng (isotropic). 
Xem thêm orthotropic 


AEOLIAN đo gió tích tụ, phong 
tịch 


Agate 


Ví dụ, œeolian soil: đất phong 
tích (hoàng thổ). 


AERATED CONCRETE bê tông khí 
Một dạng bê tông tổ ong 
(cellular concrete). 


AERODYNAMICS kh động lực học 
Bộ phận của cơ học chất lỏng, 
xét động lực học chất khí, đặc 
biệt nghiên cứu các lực tác dụng 
lên vật thể trong không khí 
chuyển động. Xem thêm 
boundary layer, mạch 
number và wind tunnel, 


AFNOR Á2osciafion Francoise đe 
Normaiisation - Hội Tiêu chuồn 
hóa Phép - Paris. 


AFTERSHOCK sự động đất tiếp 
tực 

Sự động đất tiếp theo đợt động 
đất đầu tiên. 


Ag Ký hiệu hóa học của bạc 


AGATE đứ mô não 

Đá hỗn hợp thiên nhiên của silic 
oxit (SiO.) kết tỉnh và dạng keo, 
có mầu do các oxyt kim loại. Đôi 
khi nó trong mờ hoặc có những 
đường kẻ đẹp; những dạng này 
được xếp vào loại đá quí vừa và 
được dùng trong kiến trúc và 
điêu khác. Nó rất cứng, do đó 
được dùng làm giá đỡ cho các 
dụng cụ khoa học. 


Age hardening 


AGE HARĐENING sự rắn do thời 
gian 

Sự làm rắn một hợp kim (alloy) 
do sự hình thành các hạt rất nhỏ 
của một pha (phase) mới bên 
trong dung dịch rấn đã có. Còn 
gọi là sự rắn nhanh hay sự rắn 
theo thời gian. 


AGEING OF CONCRETE sự (ng 
cường độ bê tông theo thời gian 
Giai đoạn cuối cùng trong phản 
"ứng hóa học giữa ximăng và 
nước, trong đó, bê tông tiếp tục 
tăng dần cường độ. Nó tiếp tục 
trong nhiều năm. Xem thêm 
setting và hardening 


AGEING OF METALS sự ¿đo hóa 
của kừn loại. 

Quá trình rắn theo thời gian do 
lão hóa (age hardening). 


AGGLOMERATE sự kết tụ 
Các hạt nhỏ yếu kết với nhau 
thành một khối thống nhất. 


AGGREGATE Xem concrete 


aggregate 
AGING Nghĩa như ageing. 


AGL Viết tắt của Aboue ground 
leuel múc cao bên trên một đất 


AGRÉMENT SYSTEM hệ thống 
thích hợp 


Atirborne tound 


Một hệ thống được lập ra ở Pháp 
để xác nhận các loại vật liệu mới 
và phương pháp xây dựng mới, 
và sau đó mang áp dụng vào các 
nước khác. : 


AIA  ÁAmerican Institute oƒ 
Architecta. 

Học uiện Kiến trúc của Mỹ. 
Washington, DC. 


AIEE  Ámericen Tnastitute oƒ 
Etlectrical Engincers Viện bÿ sư 


Điện Mỹ, New York. 


AIMA Acoustical and Insulating 
Mafertdis Associagtions. Hội uật 
liệu cách lL trang âm. 


AIR-BAG LOADING gáy tới bằng 
túi không khỉ 

Tải trọng đặt vào một thử 
nghiệm trên mô hình hay thử 
nghiệm tỈ lệ thật bằng cách dùng 
máy nén khí bơm phồng một cái 
túi tÌ trên một bệ móng vững 
chắc. Còn gọi là pneumaiic 
touding. 


AIRBORNE SOUND âm không khí 
Dao động âm truyền lên một bộ 
phận của nhà do các sóng áp 
suất truyền qua không khí, khác 
với âm và chạm. Chúng có thể 
sinh ra do nguồn tiếng ồn nguyên 
thuỷ, do phản xạ từ một bức 
tường khác hoặc đo các dao động 
truyền qua không khí của một 
bộ phận của nhà tạo ra rồi được 


Air hrick 


các sóng âm lan truyền trong đó 
(ví dụ bởi một kết cấu thép liên 
tục). Sự cách li âm không khí 
tuân theo định luật khối lượng 
(mass law) 


AIR BRICK gạch rồng thông gió 
Gạch có lỗ để thông gió 


AIR CHANGES PER HOUR Ÿượng 
thay đổi không khỉ trong một 
giờ 

Một đơn vị thông gió, được xác 
địnb bằng thể tích không khí đi 
qua hệ thống thông gió trong 
một giờ, chia cho thể tích căn 
buồng được thông gió. Trị số 
lượng thay đổi không khí trong 
1 giờ biến thiên từ 60 đối với 
gian giặt giủ đến 1 đối với nhà 
kho. Phạm vi sử dụng bình 
thường là từ 2 đến 6. Một 
phương pháp chính xác hơn là 
ước tính lượng không khí cấp dựa 
trên số người có trong không 
gian đó. 


AIR CONDITIONING điều hòa 
không khi 

Thông gió nhân tạo bằng không 
khí ở một nhiệt độ và độ ẩm 
khống chế. Lâm nóng không khí 
và làm ẩm nó nếu cần thì tương 
đối rẻ. Tuy nhiên, điều hòa 
không khí thông thường là phải 
làm mát và làm giảm độ ẩm 


dir felting 


(dehumidification) của không 
khí do đó tốn nhiều năng lượng. 


AIR CONDITIONING DUCT ống 
dẫn của hệ diều hòa không khí 
Ống (duet) dùng để dẫn khí đi 
và về trong hệ thống điều hòa 
không khí Xem thêm 
qđưct]ining. 


AIR CURTAIN mờn không khí 

Dòng không khí có tốc độ cao, 
ở nhiệt độ khống chế, được phun 
xuống qua một lỗ cửa bên ngoài. 


AIR DOOR Nghĩa 
curtain 


như air 


AlR DRYING hong khô 

Lâm khô một vật liệu, như là 
gỗ, trong không khí chứ không 
sấy trong lò. Gỗ hong khô có độ 
ẩm xấp xỉ cân bằng với độ ẩm 
trong bầu không khí chung 
quanh. 


AIR-ENTRAINING AGENT chốt ¿qo 
bọt khi 

Chất phụ gia cho xi măng hay 
bêtông, có thể tạo nên các bong 
bóng khí rất nhỏ bên trong bê 
tông hay vữa lúc trộn. Nó nhằm 
mục đích tăng tính công tac và 
độ chịu sương muối. 

Xem thêm entrapped sair. 


AIR FELTING tếm nỉ không khí 


⁄1ữ dutlet 


Tạo nên một tấm nỈ từ các sợi 
lơ lửng trong không khí. Nó được 
dùng cho một số loại ván sợi đùn 
để cản trở sự hút ẩm xây ra 
trong quá trình ngăn cách ẩm 


AIR ĐUTLET Xem ceiling 
diffuser, punkah louvre và 
register. 


AIR SEASONING nghĩa như air 
drying 


AlR SLAKING (ôi ôi bằng không 
khí 

Quá trình phơi vôi cục 
(quicklime) trong không khí. 
Vôi hút ẩm dần dần, và tở ra 
thành bột vôi tôi (hydrated 
lime). 


AIR-TO-AIR HEAT-TRANSMISSION 
COEFFICIENT 
Nghĩa như 
transmittance 


thermal 


AlR TRAP oan ngăn bhỉ 
Van nước ngăn không cho khí 
có mùi bốc lên từ cống thoát dưới 


H3 Van ngăn khí dùng cho cống 
thoát dưới đất. 
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Alabaster 


đất ra khỏi lỗ của chậu rửa, bệ 
xÍ v.v... 


AIR WASHER bộ phận làm sạch 
không khí 

Bộ phận của tổ máy điều hòa 
không khí (air conditioning), 
nhàm loại trừ các bụi lơ lửng 
bằng cách phun hay rửa. 


AISC American Institute of Steel 
construction - Viện kết cấu thép 
Mỹ. New York 


AISLE a. Cớnh nhà thờ; bạc) lối 
đi giữa hàng ghế 

a. Gian cánh (tiếng Latin qia) 
liền với gian chÍnh của nhà thờ, 
thường được ngăn cách bằng một 
hàng cột. 

b. Từ nghĩa đó, một sự ngăn cách 
trong nhà thờ, như lối đi giữa 
các hàng ghế. 

c. Từ nghia đớ, lối đi giữa các 
hàng ghế trong một ngôi nhà, 
như nhà hát hoặc phòng hòa 
nhạc. : 


AITC American Institute of 
timber construction. Viện. bết cấu 
gỗ Mỹ, Washington, DC. 


AI Ký hiệu hớa học của œhóm 


ALABASTER (hạch cao cục 

Thạch cao (gypsum) nguyên 
chất ở dạng tỉnh thể đặc sít. Nó 
mềm nên dễ khác và đánh bóng. 


dleebratc mean 


ALGEBRAIC MEAN số frưng bình 
đại số 

Số trung bình của tất cả các trị 
số (nghĩa là tổng của chúng, chia 
cho số lượng các trị), có kể đến 
dấu dương và đấu âm của chúng. 
Xem thêm arithmetic mean, 
Øeometric mean, median và 
mode 


ALGOL ngôn ngữ Aigoi 

Viết tất của từ ALGOrithmic 
Language, một ngôn ngữ lập 
trỉnh cho máy tính, được quốc 
tế chấp nhận, cho các ứng dụng 
khoa học; tuy nhiên, ngôn ngữ 
Fortran được dùng rộng rãi hơn. 


ALGORITHM (huột toán 

Sự đọc trệch của al Khowarazmi 
(nhà toán học Á rập thế kỷ X); 
khởi thủy, từ này được dùng để 
chỉ môn số học dùng các số Ấn 
độ - Á rập (tức là thập phân). 
Bây giờ thì nó có nghĩa là một 
chuỗi kế tiếp các qui tắc xử lý 
lôgic được lập ra để giải một bài 
toán. 


ALITE Xem tricaÌlcium silicate 


ALKALI a) chốt bazơ; b) kiềm 
a) Từ đồng nghia của bazơ 
(base) 

b) Chính xác hơn, và trong một 
nghĩa hạn chế hơn, là một thuật 
ngữ tổng quát để chỉ các 
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Allov 


hydroxit natri, kali, lithi, rubiđi 
và caezi, mà chúng được gọi là 
các kừn loại kiềm 


ALKALL AGGREGATE REACTION 
phản ứng cốt liệu uới kiềm 

Phản ứng hóa học giữa một vài 
loại cốt liệu với các hợp chất 
natri và kali có trong ximăng 
poclan. Các cốt liệu tham gia loại 
phản ứng này có thể gây trương 
nở có hại cho bê tông hay vữa. 


ALKYD PAINTS sơn ankii 

Sơn dùng nhựa ankit (dẫn xuất 
từ một rượu như glixeron, và một 
axit hữu cơ như axit ftalic) làm 
chất pha cho bột mầu. Dây là 
các loại sơn dùng bên trong nhà, 
ngoài nhà và sơn làm chậm cháy. 


ALLEN HEAD iöm đầu uí£ 
Phần lõm hình lục giác của đầu 
đỉnh ốc 


ALLOTROPY (ính khác thù hình 
Khả năng tồn tại ở nhiều trạng 
thái, thí dụ các bon có 3 thù 
hình là kim cương, graphit và 
cacbon vô định hình. 


ALLOWABLE STRESS nghĩa như 
tmuaximum permissible stress 


ALLOY hợp kim 

Chất có đặc tính kim loại, cấu 
thành từ hai hay nhiều nguyên 
tố; chúng trộn với nhau ở trạng 
thái nóng chảy, sau đó khi rắn 


Alloy diagram 


lại thì không tách ra thành từng 
lớp riêng biệt. Thông thường, 
hợp kim là hỗn hợp của các kim 
loại. Thép xây dựng (là một hỗn 
hợp của sát và cácbon) là một 
ngoại lệ quan trọng. Hợp kim có 
thể cấu thành từ các hợp chất 
hóa học, dung dịch rắn, ơtêctic, 
dtêctôït, hoặc kết tụ của các chất 
này với nhau hay với kim loại 
nguyên chất. 


ALLOY DIAGRAM nghĩa như 
phase diagram 


ALLOY STEEL ¿thép hợp kữn 
Thép có thêm nhiều nguyên tố 
ngoài cacbon, để phân biệt với 
thép cacbon (carbon steel) (dù 
rằng, nơi chặt chẽ thì thép 
cácbon là một hợp kim) 


ALI.UVLAL SOIL đất bồi tích 
Đất bồi lắng bởi nước chảy 
(thông thường trong một trận 
lụt) trong thời gian gần đây 
(hiểu theo ngôn ngữ địa chất) 
trên đất không thường xuyên 
ngập nước. 


ALPHA BRASS đồng thau anphd 
Hợp kim đồng - kẽm có hơn 64 
phần trăm đồng. Nó chịu kéo tốt 
và khá dảo. 


ALPHA IRON số‡ œ 
Sát không hợp kim, ở đưới 91095 
(1670°F). Nó có mạng không 
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Aliernating currcnr 


gian lập phương khối - tâm, và 
cơ từ tính ở nhiệt độ thấp hơn 
điểm biến từ (điểm này là 7672C 
(1414°F) đối với sất nguyên 
chất). Xem thêm gamma iron 
và phase diagram 


ALPHAMERIC CHARACTER nghĩa 
như alphanumeric character 


ALPHANUMERIC CHARACTER ký 
tự số Uuà chữ 

Thuật ngữ dùng cho bộ in của 
máy tính số để chỉ cả con chữ 
cái, mười con số và các ký tự 
đặc biệt khác được dùng. Cần 
rnột số bits để biểu diễn một ký 
tự trong cách viết nhị phân 


ALPHA PARTICLE hợt a, 
œnpha 

Nhân của hêli, nghĩa là một 
nguyên tử hêli đã mất hai điện 
tử và đo đó có hai điện tích 
dương. Nó chứa hai prôtôn và 
hai nơtrôn . Bức xạ anpha, phát 
ra từ rađi v.v... là một chùm các 
hạt anpha. 


hợt 


ALTERNATING CURRENT đòng 
điện xoay chiều 

Dòng điện thay đổi chiều liên tục 
sau những quãng thời gian đều 
nhau (thường là 50 hay 60 chu 
kỳ trong một giây, tức là 50 hay 
60 Hz), trái với dòng điện một 
chiều. 


.4[:zrnator 


ALTERNATOR mớy giao điện 

Máy phát dòng điện xoay chiều. 
Nó thường được truyền động 
bằng một động cơ nhiệt hay 
tuabin nước. Xem thêm Dynamo 


ALTITUDE độ cao, 

Góc giữa một điểm trên mặt cầu 
và đường nằm ngang của điểm 
đơ. Dớ là tọa độ đứng để định 
vị điểm, tọa độ ngang là góc 
phương vị (azimuth) 


ALUMINA óxi( nhôm 
Òxit nhôm (Al,O;). Ôxit nhôm 
ngậm nước là bâuxit (bauxite) 


ALUMINIUM nhôm 

Kim loại tráng, trọng lượng 
nguyên tử 26,98, ký hiệu hóa học 
AI, số nguyên tử là 13, hóa trị 
3, trọng lượng riêng 2,70, điểm 
chảy 600,1°C, hệ số giãn nở vì 
nhiệt là 23,5 x 10 ứng với một 
%, Phần lớn nhôm được sản 
xuất từ quặng bauxite bằng 
phương pháp điện phân, nên phải 
có nguồn điện năng rẻ thì mới 
kinh tế. Kim loại nhôm cố mầu 
trắng bạc. Nó đễ dàng ôxit hóa, 
những lớp vỏ ôxit hình thành sẽ 
tạo nên một lớp áo bảo vệ không 
cho ôxit hóa tiếp. Nhôm đễ dàng 
hợp kim với đồng, silic, kền, măng 
gan, manhê và các kim loại khác. 
Cơ rất nhiều hợp kim nhôm có 
thể mang đúc, rèn, dập, cán và 
đùn. Còn gọi là aiưminum: (Mỹ) 


American hnndi 


ALUMINIUM BRONZE hợp kửm 
đồng - nhôm 

Hợp kim đồng nhôm, chứa 3 - 
11% nhôm. 


ALUMINIUM FOIL ¿đ nhôm 

Tấm nhôm mỏng, bề đày khoảng 
0,15mm. Thường dùng để làm 
tấm cách li bàng phản xạ 
(reflective insulation). 


ALUMINOUS CEMENT Xem 


high-alumina cement 


ALUMINUM Cách viết tiếng Mỹ 
của Aluminium 


AM (amplitude modulation) điều 
biến biên độ 


AMALGAM hỗn hống. 
Hợp kim của thủy ngân với một 
kim loại khác 


AMBIENT mới ¿rường 

Các điều kiện (nhiệt eô, độ ẩm, 
trường âm thanh, ánh sáng) hiện 
hữu trong vùng chung quanh, 
nhưng loại trừ mọi tác động cục 
bộ đang được nghiên cứu. 


AMBIENT LIGHTING chiếu sứng 
chung quanh 

Sự chiếu sáng chung, không kể 
tác dụng của sự chiếu sáng đặc 
nhiệm (task Hghting). 


AMERICAN BOND nghĩa như 
common bond 
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American cphermeris 


AMERICAN EPHERMERIS 
thiên uần Mỹ 

Từ 1960, xuất bản dưới cùng 
hình thức như Niên giám hàng 
hải của Anh (Nautical 
almanac) 


lịch 


AMINO-PLASTICS chết đéo mịn 
Thuật ngữ chung cho urê 
focmanđêhit (formaldehyde) và 
nhựa mêlamin focmanđêhit. 


AMMETER #:+pe kế 
Dụng cụ do dòng điện, chia độ 
theo ámpe. 


AMMONIA ø?tônrac 

Chất khí không mầu, có tính 
bazơ, thành phần hóa học là 
NH;. Diểm đông đặc là -770C, 
điểm sôi -33°C. Amoniac lỏng rất 
thông dụng trong máy làm lạnh. 


AMORPHOUS 0ô định hình 
Không có cấu trúc tỉnh thể 


AMORTISATION *khổu, rẻ đền 
Một phương pháp thanh toán nợ 
bằng cách trả hàng năm vào một 
qui thanh toán 


AMPERE (A) ở#tpe 

Dơn vị dòng điện, đặt theo tên 
nhà vật lí người Pháp thế kỷ 19 
A.M. Ampère. Một ämpe là một 
đòng điện không đổi mà nếu cho 
chạy trong hai dòng dẫn thẳng 
song song dài vô hạn, tiết diện 
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AHalogue computer 


ngang không đáng kể và đặt cách 
nhau l mét trong chân không 
thì gây giữa chúng một lực bằng 
2 x 10” Newton trên một mét. 


AMPHITHEATRE nhờ (hót) có nền 
đốc 

Nhà hình bầu dục, tròn hay bán 
nguyệt, với các chỗ ngồi dốc lên 
hay đốc xuống bao quanh một 
sân khấu tròn (arena) 


AMPLIFIER 6ô khuếch. dại 
Thiết bị để tăng mức công suất 
của một tín hiệu 


AMPLITUDE biên độ 

Giá trị lớn nhất của một đại 
lượng biến đổi tuần hoàn trong 
một chu kỳ, nghĩa là đỉnh hay 
đáy của một sóng, đo ở bên trên 
hay bên đưới giá trị trung bình. 


ANAEROBIC ĐIGESTION #ê@u¿ hóa 
yếm khí 

Quá trình phân hóa bằng vi 
khuẩn, làm mất đi mùi khó chịu 
của nhiều phế thải hữu cơ. 


ANALOGUE COMPUTER móy tỉnh 
tương tự 

Thiết bị tính dựa trên một sự 
tương tự (analogy), nghĩa là so 
sảnh một hiện tượng còn Ít biết 
với một hiện tượng đã quen 
thuộc. Máy tính tương tự thường 
được thiết kế đã giải một bài 
toán riêng biệt, do đó, nó không 


Analogue dipidl converier 


linh hoạt như máy tính số 
(digital eomputer) 


ANALOGUE DIGITAU CONYERTER 
bộ dịch tương tự - số 


Thiết bị để dịch các tín hiệu ra 
từ một máy tương tự (như máy 
đo mức âm hay máy đò nhiệt 
độ) sang dạng số để đưa vào hệ 
máy tính số. 


ANALOGY sự ương tự 


Thể hiện một hiện tượng bằng 
một hiện tượng khác, như là thể 
hiện thời gian trôi qua bằng sự 
quay của kim đồng hồ. 


ANALYSIS phân tích 

Quá trình giải hay phân tích 
một bài toán thành các phần 
cấu thành và xác định quan hệ 
giữa chúng. Kết quả của quá 


trình đó. Xem thêm system - 


analysis 


ANCHOR (OR GROUND ANCHOR) 
neo, neo Uuào đốt. 

Một dây cáp hay thanh, giữ 
trong đất bằng một đầu neo 
(anchorage) cố định, và để 
kéo căng ở đầu tự do kia. Dùng 
để giữ cho móng không bị nhổ 
lên, hoặc để cần giữ một tường 
chán. 


ANCHORAGE đầu neo 


lỗ 


Anterriumrctcr 


Thiết bị mới được sáng chế, để 
neo vĩnh viễn các thanh thép 
căng vào đầu mút của cấu kiện 
căng sau (post-tensioned), hoặc 
để neo tạm các thanh thép căng 
của cấu kiện căng trước 
(pre-tensioned) trong thời gian 
bêtông đông cứng. 


ANCHORAGE ZONE từng neo 

Trong bêtông căng sau 
(post-tensioned), vùng kề sát 
với đầu neo của cốt thép căng; 
vùng này có thể chịu ứng suất 
phụ do sự phân bố của lực căng 
trước (H. 4). Cho nên dù có đặt 
cốt thép đầy đủ, bêtông vẫn có 
thể bị nứt do ứng suất kéo phụ. 


H.4. Vùng neo 


Trong bêtông cảng sau 
(pre-tensioned), đó là vùng mà 
ứng suất dính được truyền. 


ANECHOIC CHAMBER 
không có đám uang 
Phòng mà các chu vi đều hút 
âm nhiều, đối ngược với phòng 
âm vang (reverberation 
chamber). Còn gọi là ƒree-fieid 
roomn. 


phòng 


AlneroidL barorncter 


ANEMOMETER 
phong tốc kế 
Dụng cụ để đo tốc độ gió. Tốc 
độ gió lớn có thể được đo bằng 
máy có cánh quạt uốn và đọc 
kết quả trực tiếp; hoặc máy có 
cánh quạt quay thì đếm số vòng 
(ŒH. 5). Loại sau cũng có thể dùng 
để đo tốc độ thấp. Các dụng cụ 
đo tốc độ giớ thấp là: nhiệt kế 
Kata (Kata-thermometer) (nay 
hầu như không dùng), máy đo 


múy đo gió, 


II. 5. Máy đo gió kiều cánh quạt quay 


giá dây nóng (hot-wire 
anemometer) và máy đo gió 
bằng iông hóa (ionisation 
memometer) 


ANEROID BAROMETER 
barometer 


xem 


ANGIOSPERMAE cóc cây hạt kín 
Họ các cây gỗ cứng (hard- 
wood) 


ANGLE CLEAT gối đỡ bằng thép 
góc 

Một công xòn nhỏ làm bằng thép 
gúc (angle iron) dùng để định 
vị hoặc đỡ một cấu kiện của hệ 
khung. 
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AAnyle JƑ repose 


ANGLE IRON £hép góc 

Thanh thép hình, cán nóng hay 
uốn nguội, gồm có hai cánh tạo 
thành góc (hầu như luôn luôn là 
góc vuông). Thép góc có thể là 
đều (hai cánh cùng bề rộng) hoặc 
không đều. 


ANGLE OF FRICTION góc ma sé¿ 
Góc ø giữa lực đo trọng lượng 
một vật nằm trên một bề mặt 
và lực tổng hợp khi vật bát đầu 
trượt. Hệ số ma sát ¿ tgy. 
Xem thêm friction. 


ANGLE GF INCIDENCE góc tới 
Góc giữa tia hay sóng tới và 
đường pháp tuyến với mặt phẳng 
phản xạ 


ANGLE OF INTERNAL FRICTION 
góc ma sút trong 

Góc ma sát (2) trong đất dạng 
hạt. Dược xác định bằng phương 
trình: 

Lực chống cát = lực pháp tuyến 
trên mặt trượt.x tgụ. 

Đối với đất hạt hoàn toàn khô 
hoặc chim ngập hẳn, nó bằng góc 
nghỉ(angle of repose). Xem thêm 
Rankine theory và bulking. 


ANGLE OF REFLECTION nghĩa 
như specular angle 


ANGLE OF REPOSE góc nghỉ 


Góc dốc nhất mà một đống đất 
khô có thể đứng được. 


Angle oƒ shearing resistarrce 


ANGLE sF SHEARING 
&ESISTANCE góc chống cắt 
Xem Coulomb's equation 


ANGSTROM ơngsrom 

Đơn vị để đo chiều dài rất nhỏ 
bằng 1x 10” mét hay 0,1 
nanomet, nay Ít dùng viết tắt là 
A. 


ANHYDRIDE ơnhydrtt 
Ôxit, khi hóa hợp với nước, thì 
tạo thành axit 


ANHYDRITE ¿hạch cao khan 
Sunfat canxi (CaSO,) khan. Nó 
ở dạng khoáng chất trong thiên 
nhiên, hoặc có thể chế tạo từ 
thạch cao (gypsum) bàng cách 
loại bỏ nước kết tỉnh, thường 
bằng cách làm nóng trên 163°C 
(325°F). Thạch cao khan chế từ 
thạch cao thì có phản ứng mạnh 
ơn là từ khoáng chất thiên 
nhiên. 


ANHYDROUS *#han 
Thuật ngữ dùng cho khoáng chất 
không chứa nước kết tỉnh. 


ANHYDROUS LIME nghĩa như 
quick lime 


ANIMAL GLUE keo động uột 
Keo (glue) làm từ các chất phế 
thải của động vật 


ANION anion 


I-ông âm, đối ngược 
(dương). 


ANNEALING (glass) ở (hủy tỉnh) 
Nung nóng đều thủy tỉnh đến 
nhiệt độ ủ để khử ứng suất dư, 
rồi để nó nguội dần với một tốc 
độ khống chế. 


ANNEALING (metal) ủ (kửừn logi) 
Nung nóng một hợp kim (như 
là thép) ở nhiệt độ khoảng 50°C 
cao hơn giới hạn trên của phạm 
vi biến đổi nhiệt độ. Ngược lại: 
tôi (temper) thì thực hiện ở thấp 
hơn phạm vi này. Mục đích là 
loại trừ ứng suất dư của các sử 
lÍ trước, và để tăng tính dẻo. 
Nhiệt độ ủ được giữ ít nhất một 
giờ (chi tiết dày hơn thì phải lâu 
hơn), và để nguội chậm. 


ANNUAL COST (of a building) phí 
tổn hàng năm (của một ngôi 
nhà). 

Phí tổn về năng lượng, dịch vụ 
và bảo hiểm để hoạt động trong 
một năm; việc duy tu bảo dưỡng 
cần thiết; trả tiền thuế, tiền dịch 
vụ cho thuê và đòi nợ. 


ANNUAL RINGS nghĩa như 


growth rings 


ANNULUS hình uành khăn 
Hình giới hạn bởi hai vòng tròn 
đồng tâm, nghĩa là một cái vành 
dầy. 


node 


ANODE cực đương, qnỏt 

Cực dương của bình điện phân, 
hay của bỉnh điện. Catôt là cực 
ầm. 


ANODISING gnó¿ hóa, 

Quá trình phủ lên nhôm hay hợp 
kim nhôm bằng một màng oxit 
nhôm để bảo vệ bề mặt khỏi ăn 
mòn. Màng hơi xốp nên thường 
được trét, thÍ dụ bằng lanôlin 
tan trong cồn, Có thể cho mầu 
trước khi trét. Tuy nhiên, phần 
anilin cố thể phai mầu khi dùng 
ngoài trời. 


ANSI — American National 
Standard Institute Viện ?iêu 
chuẩn Quốc gia Mỹ. 


ANT CAPPING tấm mũ chống mối 
Tấm chống mối (termite 
shield) làm bằng sắt mạ kẽm 


ANTE-SOLARIUM Ban công tắm 
nắng 
Ban công hướng về mặt trời 


ANTHROPOMETRY. phép nhân 
trác, phép do người 

Đo kích thước thân người để xác 
định kích thước trung bình của 
người. 

ANTICLASTIC ớt cong lõm 
Mặt với độ cong Gauss 
(Gaussian curvature) âm 


1ã 


-Antimonw 


ANTICLOCKWISE ngược chiều 
kim đồng hồ (cloekwise) 


ANTI-CORROSIVE PAINT 
chống gỉ 

Sơn làm chậm sự ăn mòn, đặc 
biệt là đối với thép. Nó dùng làm 
lớp sơn lót, ít khi làm lớp sơn 
mặt hoàn thiện. Sơn lót chống 
rỉ quen thuộc nhất là chì đỏ. 


SƠ? 


ANTICYCLONE gió lốc ngược 
Trong khí tượng học, một vùng 
áp suất cao với gió quay theb 
chiều kim đồng hồ ở bác bán cầu 
và ngược chiều kim đồng hồ ở 
nam bán cầu. 


ANTI-FRICTION METAL kửn loại 
gtềm ma sát 

Kim loại trắng có gốc angtimoan, 
chỉ hay thiếc (antimon, lead, 
tin) dùng để giảm ma sát. 


ANTI-LOGARITHM đối iôgđ 

Nếu ở là lôga (logarithm) của ơ, 
nghĩa là logø b thì øa là đối 
loga của b 


ANTIMONY ðngtinmoadn 

Kim loại trắng, hơi xanh. Ký hiệu 
hóa học Sb, số nguyên tử 51, hóa 
trị 3 hay ð, trọng lượng nguyên 
tử 121,76, trọng lượng riêng 
6,62, điểm chảy 630,50°C. Ăng 
tíimoan và các hợp kim của nó 
nở ra khi đông chắc, nên tạo lại 
được cho chỉ tiết nhỏ của khuôn. 


Antisiphon trap 


ANTISIPHON TRAP nứ¿ xiphông 
ngược 
Một nút nước (air trap) có chứa 
thêm một khối nước trong một 
ống loe, để tăng độ kín của nút 
nước. 


ANT, WHITE Xem termite 


APOSTILB zpostiib 
Dơn vị cổ để đo độ sáng 
(luminance). 


1 
1 apostilb = 1 blondel =candđela 
trên mét vuông = 0,318 cd/mŸ 


APPARENT BRIGHTNESS độ sóng 
biểu biến 

Phản ứng chủ quan của người 
đối với sự quan hệ giữa mọi độ 
sáng trong trường thị giác. Còn 
gọi là luminosity hay độ sáng chủ 
quan (subjective brightnesg) 


APPARENT SOLAR TIME (hời gian 
mặt trời biểu biến 

Thời gian tính theo vị trÍ mặt 
trời trên bầu trời. Nó khác với 
thời gian mặt trời trung bỉnh cho 
bởi đồng hồ, vì chuyển động của 
mặt trời không hoàn toàn đều 


APPARENT YOLUME OF A POROUS 
SUBSTANCE thể tích biểu biến 
của một chất xốp. 

Thể tích rời (bulk volume) trừ 
đi thể tích các lỗ rỗng hở, hoặc 
thể tích thực cộng với thể tích 


Arch 


các lỗ rỗng kín. Mật độ biểu kiến 
là khối lượng chia cho thể tích 
biểu kiến 


APRON tấm ngăn; bản đáy 

a) Tấm cách nước đặt đứng khá 
rộng, hoặc tấm cách nước bao 
quanh (toàn bộ hay bộ phận) một 
kết cấu nhô ra. 

b) Bản bê tông đặt trên mặt đất, 
ở phía trước hoặc chung quanh 
một ngôi nhà 


AQL ACCEPTABLE QUALITY LEVEL 
mức chất lượng chấp nhộn được 
Chất lượng trung bình mà người 
sản xuất cần thực hiện để thỏa 
mãn người mua. 


AQUA FORTIS nước cường thủy 
Axit nitơric đậm đặc 


AQUA REGIA rước cường toan 
Hỗn hợp của axit nitơric và axit 
hyđrôcloric với tỷ lệ I : 3; các 
nhà giả kim gọi như vậy vì nó 
hàa tan vàng. 


AQUEDUCT cầu dẫn nước, cầu 
múng 

Một kênh nhân tạo để vận 
chuyển nước, thường là một kết 
cấu cổ đặt trên các vòm xây. 


AOQUIFER Tồng ngậm nước 
Lớp đất hay lớp đá dẫn nước 


ARCH Vồzør 
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Arch bar 


Kết cấu dùng để mạng tải trọng 
vượt qua nhịp trống, chủ yếu 
chịu nén. Xem thêm Catenary 
arch, circular arch, corbelled 
arch, crown, flat arch, jack 
arch, parabolic arch và 
springings 


ARCI BAR /bqœ+h đỡ 0uònt 
Thanh đỡ cho vòm phẳng (ftat 
arch) hoặc khối gạch xây thông 
thường (không phải vòm) vượt 
qua một lỗ cửa 


ARCH BRICK uòm gạch 
Cuốn vòm xây gạch (voussoir) 


ARCHIMEDES' 
nguyên lý Acsimet 
Xem buoyancy và 
principle 


PRINCIPLE 


lever 


ARCHITRAVE øchifrap 

a) Phần thấp nhất trong ba phần 
của mái đua hồi của các thức cổ 
điển. Nó ở dưới điềm cột và ngồi 
trên đỉnh cột 

b) Từ nghiã đó, khung đắp xung 
quanh cửa đi và cửa sổ. 

c) Từ nghĩa đó, gờ nẹp che phủ 
mối nối giữa lỗ cửa và lớp hoàn 
thiện tường, đặc biệt cho cửa 
bằng gỗ trong tường trát vữa. 


ARCH STONE tồn đá 
Cuốn vòm xây bằng đá 


ARC OF A CIRCLE củng Uuòng tròn 
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Argillaceous 


Một phần của vòng tròn chiều 
đài của cung trương một góc ở 
tâm Ø (độ) thỉ bằng 6zD/360, D 
là đường kính. 


ARCUATED đừng Uuòm 

Vượt khẩu độ bằng vòm, trái 
nghĩa với dùng dầm (trabea- 
ted) 


ARC WELDING hàn hồ quang 
Hàn nóng chảy mà nhiệt lấy từ 
hồ quang điện tạo giữa hai điện 
cực hoặc giữa kim loại gốc và 
một điện cực. Xem thêm 
Acetylene và Argon - arc 
welding. 


ARE ứ 

Đơn vị hệ mét đo diện tích bằng 
100m”. Thông thường hay dùng 
hecta (hectare) bằng 10000m” 


ARENA a) sân khấu tròn; b) diễn 
trường 

a) Khoảng diện tích phủ cát tạo 
nên sân khấu của nhà hát có 
nền dốc 

b) Chỗ công cộng để tổ chức các 
cuộc thi đấu diễn thuyết. 


ARENACEOUS có cớ, bằng cát 
Gồm phần lớn là cát, trái nghĩa 
với argillaceous. 


ARGILLACEOUS có đứt sét, bằng 
sét 


.1rgon - arc welding 


Gồm phần lớn là đất sét hay đá 
phiến sét, trái nghĩa với 
arenaceous. 


ARGON - ARC WELDING hờn hồ 
quang acgôn. . 

Hàn hồ quang (arc welding) 
trong đó hồ quang được bao bọc 
trong vùng khí acgôn (là khí trơ 
tương tự như hêli nhưng nặng 
hơn). Khí này được nén trong 
một hình trụ và được thoát ra 
chung quanh que hàn để đuổi 
không khí đi (không khí cớ thể 
ðxyt hóa kim loại hàn và cho 
nitơ hòa vào kim loại). Quá trình 
hàn được sử dụng cho thép không 
gỉ và các thép hợp kim khác, cho 
hợp kim nhôm và magiê, vỉ 
chúng để bị ôxi hóa. Còn gọi là 
hàn MIG (kim loại - khí trơ) mà 
que hàn cháy ra thành kim loại 
hàn, và hàn TIG trong đớ điện 
cực tungsten tạo nên hồ quang 
còn kim loại hàn là do kim loại 
gốc nóng chảy. Xem thêm heli 
arc welding. 


ARITHMETIC MEAN số trung bình 
số học 

Trị số trung bình của mọi trị số, 
không xét đấu của chúng, nghĩa 
là coi chúng là dương. Xem thêm 
algebraic mean, geometric 
mean, median và mode. 


ARM (tay đòn 


Arrow 
Xem Ìlever arm. 


ARMOURED CABLE đây cáp bọc 
thép 

Dây cáp điện được bọc trong vỏ 
thép mềm 


ARMOURED CONCRETE bđiông 
cốt tháp 

Thuật ngữ cổ để chỉ bê tông cốt 
thép 


ARMOURED WOOD gỗ bọc thép 
Gỗ có lớp bọc bằng kim loại 


ARRAY mảng 

Một bảng những số có quan hệ 
với nhau. Trong tính toán bằng 
máy, một mảng là sự sắp xếp 
các đữ liệu sao cho mối hạng 
mục thÌ được nhận diện bằng 
một tên tiếp theo sau bởi một 
hay nhiều chỉ số. Kích thước của 
một mảng là số các chỉ số cần 
thiết để nhận diện một hạng 
mục; mảng một chiều cần một 
chỉ số, mảng hai chiều cần hai 
chỉ số... 


ARIS cạnh nhọn, 

Một cạnh nhọn tạo nên bởi hai 
mặt phẳng giao nhau, nói riêng 
bởi hai đường gừ 


ARRIS GUTTER móng hình chữ 
V 


ARROW mũi tên 
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Ariiculatcd siructurc 


Ký hiệu đồ thị cho một công việc 
(activity) trong một sơ đồ mạng 
(CPM network). Một mũi tên 
thể hiện một công việc, tuy nhiên 
nớ không phải là đại lượng vectơ 
và thường không vẽ theo tỷ lệ. 
Giao điểm của hai mũi tên đánh 
dấu một sự kiện (event) 


ARTICULATED STRUCTURE kết 
cấu khớp 

Kết cấu gồm các nút liên kết 
khớp. 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (rí 
năng nhân tạo 

Tạo cho máy một số đặc trưng 
của trí thông minh như học và 
nhận biết, thông thường có người 
cộng tác, 


ARTIFICIAL LIGNHT ánh súng 
nhân tạo 

Xem filament lamp, 
fluorescent lamp, luminaire, 
maintenance factor và psali. 


ARTIFICIAL SEASONING sự sấy gỗ 
Sấy gỗ bàng các phương pháp 
không phải là hong khô tự nhiên 
(natural seasoning} 


ARTIFICHAI. SKY bầu ¿rời nhôn 
tạo 


1 
Bán cầu đường kính 6 - 7m (20 


- 2ð fut) được chiếu sáng bên 
trong để mô phỏng bầu trời thực. 
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Asbestos 


Mô hình được thu tỷ lệ theo các 
nguyên tác của phân tích kích 
thước được đặt ở tâm bán cầu; 
các điều kiện chiếu sáng bên 
trong được đo bằng tế bào quang 
điện. Phần lớn các bầu trời nhân 
tạo được định chuẩn theo điều 
kiện bị che phủ của bầu trời 
Moon spencer (Moon 
spencer sky). Một loại bầu trời 
nhân tạo đơn giản chỉ có thể 
dùng để nghiên cứu cửa sổ trong 
tường gồm có một cái hộp lót 
gương được chiếu sáng từ bên 
trên. Diều đó tạo ra sự chiếu 
sáng qua cửa sổ tương tự như 
từ một người xa vô tận 


- - 


ARTIFICIAL STONE đứ nhân tợo 
Bêtông đúc sẵn (precast 
concrete) được chú trọng đết. 
mặt ngoài, thường làm giống như 
đá thiên nhiên, 


ASBESTOS œrntăng 

Khoáng chất có dạng sợi gồm 
nhiều loại silicat. Nó chịu nhiệt 
độ cao và hay được dùng làm 
vật liệu chịu lửa. Các sợi khá 
mềm có thể đệt thành vải hoặc 
dùng làm cốt trong xi măng của 
các tấm vật liệu hoặc phun lên 
bề mặt với chất kết dính xỉ 
măng. Tuy nhiên các sợi này khi 
hít phải có hại cho sức khỏe của 
người khai thác và chế tạo và 
có thể cả những người sống 


Asbcstos ccmecnt sheet 


trong nhà. ỞỎ nhiều nước, nó 
được thay bằng các loại sợi khác 


ASBESTOS CEMENT SHEET (đếm xi 
măng qmiăng l 

Tấm vật liệu làm bằng xi măng 
với phụ gia các sợi amiăng. Có 
thể cắt bằng cưa. Còn gọi là fibrô 


Á - SCALE ON A SOUND LEVEL 
METER (hơng Ä trên máy đo mức 
km. 

Một hệ thống lọc có các đặc 
trưng gần phù hợp với phản ứng 
của tai người với mức âm thấp 


ASCE (American Society of Civil 
Engineers) Hội &ÿ sư xây dụng 
Mỹ, Neu York 


ASCIL Viết tất của American 
Standard Code for Information 
Interchange - Mđ tiêu chuẩn của 
Mỹ dể trao dối thông tin. 

Đó là sự kết hợp theo tiêu chuẩn 
của một mẫu 7 bit với một ký 
tự số - chữ (alphanumerie) hay 
ký tự điều khiển, sao cho các 
thành phần của một hệ máy tính 
có thể nhận ra dữ liệu vào hay 
ra. 


ASEE American 8ociety for 
Engineering Education. Hội giáo 
dục bÿy thuột Mỹ Washington. 


ASHLAR Đó hộc, đá chả . 
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Asphalrt mastic 


Khối xây đá vuông, trái nghĩa 
với đá vụn. Khối xây thành hàng 
(couraed œshiar) được xây theo 
những hàng ngang đều đặn. Khối 
xây tự do (random œshiar) gồm 
các khối vuông mà các mạch 
đứng và mạch ngang không 
thẳng hàng. Gạch đá hộc là gạch 
được làm nhám mặt cho giống 
với đá. 


ASHRAE American Society of 
Heating Refrigerating and Air - 
Conditioning Engineers. 

Hội các kỹ sư cấp nhiệt, làm lạnh 
bà thông gió Mỹ, Atlanta. 


ASHVE American Society of 
Heating and Ventilating 
Engineers. 

Hội cóc kỹ sư cấp nhiệt 0à thông 
gió Mỹ, nay là ASHRAE. 


ASME American Society of 
Mechanical Engineers. 

Hội các kỹ sư cơ khí Mỹ. New 
York. 


ASPHALT œffan 

Hễn hợp hyđrôcacbon màu đen, 
dính, dùng làm lớp cách nước và 
mái bằng. Ò Mỹ thuật ngữ này 
dùng cả cho hai loại: Loại tự 
nhiên và loại do chưng cất dầu 
mỏ. Aftan nhân tạo thường được 
gọi là Bitum 


ASPHALT MASTIC maœiic fan 


Asphalt roofing 


Một chất dính gồm atfan bitum 
hay nhựa và một chất độn như 
là cát. Nó dùng để gắn sàn gỗ, 
gấn và trét khung cửa sổ, để 
phủ và sửa chữa mái bằng. 


ASPHALT ROOFING mới gffun 
Mái cách nước phủ bằng giấy dầu 
tẩm bitum hoặc Mattic atfan 


ASPHALT SHINGLES uán lợp affan 
Ván lợp dùng rộng rãi ở Mỹ làm 
bằng giấy dầu tẩm atfan hay 
nhựa đường và phủ bề mặt bằng 
các hạt khoáng. 


ASSAY phân tích hữm loại 

Định lượng kim loại trong quặng 
bàng phân tích hóa hoặc bàng 
xử lý nhiệt 


ASSMAN PSYCHROMETER đ?: kế 
Assman : 

Một đôi nhiệt kế bầu ướt và bầu 
khô (Wet - and -dry bulb 
thermometers) lắp vào một vò 
mạ kền để bảo vệ khỏi bức xạ. 
Không khi được quạt qua các 
nhiệt kế để thông gió đều. 


ASTM American Society for 
'Testing and Materials 

Hãng thủ nghiệm uờ uật liệu Mỹ. 
Philađenphia. 


ASTRAGAL a) gờ bón nguyệt; b) 
gờ của; c) đai tròn 
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Atomic weighi 


a) Một đường gờ nhỏ hình bán 
nguyệt hay có trang trí chuỗi hạt 
b) Đường gờ phủ khe nối chung 
quanh cửa đi hay cửa sổ. 

c) Một đai nhỏ bằng kim loại để 
gắn ống vào tường. 


ATM Atmosphere aứnốtphe 

Đơn vị áp suất cổ. Áp suất do 
trọng lượng không khí ở mặt đất 
là 101,325KN/mˆ (14,7 psi) và 
bằng I atmốtphe 


ATOMIC HEAT nhiệt nguyên tử 
Lượng nhiệt cần thiết để tăng 
nhiệt độ của 1 Mol (mole) một 
nguyên tố lên 1C 


ATOMIC NUMBER số hứ tự 
nguyên tử 

Số thứ tự của một nguyên tố hóa 
học khi được sắp xếp theo thứ 
tự tăng của trọng lượng nguyên 
tử (atomic weight) trong bảng 
tuần hoàn (periodic table). Nó 
bằng tổng số điện tích dương 
trong hạt nhân hoặc bằng số các 
điện tử qũi đạo trong một nguyên 
tử của nguyên tố. 


ATOMIC WEIGHT (rọng lượng 
nguyên. tử 

Trọng lượng tương đối của một 
nguyên tử của một chất, lấy 
trọng lượng của một nguyên tử 
ôxy là 16. Ban đầu sự sắp hạng 
dựa trên hyđrô lấy làm đơn vì. 
Nay biết hyđô có trọng lượng 


.tomise 


nguyên tử là 1,008. Xem thêm 
isotopes. 


ATOMISE phun 
Làm cho một chất lỏng tan thành 
những hạt rất nhỏ. 


ATTENUATION sự suy giảm; sự 
tắt dần 

Làm giảm hoặc yếu đi, đặc biệt 
nối về âm. 


ATTERBERG LIMITS giới hẹn 
Af£terberg 

Xem liquid limit, plastic limit 
và plasticity index. 


ATTIC góc thượng, hầm mới 
Khoảng không gian giữa trần của 
tầng trên cùng và mái. 


ATTIC FAN OR VENTILATOR quợý 
gió tầng sát mái. 

Quạt cơ khí trong tầng sát mái 
của nhà để đuổi không khí nóng 
khỏi khoảng mái, khi trời nóng. 


Au Ký hiệu hóa học của Vàng 
(acerum} 


AUDIO FREQUENCY (ồn số nghe 
được 

Tần số của sóng âm nghe thấy 
được. Đối với phần lớn người, nó 
ở trong phạm vi từ 15Hz đến 
20000Hz. 


AUDITORIUM 
phòng khún giả 


thính phòng, 


Auroclave 


a) Phòng được thiết kế đặc biệt 
để có chất lượng âm tốt cho âm 
nhạc, lời nói hoặc cả hai. 

b) Trong nhà hát, khoảng không 
gian dành cho khán giả, đối diện 
với sân khấu. Qui tắc phòng hỏa 
thường yêu cầu hai không gian 
này phải có thể được phân cách 
bằng một màn ngăn cháy. 


AUGER khoan, mũi khoan 

a) Dụng cụ để khoan lỗ trong 
gỗ. 

b) Dụng cụ để khoan lỗ trong 
đất. Máy khoan một trụ là máy 
khoan chạy tay có thể dùng để 
lấy mẫu khoan. Các lỗ lớn hơn 
phải dùng máy khoan động lực, 
hoặc các phương pháp đào đất 
truyền thống. 


AUSTENITE awsfeni( 

Dạng thù hình của sắt Gamma 
(Gamma ion) có cấu trúc lưới 
điện tâm. Nó không ổn định 
trong thép cacbon ở nhiệt độ 
phòng. Tuy nhiên nó tồn tại Ở 
đạng ổn định trong một số thép 
hợp kim chứa Niken và crôm. 


AUTOCLAVE nồi hốp 
Một thùng áp lực trong đó vật ' 
liệu cho chịu hơi nước áp suất 
cao. Trong công nghiệp xây 
dựng, cách hấp được dùng để bảo 
dưỡng nhanh các sản phẩm bê 
tông đúc sẵn, gạch vôi - cát, sản 


.4utogenous healing 


phẩm xi măng amiăng và các sản 
phẩm cách ly bằng silicát canxi 
ngậm nước. 


AUTOGENOUS HEALING gắn 
tại 

. Tự gắn lại các vết nứt nhỏ trong 
bâ tông và vữa do tác dụng hóa 
học. Nó tự nhiên xảy ra khi bê 
tông hay vữa được giữ ẩm và 
không bị xáo trộn. 


AUTOMATION sự ¿ động hóa 
Thao tác tự động trong sản xuất 
và chuyển tiếp giữa các máy. Từ 
này do công ty Ford. Motor 
Company đặt ra. 


AVERAGE số trung bình 
Số trung bình số 
(arithmetic mean) 


học 


AVOGADRO*%S HYPOTHESIS giđ 
thuyết Auôgadrô 

"Các thể tích bằng nhau của các 
loại khí ở cùng một áp suất và 
nhiệt độ thì chứa cùng một số 
nguyên tử", Giả thuyết được đặt 
tên theo nhà vật lý học Italia đã 
phát biểu năm 1811. Số 
Avôgađrô là số phân tử chứa 
trong 1 Mol (mole) của 1 khí 
bất kỳ; nớ vào khoảng 6,1.1023. 


AVOIRDUPOIS WEIGHT 
lượng Auoaduypoa. 

Từ trọng lượng hàng hóa của 
nước Pháp cổ. Hệ thống trọng 


trọng 
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Ax0HO€iriC PTOJ€CIOn 


lượng ngày nay là trong hệ đơn 
vị FP§ (FPS units) 


AWG Viết tất cho Ámerican Wire 
Gauge. Calip đo cỡ dây của Mỹ. 


AXIAL - FLOW FAN guợí trục 
Quạt có cánh lấp trên trục trái 
với quạt ly tâm (Centrifugal 
fan). 


AXIAL LOAD (đi trọng dọc trục 
Xem Concentric Column load. 


AXIOM Tiên đề 

Một mệnh đề đơn giản có tính 
chất hiển nhiên không cần chứng 
minh và thường không thể chứng 
mỉnh được. Còn gọi là định đề 
(postulate) 


AXIS, MAJOR AND MINOR (rục lớn 
Đờ trục nhỏ 

Đường kính lớn nhất và nhô nhất 
của một enlip (ellipse) 


AXIS, NEUTRAL 
Xem neutral axis. 


AXONOMETRIC PROJECTION 
phép chiếu trục do 

Phép chiếu vẽ hình khác phục 
được một số hạn chế của phép 
chiếu đẳng trắc (isometric 
projection). Các đường thẳng 
đứng vẫn là thẳng đứng; các trục 
khác được vẽ dưới góc khác 309, 
do đó chúng có tỷ lệ khác nhau. 
Nếu hai trục ngang được vẽ dưới 


Azimuith 


cùng một góc, phép chiếu gọi là 
nhị trắc; nếu chúng được vẽ dưới 
các góc khác nhau chúng gọi là 
tam. tróc. 


AZIMUTH góc phương uị 

Góc nằm ngang tạo bởi một vật, 
ví dụ mặt trời, với kinh tuyến 
(meridian) chuẩn. Góc đứng gọi 
là độ cao (ai#fude) 


B 


BACKGROUND NOISE fiếng ồn, 
tạp ôm. 

Tiếng ồn nhẹ do máy điều hòa 
nhiệt độ gây ra, tiếng ồn do xe 
cộ đi lại ở xa; tiếng gió thổi trên 
cây, tiếng ồn khẽ do nhiều người 
nơi. Đôi khi tiếng ồn này lại được 
xem như là "tốt, nó làm giảm 
tiếng ồn khó chịu từ ngoài phố, 
ví dụ do người nói. Nó cũng có 
thể giúp cho câu chuyện riêng 
biệt thành kín đáo. Nhưng nếu 
ở mức độ quá to, tiếng ồn tạp 
trở nên không có lợi. 


BACKHAND WELDING sự hồn 
ngược tay. 

Hàn với đầu mỏ bàn quay về 
phía mối hàn đã xong. 


BACK HOE xẻng gập. 


Bagasse 


Xẻng dùng để đào ở độ sâu không 
lớn. Khi xúc, người làm việc kéo 
xẻng về phía mình. 


BACK PRESSURE ớp lc ngược, 
đối úp. 
Trong đường ống, áp suất khí 
trong ống cao hơn áp suất khí 
quyển. 


BACK PROP Thanh chống xiên. 
Thanh chống đặt xiên dùng để 
giữ các thanh gỗ trong các 
Tương, rãnh hàn sâu. 


BACK SAWING sự xẻ bóc. 

Sự xẻ thanh gỗ cơ thiết diện chữ 
nhật sao cho cạnh dài của tiết 
điện gỗ là tiếp tuyến với các vòng 
tăng trưởng của cây gỗ (ngược 
với quarter sawing). 

Sự xẻ bóc gỗ tạo cho bề mặt tấm 
gỗ có hình vân đẹp, nhưng ván 
dễ bị cong khum khi khô. 


BACK SIPHONAGE chổy ngược 
xiphông. 

Hiện tượng nước thải bẩn chảy 
từ thiết bị đường ống vào ống 
cung cấp nước. 


BACKUP MATERIAL bật liệu lót 
chống cháy. 

Vật liệu đặt sau tường treo chủ 
yếu để chống cháy. 


BAGASSE sợi mứa. 
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Bag oƒ cemecnt 


Sợi lấy từ cây mía. Đó là nguyên 
liệu dùng làm các tấm ván cứng 
ép hoặc ván (hardhoard và 
particleboard) 


BAG OF CEMENT do xỉ mông. 
Bao xi măng thường được dùng 
để làm đơn vị cho việc đong đo 
cất liệu và nước. Ỏ Mỹ một bag 
tiêu chuẩn là cân nặng 94 pao 
(nghĩa là 24 bag thì bằng một 
tấn Mỹ) ở các nước theo hệ đo 
lường quốc tế nó bằng 40 hay 
50 kg. 


BAKELITE ba}đšt. 

Một trong các loại nhựa tổng hợp 
được tìm ra sớm nhất, mang tên 
người phát minh là 
L.H.Baekeland. Nó được sản 
xuất. từ việc chưng cất phênôn 
với fócmanđêhít formaldehyde. 
Nhiều loại nhựa với thành phần 
khác nhau có bán tại Bakelite 
company. 


BALANCEPD' DESIGN. ¿tính toán 
cân bàng bền. 

Trong kết cấu bêtông cốt thép, 
tính toán sao cho trong thép chịu 
kéo và trong bêtông chịu nén đều 


đồng thời có vượt ứng suất, ' 


nghĩa là không vật liệu nào đạt 
đến giới hạn trước vật liệu kia. 
Điều này chỉ xảy ra khi sử dụng 
tỈ lệ cân bàng của cốt thép. Một 
đầm nhiều thép hơn sẽ là dầm 
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Bail cack hay bail valve 


quá thép, còn dầm Ít thép hơn 
sẽ là đầm non thép. 


BALANCED SASH khung kính trượt. 
Khung kính trượt thẳng đứng 
trong cửa sổ trượt. 


BALCONY Öan công. 

Một bản phẳng nhô ra từ tường 
trong hoặc ngoài của một ngôi 
nhà. 


BALCONY BEAM đềm ban công. 
Dầm để đỡ ban công. Nó thường 
nhô ra theo phương nằm ngang, 
do đó nó chịu cả uốn lẫn xoắn 
bow girder là một dầm ban 
công cong. 


BALK gỗ súc. 

Một thanh gỗ lớn tiết diện vuông 
thường là loại gỗ mềm, Còn viết 
là baulk. 


BALLAST a) 6a lát chấn iưu b) 
UậẬt liệu đồn 

a) Thiết bị điện cảm ứng dùng 
để điều khiển các đèn có phóng 
điện (discharge lamps). 

b) Vật liệu nặng, dùng để chống 
lật cho giàn giáo hoặc kết cấu. 


BAI,L CATCH khóø bi, 

Một loại khóa cửa, trong đó có 
viên bi được lò xo đẩy vào trong 
một lỗ của khung cửa. 


BALL COCK hay BALL VALVE U0n 
phao. 


Bail múi 


Một loại van nổi tự động để 
khống chế mức của nước trong 
các thùng hoặc két nước (hình 
6). 

Một quả bóng bàng đồng hay 
bằng nhựa nổi trên mặt nước 
của két sẽ dâng lên và đóng van 
khi mực nước đạt độ cao đự kiến. 


z2 26zø 


~eziRBBnmerr 
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Hình 6. Van phao tự động trong kẻi 
nước nhà vệ sinh. 


BAULU MILL núy nghiền bi. 
Thiết bị nghiền trong đó vật liệu 
được nghiền nhỏ trong một 
thùng chứa bình trụ quay tròn 
cùng các viên bỉ bằng thép hay 
cuội ở trong. NÑớ dùng để nghiền 
xi măng. 


BAÁLLOON FRAME khung nhù gỗ 
nhẹ : 

Loại khung bằng gỗ trong đó các 
cột chạy thẳng từ dưới lên đến 
sàn mái. Các dầm sàn được đóng 
đinh vào cột. Loại khung nhà gỗ 
nhẹ phát triển nhiều ở Mỹ trong 
những năm 1830 đã giảm được 
nhiều công sức cho việc làm các 
nhà gỗ bằng cách thay thế các 
mối liên kết phức tạp (như ghép 
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Haluster 


các mộng soi, mộng đuôi én, 
dùng chốt, kẹp) bằng cách đóng 
đinh. Nó đã chỉ được áp dụng 
khi đã sản xuất được nhiều loại 
đỉnh thích hợp. 


BALL-PEEN 
tròn. 

Loại búa của công nhân xây dựng 
dùng trong công tác kim loại, 
nề, đá. Nó có một đầu hình cầu 
(đầu nhỏ) và một đầu phẳng. 


HAMMER búa đều 


BALL TEST thử bằng quỏ cầu. 
Cách thử tính công tác của 
bêtông mới trộn. Cho một vật 
nặng hình trụ bằng kim loại, cố 
đáy hình cầu, rơi từ một độ cao 
tiêu chuẩn và đo độ cắm sâu. 
Xem thêm slump test 


BALL VALVE nghiỉa như baill 
cock. 


BALSA WOOD gỗ bơn-za. 

Loại gỗ rất mềm (tuy nhiên về 
mặt kỹ thuật thì xếp là gỗ cứng) 
cố tỷ trọng 110 kgm` (7lbft?). 
Được dùng nhiều để làm mô hình 
và còn được dùng làm vật liệu 
chèn trong tấm ván ép. 


BALUSTER #rụ ¿an cứn. 
Trụ bằng gỗ (trước đây thường 
được tiện, chạm trỗ) để giữ tay 
vịn cầu thang, ban công v.v... 
còn gọi là Banister. Toàn bộ các 
trụ làm thành lan can. 


and saw 


BAND SAW cưa uòng. 

Cưa có lưỡi là một dải kín, một 
bên có răng cưa, ngược với 
cireular saw. 


BAND SHELL ‡ốm chắn âm. 
Tấm chấn âm hình vòng cung 
đặt bên trên bệ nhạc. 


BAND WIDTH chiều rộng của 
băng sóng (đải sóng) 
Dải các tần số (frequencies) 
trên một băng sóng. 


BANISTER như BALUSTER 


BAR bar Đơn vị áp suất, biện 
nay không dùng, bàng 100000 
pascdls. 


BAR CHAIR ?zxiếng đỡ cốt thép. 
Vật cứng, thường bằng thép hay 
bằng nhựa, dùng để đỡ cốt thép 
ở đúng vị trí và chống di chuyển 
trước và trong khi đổ bê tông. 


BAR CHART b¿ể¿ đồ uạch. 
Biểu đồ dùng chiều dài các vạch 
để biểu thị độ lớn một đại lượng 


Hình 7 Biều đồ vạch 


Barometer 


(hỉnh 7) xem gantt chart và 
histogram 


BAR; DEFORMEDP xem đeformed 
bar 


BARE LAMP đèn trần, dèn không 
có chao 

Nguồn sáng không có chao đèn 
hoặc vật chắn để điều khiển 
hướng các tia sáng của nguồn. 


BARGE BOARD bán điềm, gỗ 
điềm. 

Miếng ván nghiêng che phần nhô 
ra của các dầm ở đầu hồi mái 
nhà. Ở thế kỷ 19 nơ thường được 
trang trí. Còn gọi là verge 
board, 


BARITE bar. 

Sulphat bari (BaSO,), nó được 
dùng làm cốt liệu cho bê tông 
có tỷ trọng lớn, ví dụ trong bê 
tông dùng làm tường chắn phóng 
xạ ở các lò phản ứng nguyên tử 
còn viết là baryte. 


BARK POCKET khuyết tật của 
tấm gỗ. 

Một miếng vỏ cây nầm hoàn toàn 
hay một phần trong tấm gỏ. Nó 
là nguyên nhân làn gỗ kém bền. 


BAROMETER phong uũ biểu, khí 
áp bế. 
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Barrel 


Dụng cụ để đo áp suất không 
khí, Phong vũ biểu thủy ngân 
gồm một ống thẳng đứng dài 
khoảng 800mm, kín một đầu. Nó 
được đổ đầy thủy ngân và đặt 
trong một bình chứa thủy ngân. 
Ấp suất không khí tác dụng lên 
bình thủy ngân cấp bằng với cột 
thủy ngàn trong ống, và bình 
thành khoảng chân không trong 
đó. 

Khí áp kế hộp: gồm một hộp 
bằng kim loại kín rút hết không 
khí sao cho các đáy hộp tiến lại 
gần hay lùi xa tùy thuộc vào áp 
suất thay dổi. Chuyển động 
được khuyếch đại bởi các cần 
đẩy. 


HARREL (hùng, baren: 
Đơn vị đo thể tích thường dùng 
trong kỹ nghệ đầu mỏ, bằng 42 
galông Mỹ hay 0,159m”. 


BARREL, BOIT chối, chốt trượt. 
Chốt tròn để khóa cửa ra vào 
hay cửa số. Nó trượt trong một 
ống hình trụ thường làm bằng 
lá kim loại. 


BARREL VAULT 1uòø hình trụ. 

Kết cấu mái dạng nửa hình trụ 
hay một phần hình trụ và thiết 
diện không đổi. Nó được dùng 
phổ biến trong kết cấu gạch xây, 
đặc biệt là của kiến trúc Romaan. 
Hiện nay vòm dạng này được làm 
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Base line 


mỏng hơn, bằng bê tông cốt thép 
hay bê tông cốt thép ứng lực 
trước như kiểu shell roof. 


BARRIER FREE DESIGN /hiết hế 
biếu di thông. 
Thiết kế ngôi nhà bỏ hết các 
chướng ngại, hạn chế người phải 
ngồi trên xe tự lăn đến mọi chỗ 
của ngôi nhà. 


BAR SUPPORT như BAR CHAIR 
BARYTE như BARITE 


BASALT đá bazan. 


Đá phún xuất hạt nhỏ, màu sẵm 
có thành phần bazơ. 


BASE a) bazơ b)J đế, chân (cột, 
tường) 

a) Một chất trung hòa axit cho 
ta muối và nước. Nó có độ pH 
cao hơn 7 và biến rượu qùy đỏ 
thành xanh. 

b) Bộ phận thấp nhất của công 
trình, cột, tường hay trụ. 


BASEBOARD gỗ uiền, chân tường. 


Diềm gỗ che chỗ nối giữa tường 
và sản của căn phòng. Còn gọi 
là skirting. 


BASE LINE a) đáy tranh b) dường 
cơ sở, đường chỉ giới. 

a) Trong hình chiếu phối cảnh, 
giao tuyến giữa mặt vật thể và 
mặt tranh. 


Basic 


b) Trong xây dựng đường này 
được xác lập trước để từ đó một 
kích thước của công trình được 
lấy theo. 


BASIC Pasic. 

Chữ viết tất của Beginnera All 
purpose Symbolic Instruction 
Code. Loại ngôn ngữ bậc cao của 
máy tính này để học và sử dụng. 
Nó được phổ dụng cho các máy 
vị tính. 


BAS RELIEF phù điêu 

Loại hình tượng khác chạm ở độ 
sâu nhỏ, nghĩa là các hình nhô 
ra ít khỏi mặt nền, ngược với 
intaglio. 


BAT gạch chộit. 

Một miếng gạch dùng để bít một 
lỗ hở. Một đầu là gạch nguyên, 
một đầu bị chặt hay đập gây gạch 
nửa viên (halfbat) ' có được 
bằng cách chặt ngang chiều dài 
viên gạch. 


BATCH MIXER máy trộn từng mẻ. 
Máy trộn bê tông hoặc vừa từng 
mẻ một, ngược với continuos 
mixer 


BATCH OF CONCRETE mẻ bê tông. 
Lượng bê -tông trộn trong một 
thời gian thường dùng một bao 
xỉ măng (bag) 


Bcam 


BATCH SPLITTING 
(bêtông) 

Chia một mẻ thành hai hay nhiều 
mẻ nhỏ. 


chia mẻ 


BATTER sườn đốc, độ nghiêng. 
Độ nghiêng so với đường thẳng 
đứng hay nằm ngang. 


BATTER PILES cọc xiên. 
Cọc đống xiên một góc so với 
đường thẳng đứng để làm gối 
tựa ngang cho kết cấu. 


BAULK như balk, 


BAUXITE bô xi¿. 

Hiđrôxýt nhôm do tên Les Baux 
của Pháp. Đó là nguyên liệu 
chính để sản xuất nhôm. Nó 
cũng được dùng để sản xuất xỉ 
măng alumin cao (high- 
alumina) còn viết beauxite. 


BAYONET CAP chuôi đèn có 
ngạnh. 

Loại chuôi bóng đèn điện ở Anh 
và ở Úc, có hai ngạnh nhô ra: 
để ăn vào cái đui. Xem thêm 
edison cap. 


BCD số (hập phân đã mỡ hóa 
sang nhị phân (uiết tải của 
Binary Coded Decimal) 

BEAD Xem glazing bead. 


BEAM đầm, xà. 


Beam-and-siab. floor 


Một bộ phận của kết cấu đỡ tải 
trọng vượt qua một khẩu độ nằm 
ngang, chịu uốn (xem Navior?sg 
theorem) joist và girder là các 
từ đồng nghĩa với beam. 


BEAM-AND-SLUAR FLOOR sờn có 
đầm bản. 

Hệ thống sàn chủ yếu bằng bê 
tông cốt thép, trong đó bản sàn 
được đỡ bàng các dầm, ngược 
với bản trên cột (flat plate) và 
bản sàn nấm (flat slab). 


BEAM COMPASS com pd uẽ 0òng 
tròn lớn. 

Dụng cụ vẽ vòng tròn lớn. Nó 
gồm có một cần dài nằm ngang 
và hai đầu di động. 


BEARING CAPACITY sức chịu tải. 
Tải trọng tính theo đơn vị diện 
tích mà móng có thể chịu được 
an toàn. 


BEARING PILE cọc chịu lực, 

Cọc chịu tải trọng thẳng đứng, 
khác với cọc cừ(Sheet pile) chịu 
áp lực của đất. Tải trọng có thể 
chuyển lên một lớp chịu tải trọng 
như đá (cọc tựa) hoặc qua ma 
sát giữa bề mặt của cọc và đất 
xung quanh (cọc ma sát). 


BEARING PLATE bản gốt tựa. 
Bản đặt dưới đế chịu lực của 
đầm, cột, khung v.v... để phân 


Becgux' đcktrnteter 


bố tải trọng trên một diện rộng 
hơn. 


BEARING WALL (ường chịu lục. 

Tường hoặc một vách đỡ một bộ 
phận công trình ở trên nó cùng 
với trọng lượng bản thân, ngược 
với tường treo (curtain wall) 
hoặc vách treo chỉ đỡ trọng lượng 
bản thân. 


BEAUFORT SCALE 
BEAUFORT 
Thang chỉ các tốc độ gió, nó đi 
từ độ 0 khỉ yên tỉnh đến độ 
12 khi có gió lốc. Tốc độ gió 
(tính bàng km/h) bàng 3BlŸ, 
trong đó B là số Beaufort của 
giỏ. 


thang độ 


BEAUXITE nghỉa như BAUXITE. 


BED iớp, tầng, nuạch 0ữa. 

Lớp vữa trên đó gạch hay ngói 
được đặt lên (trên dầm nóc, chái 
nhà, mép mái, xới mái). 
BEDROCK đớ gốc, đớ nền. 

Đá rấn nằm ở dưới lớp đất đá 
bề mặt. 

BEESWAX sáp ong. 

Chất do ong tiết ra để tạo thành 


tổ ong. Nó tan trong đầu thông 
và được dùng để đánh bóng hoặc 


nhuộm mầu. 
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BEGGS' DEFORMEFTER này đo 
biển dạng BEGGS, 


He 


Thiết bị độc đáo để nghiên cứu 
mô hình gián tiếp do G.E.Beggs 
đề ra tại đại học Princeton năm 
1922. Nó gây biến dạng thẳng 
đứng, nằm ngang và quay tại 
một đầu của mô hình theo tỷ lệ 
của kết cấu; và các lực đẩy, lực 
cắt, hay mômen uốn dọc theo kết 
cấu sẽ được suy ra từ hình dáng 
đã biến dạng của nó nhờ định 
lý tương hỗ (reciprocal 
theorem). 


BEL ðen. 

Đơn vị cơ bản để đo âm thanh 
mang tên của người phát mỉnh 
ra điện thoại là A.G.Bell. Dơn vị 
phổ dụng là déxiben nó bằng 0,1 
ben. 


BELFAST TRUSS giàn belfasi. 
Dàn kiểu vòm của khẩu độ tới 
lõm (50ft). : 
BELFRYV góc chuông, 
chuông. 


tháp 
Cái tháp trong đó có treo chuông. 


BELGIAN TRU$SS nghĩa như fink 
truss. 


BELITE xem dicalcium silicate. 


BELL-ANĐ-SPIGOT JOINT 
măng sông 

Nghĩa như spigot and socket 
joint 


nối 


ÂfleHHự HH NCnt 
BELL PUSH nứt bấm chuông. 


Cái nút ấn để làm cho chuông 
kêu. 


BELL TRANSFORMER biến (hế 
dùng cho chuông. 

Biến thế nhỏ, biến đổi điện áp 
của mạch chính để cớ thể dùng 
cho chuông hay một đồng hồ cớ 
chuông, thường là 10 vôn. 


BELVEDERE chòi ngóm, uọng 
lôu. 
Cái chòi xây trên tầng gác, hay 
một tháp chủ yếu để ngấm cảnh 
đẹp. 


BENCH MARK mốc cao độ. 

Mốc chuẩn cố định được gắn 
vào một công trình hoặc mặt 
đất mà độ cao so với mặt nước 
biển trung bình được xác định 
một cách chính xác bằng trác 
địa. 


BEND chỗ uốn, đoạn uốn cong. 
Chỗ uốn của đường ống mà bán 
kính cong lớn hơn bán kính cong 
của khuưỷu. 


BENDING FORMULA 
Navier°s theorem. 


xem 


BENDING MOMENT ?:+Ômen uốn. 
Mômen tại một mặt cát bất kỳ 
của một dầm khi tất cả các lực 
tác dụng lên đầm ở về một phía 
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Bending moment địatrarn 


của mặt cát (hình 8). Cơ hai cách 
qui ước về dấu ngược nhau. 


==“Ï. hs 6y 


h `À 


H8. Mômen uốn. 

Nếu xét trạng thái cân bằng ở mội 

mặt cắt nào đó, thì mômen do đầm 

chịu phải cân bằng với các tải trọng 
tác dụng lên nó. Qui ước về dấu xem 

mômen âm (negative bending 
moment). 

Cách dùng phổ biến trong các 
sách về kiến trúc và trong các 
luật về xây dựng qui định mômen 
uốn là dương khi dầm bị uốn 
lõm hay võng xuống và âm khi 
nó bị uốn lồi hay cong lên. 
Như vậy mômen uốn trong dầm 
có gối tựa đơn giản là dương, 
còn mômen trong dầm côngxôn 
là âm. 


BENDING MOMENT 
biểu đồ nômen uốn. 
Biểu đồ chỉ sự biến đổi mômen 
đọc theo nhịp của cấu kiện bị 
mômen này uốn. Nóơ chỉ rõ khi 
nào mômen đương hay âm: và ở 
đâu mômen xảy ra cực đại, 


ĐĨAGRAM 


BENT mỗ hiểu bhung. 


Bemoulli s theorerm 


Khung phẳng có thể chịu cả tải 
trọng ngang lẫn tải trọng thẳng 
đứng. 

'BENTONITE ben-tô-nit. 

Loại đất sét mà thành phần chủ 
yếu là môn-mô-ri-ô-nít. 
(montmorillonite) có bộ đdãn nở 
khi ướt và độ co ngót khi khô 
đặc biệt lớn. 


BENZENE benzen. 

Hydrô các bon rất dễ bốc cháy 
thuộc dãy các bua hydrô thơm 
(C,H(), thu được khi chưng chất 
than đá. Nó được sử dụng làm 
dung môi hòa tan và để tẩy sơn. 


BENZINE €‡ xứng. 

Hợp chất hydrô các bon dễ cháy 
thu được từ dầm mỏ khi chưng 
cất phân đoạn. Ngoải việc sử 
dụng để làm nhiên liệu cho động 
cơ, nó còn dùng để pha sơn 
chóng khô. 


BERNOULLLS THEOREM Định tý 
Becnuli. 

Dọc theo một dòng chảy trong 
-chất lỏng chuyển động, năng 
lượng toàn phần tính cho một 
đơn vị khối lượng thì không đổi: 
nó gồm năng lượng do áp suất, 
động năng và thế năng: 

P 12 

r3 + bài +2Z= 
trong đó p là áp suất, ø là tỷ 
trọng, V là vận tốc và 2 là độ 
cao cột nước. 


hàng sổ, 


đ5 


Bery sưaÌH gauge 


BERRY STRAIN GAUGE đồng hồ 
đo biến dạng, tenxômét. 

Một máy đo biến dạng có thể 
tháo được. Nó gồm một thanh 
dài có một đầu cố định và một 
đầu di động, đầu này liên hệ với 
một tenxômét có mặt số 
(dialgauge) thông qua một cần 
nối, 


BESPOKE BUILĐING nhà xây hiểu 
truyền thống. 

Thuật ngữ do P.A, Stone đề ra, 
để phân biệt nhà được xây dựng 
theo phương thức công nghiệp 
hay nhà "chế tạo sẵn" với loại 
nhà xây theo kiểu truyền thống, 
đơn chiếc, 


HESSEMER PROCESS 
pháp Đét me. 

Phương pháp chế tạo thép do 
Hanry Bessemer đề ra năm 
1856. Không khí được thổi qua 
quậng sắt nung trong một bình 
chịu lửa có hình dạng quả lê, 
phía trên để hở cho khí thoát 
ra. Bình này gọi là lò chuyển 
Bessemer. Lò có thể lót gạch 
chịu lửa có tính axít hoặc bazơ, 
nhưng loại sau chỉ dùng khi 
quặng sắt có hàm lượng phốt pho 
cao. 


phương 


BETA BRASS đồng thau bêta, 
Hợp kim đồng và kẽm, trong đó 
hàm lượng kẽm từ 46 đến ñ0 
phần trám. 
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BiMi 


BETA PARTICLE họt bêta 

Là một điện tử. Bức xạ b¿ta gồm 
một dòng điện tử phát ra từ nhân 
nguyên tử của các chất phóng 
xạ trong quá trình phân hủy tự 
nhiên. 


BETON bêiông. 
Từ tiếng Pháp, từ này cũng dùng 
trong tiếng Dức và tiếng Nga. 


BETON TRANSLUCIDE bé (ông 
kính. 

Loại kết cấu bê tông thủy tỉnh 
(glass concrete consgtruction) 
có lắp kính trong suốt. 


BETTUS THEOREM. 
Xem reciprocal theorem. 


BEVEL mép uúi, cạnh váit. 

Chỗ giáp tiếp giữa hai mặt tạo 
một góc lớn hơn góc vuông. Mếp 
vát (chamfer) có được bằng cách 
vát đối xứng một mép vuông. 


BILLET OF STEEL thanh phôi 
Một sản phẩm thép trung gian 
trong gia công nóng. Nó được 
cán, rèn từ thỏi thép sau đó được 
gia công thành các đoạn và vật 
rèn. Một thỏi thép lớn gọi là 
bioom 


BILLI bi! 


Buntion 


Tiếp đầu ngữ chỉ 107 (từ chữ 
bílHon). Trong hệ Š5Ị dùng tiếp 
đầu ngữ giga. 


BILLION biÖiông. 

Ỏ Châu Âu và châu Úc bằng 
một triệu triệu l x 10!; ở Mỹ 
bằng một nghìn triệu 1 x 10”. 


BILL OF QUANTITIES giấy báo 
khối lượng công việc 

Danh mục các khoản mô tả rõ 
các công việc phải làm trong một 
hợp đồng xây dựng. Mỗi một 
khoản chỉ một công việc liên 
quan. Khi bản hợp đồng được 
đưa ra để bỏ thầu cùng với giấy 
báo khối lượng thì người làm hợp 
đồng phải làm giấy báo giá. Việc 
trả tiền chia tiền dựa trên giá 
này và khối lượng thực tế đo 
được, khối lượng này thường 
khác đôi chút với công việc ghi 
lúc ban đầu. Giấy báo khối lượng 
công việc được người giám sát 
khối lượng thi công lập nên. Ỏ 
Mỹ không còn dùng nữa. 


BI-METALLIC STRIP. đổi iưỡng 
kứm. 

Một dải gồm hai thứ kim loại cớ 
các hệ số dãn nở nhiệt rất khác 
nhau được gắn liền vào nhau. 
Do đó nó sẽ biến dạng khi nhiệt 
độ thay đổi. Nó được sử dụng 
làm một yếu tố khống chế trong 
máy điều tiết nhiệt 
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Binan' diẹut 


(thermostats) và trong máy 
phát hiện lửa (fire detectors). 


BINARY ALLOY hợp hữm hai chốt. 
Hợp kim gồm có hai thành phần 
chính. 


BINARY ARITIIMETIC số học nhị 
phán. 

Hệ thống số học dựa trên hai 
chữ số 0 và 1. Nơ thường dùng 
trong máy tính điện tử, vÌ các 
số đó ứng với hai điều kiện có 
thể của mạch điện (bật, tắt). Các 
số nhị phân hoặc bít được máy 
tính chuyển đổi sang số học thập 
phân, do đó nở cơ thể tính toán 
trong hệ thập phân thông 
thường. 


Hệ nhị phản Hệ thập phân 

0 0 

1 1 
10 2 

11 3 
100 4 
101 ỗ 

V.V... 


Xem thêm đại số bool (Boolean 
algebra) 


BINARY CODED DECIMAL, số thập 
phân mã hóa bằng nhị phôn 

Biểu diễn từng chữ số thập phân 
(alphanumeric character) 
bằng các số nhị phân tương ứng. 


BINARY DIGIT ch# số nhị phân. 


Binomiat function 


Một chữ số trong số học nhị phân 
(binary arithmetic) tức là hoặc 
là 0 hoặc là 1. Thường gọi tất 
là bịt. 


BINOMIAL FUNCTION hàm nhị 
thức 

Một hàm số bất kỳ chứa 2 và 
chỉ 2 thông số, trong đó một 
thông số là biến số. 


BIRDSMOUTH ranh nối, gờ liên 
kết. 

Rãnh ở trên mặt một chỉ tiết 
dùng để liên kết với chỉ tiết khác 


BISCUIT ngói mới nung một lần. 
Ngói, sản phẩm đất nung v.v... 
ở giai đoạn ngay sau khi nung 
đợt đầu, không qua tráng men. 


BLT A) múi khoan, b)}) đầu mỏ 
hàn, c) bit. 

a) Dụng cụ cất gọt có thể tháo 
lấp dùng ở khoan thợ mộc 
(carpenter”s brace), khoan đá 
V.V... 

b) Dầu mỏ hàn bằng sắt, được 
nung nóng và dính thiếc 

œ) Chữ viết tắt của binary digit, 
tức là đơn vị nhỏ nhất của thông 
tin đùng trong máy tính số. 


BITUMEN bi/ưm 

Hỗn hợp màu đen, dính của các 
hyđrô các bon dùng để chống 
thấm nước ở móng, ở mái bằng 
hoặc làm lớp chống ẩm. Nó được 
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Black bolr 


điều chế từ atphan và từ việc 
chưng cất dầu hỏa. 


BITUMINOUS FELT giấy bitum 
Giấy không thấm nước tẩm 
bitum dùng để lợp mái nhà 


BLACK BODY uát đen. 

Tên chỉ một bề mặt chỉ có trên 
lí thuyết, nó hấp thụ mọi bức xạ 
đến nớ mà không truyền tiếp 
hoặc phản xạ lại. Thực tế, vật 
gần tương tự nhất là mặt bên 
trong một hình cầu rỗng màu 
đen không bớng và cố nhiệt độ 
đồng đều được nhìn qua một lỗ 
nhỏ 


BLACK BODY RADIATION ức xợ 
Uuột đen. 

Chất và lượng bức xạ phát ra từ 
một vật đen lý tưởng (black 
body) theo định luật Stefan- 
Boltzman stefan-boltzmann 
law) 


BLACK BODY TEMPERATURE 
nhiệt độ uột đen. 

Nhiệt độ của một vật mà đệ bức 
xạ của nó bằng đơn vị, tức là 
của vật đen lý tưởng (black 
body). 


BLACK BOLT 6 jông th2. 

Bulông được rèn nóng dùng để 
liên kết kết cấu thép, Do bè mặt 
không được hoàn thiện, lỗ của 
chi tiết cần liên kết phải làm 


Black lead 


rộng hơn đường kính của bu lông 
một Ít, do đó không thể đạt được 
độ tiếp xúc thật tốt giữa bu lông 
và mật bên trong của lỗ; nên tải 
trọng cho phép sẽ thấp hơn so 
với bulông cường độ cao (hight 
- tensile bolts) hoặc bu lông 
tỉnh (bright bolts) 


BLACK LEAD (hơn chỉ 
Nghĩa như graphite 


BLACK LIGIIT ớnh sáng đen. 
Bức xạ của tia cực tím không 
trông thấy được nằm trong phạm 
vi chiều dài sóng kích thước các 
chất nhuộm và sơn phát quang 
(fluorescent paints), do đó nó 
trở thành trông thấy được 


BLACK MORTAR u#a đen. 

Vữa có cho thêm sỉ lò, hoặc do 
yêu cầu về mầu sắc của chất kết 
dính, hoặc để hạ giá thành. 


BLANC FIXE bột trắng, chất 
trắng. 

Bột mâu màu trắng gồm sunphát 
bari. 


BLANKET INSULATION Ÿớp phủ 
cách nhiệt. 

Cách nhiệt bằng một lớp bông 
khoáng nhẹ xốp hoặc bằng một 
vật liệu tương tự. 


BLANK WINDOW cứa sổ giả. 
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Bleeding 
Cửa sổ xây bịt kín. 


BLAST FURNACE iò luyện sớit, lò 
cao. 

Một lò cao hình trụ lót chịu nhiệt 
dùng để luyện quặng sát thành 
ra sắt thô. 


BLAST FURNACE SLAG xỉ iò cao. 
Sản phẩm phụ của công nghệ 
chế tạo thép, đôi khi dùng để 
thay xi máng Poclan. Nơ chủ yếu 
gồm các silicat và alumino silicat 
của canxi, chúng được hình 
thành trong lò cao cùng với kim 
loại sát. XỈ lò cao được trộn với 
clinke ximáng poclan để làm xỉ 
màng poclan xỉ lò cao (portland 
blast-furnace slag cementb).` 
Nö còn được dùng làm cốt liệu 
nhẹ cho lớp trên cùng của lớp 
phủ nhiều lớp để sản xuất bồng 
khoáng. 


BLEEDING a) hiện tượng phân 
tầng. 

b) hiện tượng chảy nhựa. 

a) Hiện tượng đọng nước và xi 
măng ở phía trên bê tông do các 
hạt nặng lắng đọng xuống dưới. 
Hiện tượng này xảy ra do lượng 
nước quá nhiều, do đầm bê tông 
nhiều ở gần bề mặt, do chuyên 
chở xa khi bêtông còn ướt hoặc 
do hoàn thiện bề mặt không 
đúng cách. Kết quả.là hình thành 
sữa xi măng (laitance). 


Điinditg giare 


b) Hiện tượng chảy nhựa trên 
bề mặt thanh gỗ. 


BLINDING GLARE ánh sáng chói 
lòa. 

Anh sáng đập vào mắt mạnh làm 
cho hệ thống thị giác mệt trong 
quá trình chiếu sáng và cả một 
thời gian sau đó. 


BLINPB NAILINGEER. 
nghia như secret naling 


BLOATED CLAY đất sét trương. 
Đất sét trương dùng làm cốt liệu 
nhẹ (lightweight aggregate). 


BLOCK khối để xây. 

Một đơn vị xây thường lớn hơn 
một viên gạch. Nó thường rỗng 
và cố thể bằng bêtông, đất sét 
nung hay đất nện. 


BI.ONDEL biondei, 

Đơn vị đo độ sáng, hiện nay 
dùng. 

1 blondel 


ít 


Ì apostible 


eandela trên mết vuông 


0,318 cd/m^. 


BLOOM a) (hỏi phôi, thanh phôi 
b) ¿ớp phủ. 

a) thanh phôi (bilet). 

b) lớp phủ (có thể bỏ đi bằng 
cách cạo, tẩy đi) trên tường xây, 
trên mặt sơn hoặc véc nỉ. 
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Board foot 


BLUE BRICK gạch xanh. 
Loại gạch cường độ cao, có màu 
xanh là do được nung trong lò 
có ngọn lửa chứa Ít oxy. 


BLUE METAL đé đữm, đả xanh. 
Dá được đập nhỏ dùng để làm 
cốt liệu thô (coarse aggregate) 
cho bêtông, làm đá đăm lát 
đường v.v... đá thuộc loại đá 
phún xuất sắn hay trầm tích có 
màu xanh nhạt, ví dụ dorelite. 


BLUEPRINT a) ín xanh b) bản uẽ. 
a) Cách in trên giấy tẩm thuốc 
ferro-prussiate từ hình vẽ trên 
giấy can; có thể in dưới ánh sáng 
ngoài trời và được rửa trong 
nước. Đã một thời đó là phương 
pháp sao bản vẽ phổ biến nhất. 
b) Bản vẽ thiết kế, không phụ 
thuộc vào hình thức mà nó được 
thể hiện. 


BLUE SKY 
Xem CLEAR BLUE SKY. 


BLUING bồ iơ, thêm xanh. 


Cách làm tăng độ trắng của bột 
màu trắng bằng cách cho thêm 
Ít màu xanh. 


BM: 


Viết tắt của bench mark và 
bending moment. 


BOARD FOOT phút uốn, 


Bodv-centred cubiíc latrice 


Đơn vị cổ (hiện nay Ít dùng) để 
đo gỗ; nó bằng 1 inch dày nhân 
với hÌnh vuông cạnh 12 inch. 


BODY-CENTRED CUBIC ILATTICE 
mạng lưới lệp phương khối tâm. 
Cấu trúc tỉnh thể có một nguyên 
tử ở mỗi đỉnh của hình lập 
phương và một nguyên tử ở tầm. 
Cấu trúc này có thể được mô 
phỏng bằng cách sắp xếp các 
hỉnh cầu thành các lớp ngang. 


BOILED OIL đầu anh sôi. 

Dầu lanh dùng để pha sơn màu 
khô. Nấ được đun nóng lên trong 
thời gian ngắn đến khoảng 260°C 
(500°F) nhưng không sôi, và cho 
thêm ít chất làm khô (như dioxyt 
mangan hay litharge). 


BOLE (hân côy. 
Bộ phận chính của cây. 


BOLT bụ lông. 
Xem black bolt, bright bolt và 
high-tensile bolt 


BOLTZMANN CONSTANT hằng số 
bollzmatn. 

Một hàng số 1,3805 x 10? J/K 
dùng trong các công thức thống 
kê có liên quan đến trạng thái 
khí. thêm 
Stefan-boltzmann law, có liên 
quan đến bức xạ nhiệt. 


của Xem 
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Bond 


BOND a) cách xếp gạch; cách xây 
gạch; sự liên kết, cì sự dính; â) 
sự hút. 

a) Cách đặt gạch, đá, khối xây 
thành hàng trên tường sao cho 
mạch thẳng đứng của hàng này 
không ở ngay trên mạch đứng 
của hàng dưới. Cách xếp gạch 
khác nhau cơ bản là giữa cách 
xây của Anh (english bond) và 
cách xây kép của Hà lan (double 
flemish bond). Xem thêm 
english cross bond, single 
flemish bond, diagonal 
flemish bond và common 
bond. Phần lớn các cách xếp 
gạch yêu cầu một viên chèn 
(queen closer) để các mmạch 
được thẳng ở góc tường. 

b) Độ dính hay sự bám chặt do 
bêtông hay vữa tác dụng lên bề 
mặt mà chúng cần phải dính. Sự 
liên kết quan trọng là giữa 
bêtông và các thanh thép. Đó là 
do co ngót (shrinkage) của 
bêtông, nở gây ra áp lực thẳng 
góc giữa bêtông và thép, và điều 
đó gây ra lực ma sát, nó chống 
lại lực nhổ của thép. 

c) Sự dính của vữa trát lên tường 
và giữa các lớp vữa trát khác 
nhau. 

d) Sự hút giữa các nguyên tử 
làm cho chúng gắn lại với nhau 
làm thành một đơn vị lớn hơn. 


Bonded tcndon 


BONDED TENDON cối (hép kéo 
trước được gốn uới bêtông. 

Cốt thép (tendon) kéo trước 
được giữ chặt lại bởi bêtông. 
Trong cấu kiện căng trước, nó 
được thực hiện trực tiếp bằng 
cách đúc bêtông xung quanh. 
Trong cấu kiện căng sau, đường 
ống bọc quanh thép được bít vữa 
chặt sau khí kéo. 


BOND STONE đó câu. 

Viên đá dài dùng để câu gạch, 
đái ngang qua bề dày của tường 
để tăng liên kết ngang. 


BOND TIMBER. gố giòng. 

Thanh gỗ ngang dùng để giằng 
tường gạch; đôi khi dùng thêm 
các tấm ván để tăng cường, Gỗ 
giàằng có thể bị mục, nếu không 
được bảo vệ thích hợp. 


BOOLEAN ALGEBRA đợi số Booi, 
Môn đại số về lô gích, trong đó 
một mệnh đề có thể đúng hoặc 
sai, và do đó thích hợp với số 
học nhị phân (binary 
arithmetie). 


BOOM (ay uới cần cầu. 

Bộ phận của cần cẩu, ở đó tải 
trọng được treo, và có thể quay 
hoặc vươn ra. Xem thêm jib. 


BOOSTER FAN quợ¿ tăng cường. 
Quạt dùng để tăng áp lực tính 
trong hệ thống điều hòa không 


Boundarv conditons or sữrctural problem3s 


khí phục vụ cho những chỗ ở xa, 
thỉnh thoảng mới sử dụng (ví dụ 
phòng thính giả). 


BORAX metabordơt natrL 


BORE đường kính trong. 


Dường kính trong (FD) của một 
lễ, đường ống v.v. 


BORED PILE cọc nhồi. 

Cọc tạo nên bằng cách đổ bêtông, 
thường có cốt thép vào trong một 
lỗ đã khoan xuống đất, ngược 
với cọc làm sẵn được đóng vào 
đất bằng búa. 


BOREHOLE (0R CORE) SAMPLES 
mẫu bhodn. 

Mẫu lấy được do khoan để xác 
định tính chất của đất nền. 
Trong trường hợp đất sét, cần 
thiết phải lấy mẫu nguyên vÌ 
các tính chất của đất sét sẽ bị 
thay đổi nhiều trong quá trỉnh 


. khoan cớ thể làm thêm việc thử 


bằng cách xuyên (penetration 
tests). 


BORROWED LIGHT cửa sổ trong 
nhà, chiếu sáng giún tiếp. 

Cửa sổ làm ở tường bên trong 
nhà. 


BOUNDARY CONDITIONS FOR 
STRUCTURAL PROBLEMS các 
điều biện biên cho các bời toán 
kết cấu. 
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Boundan ilayer 


Các điều kiện đã biết về dịch 
chuyển, góc nghiêng, lực hay 
mômen ở biên của kết cấu, dùng 
để xác định các hằng số tích 
phân khi giải phương trình vi 
phân. 

Trong kết cấu kiến trúc chúng 
dùng chủ yếu cho kết cấu vỏ 
mỏng (shell structures). Ứng 
lực trong vỏ mỏng không thể xác 
định được nếu không biết những 
giới hạn ở biên. 

BOUNDARY LAYER iớp biên. 

Lớp chất lỏng, ví dụ như không 
khí, tiếp giáp với vật rắn xung 
quanh, ví dụ như công trình. 
Trong lớp này, vận tốc của chất 
lỏng giảm đến không ở biên. 


BOUNDARY LAYER WIND TUNNEL 
tunen thí nghiệm gió. 

Khi nghiên cứu tác dụng của gió 
xung quanh công trình, cần thiết 
làm mô hình của công trỉnh trên 
đường đi của gid. Những công 
trình lớn cần được thể hiện 
tương đối chính xác; nhưng tác 
dụng của những công trình nhỏ 
có thể thể hiện bởi bề mặt mấp 
mô của bề mặt lớp biên. 


BOURDON GAUGE ớp bế Bourdon. 
Áp kế gồm một ống uốn thành 
một vòng cung, nó sẽ duỗi thẳng 
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Bow girder 


khi có áp lực bên trong, nó làm 
chuyển động một đầu kim trước 
một thanh chia độ. 


BOUSSINECQ PRESSURE BULB 
Uuùng nén Boussinecg. 

Vùng (hình quả bàu) gồm những 
đường đẳng tĩnh (isostatic 
lines) trong một vật đàn hồi bán 
vô hạn, chịu một tải trọng tập 
trung. Bản tính toán sử dụng để 
xác định ứng suất trong đất ở 
dưới móng nặng, đã được nhà 
toán học người Pháp d. 
Boussinecq công bố năm 1885. 


BOW GIRDER đầm cong. 

Dầm uốn cong trong mặt phẳng 
nằm ngang, tức là một cái vòm 
lật ngang. Nó dùng làm đầm đỡ 
tường ở mặt chính ngôi nhà có 
đạng cong hoặc để đỡ ban công 


Hình 9. Dầm cơng. 


Bow 5 notdtion 


v.v. (thỉnh 9). Dầm cong đồng 
thời chịu uốn và chịu xoắn, 


BOW'S NOTATION 

ký hiệu Boiu 

Cách ký hiệu cho reciprocal 
diagram dọ Robert Bow đề nghị 
năm 1873. Người ta đánh số các 
miền bên trong và xung quanh 
dàn, thay vì đánh số các nút. 


BOWSTRING GIRDER (OR TRUSS) 
đầm (hay dàn) có dây cũng. 
Một vòm có dây căng, có thể 
dùng như một cái đầm vì phản 
lực ngang đã do dây chịu; cánh 
trên cong được tăng cường bằng 
một thanh chéo nhỏ. Dàn Belfast 
(Belfast truss) là một dầm bằng 
gỗ có dây căng dùng cho nhịp 
tới 15m (ð0ft). 

BOW WINDOW cửa sổ cong lồi, 
Cửa sổ cong nhô ra từ tầng trệt. 
còn éc-ke (oriel window) thì 
thường nhô ra từ các tầng trên. 


BOX BEAM 
Nghĩa như box girder. 


BOXED HEART ¿hanh gỗ bỏ ruột. 
Thanh gỗ xẻ phần tư sao cho 
tuột hoặc một phần ở giữa bị 
loại bỏ, ví dụ bằng öøck sauing., 
Cách này thường ấp dụng cho 
gỗ ở Australia hay một số gỗ rắn 
khác trong đó phần ruột bị mục. 


BOX FRAME khung hộp. 


-'$Bd£ gữirer 


Khung cứng được tạo nên bởi 
tường chịu lực và các tấm sản 


=1 
_} kj — 


Hình 10 Khung hộp. 


(hình 10). Nó phù hợp cho nhà 
được chia nhỏ thành các đơn 
nguyên lặp lại. 


BOX GIRDER đởm hộp, dầm 
rỗng. 

Dầm rỗng mà tiết diện có hỉnh 
dạng như cái hộp. Vật liệu dầm 
được bố trí ở chỗ cố ứng suất lớn 
nhất do cả mômen uốn và mômen 
xoán. Do đó nó được dùng cho 
nhịp lớn và ở những nơi có tải 
trọng lệch tâm gây ra xoắn. 


BOX GUTTER múng tiêu nước 
hình hộp, sê-nô. 
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Hình I1 Máng tiêu nước. 


Bavie s law 


Máng nước có tiết diện hình chữ 
nhật, xây ở sau tường chấn mái 
hoặc xối mái (hình 11) 


BOYLE'%S LAW định luật Boyte. 
Thể tích V chiếm bởi một khối 
lượng khí nào đó ở nhiệt độ 
không đổi, trong phạm vi vừa 
phải của áp suất, thì tỷ lệ nghịch 
với áp suất P mà nố chịu, tức 
là PV = constant. Định luật được 
nhà bác học Anh Robert Boyle 
đưa ra ở thế ký l7. 

Xem thêm Charles'" law. 


BRAB viết tất của Building - 


Research AÀdvisory Board, 
Washington, DC (Han ‡¿ uấn uề 
nghiên cứu xây dựng} 


BRACE. Xem carpenter”s brace 


BRACING 
chồng. 
Thanh giằng hay thanh chống 
dùng để đỡ hay gia cường cho 
khung, ví dụ, để chống lại lực 
ngang. 


thang giòng, thanh 


BRASS đồng thau. 
Hợp kim đồng và kẽm. Xem 
alpha brass và beta-brass. 


BRAZ1LI1AN TEST. 
Nghía như splitting tensile 
test. 


BRAZING hàn đồng. 
Quá trình liên kết bai chỉ tiết 
kim loại bằng vật liệu hàn 


Brick 


đồng. Hợp kim đồng - kẽm 
(đồng thau), đồng kẽm - bạc và 
ni ken - bạc được sử dụng làm 
vật liệu hàn, và điểm nóng chảy 
của chúng thường cao hơn 
500°C, nhưng thấp hơn nhiều so 
với điểm nóng chảy của kim loại 
cần hàn. Nhiệt độ này cao hơn 
nhiệt độ dùng để hàn chấp 
(soldering), nhưng thấp hơn 
nhiệt độ để hàn (toeiding). 


BRE viết tắt của 

Building Research Establishment 
Tổ chức nghiên cứu uề xây dựng. 
Garston và Borehamwood, 
England. 


BREAKUOWN hiện tượng lắng, 
phân giải. 

Thuật ngữ dùng để chỉ sự tách 
của một nhũ tương thành ra các 
thành phần của nở. 


BREASTSUMMER đềm đõ tường. 
Ban đầu là dầm gỗ dài và nặng 
(tức là sưnuer) đỡ tường chính 
điện ngôi nhà (hay là breas2). Dó 
là một lanh tô lớn đỡ khối xây 
hay một tường bằng gạch. Còn 
gọi là bressumer. Thuật ngữ này 
còn dùng cho đầm thép hay dầm 
bêtông, để vượt khoảng hở trong 
tường chịu lực, ví dụ trên các 
cửa tủ hàng. 


BRICK uiên gọch. 
Một khối xây thường đủ nhỏ để 
có thể dùng một tay nâng lên 
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Brick-and-stud work 


dễ dàng, và dùng để xây tường, 
Gạch cổ đại được làm từ gạch 
mộc có thể thêm rơm. Gạch nung 
được biết đã xuất hiện từ rất lâu 
hơn nữa. Gạch đất sét (clay) 
hiện đại được nung, đôi khi được 
tráng men. Gạch còn được làm 
từ bêtông và từ silcát canxi 
(calcdum dilicate). Xem thêm 
face brick, bond, header, 
stretcher và suction rate 


BRICK-AND-STUD WORK.Xem 
brick nogging. 


BRICK CONSTRUCTION kết cấu 
gạch xây. 

Kết cấu xây bằng gạch chịu lực 
ngược với brick veneer hay 
brick nogging, 


BRICK EARTH đố/ ?ờm gạch. 
Loại đất sét pha cát có thể dùng 
để làm gạch. 


BRICK FACING 
Nghia như brick veneer. 


BRICK NOGGING xây gạch chèn 
cột gỗ. 

Công tác xây gạch giữa các cột 
của khung gỗ hoặc vách ngăn 
kiểu khung. Còn gọi 
brick-and-stad work. 


là 


BRICK ON EDGE xây gợch tỉa. 

Viên gạch dọc đặt trên mặt cạnh 
của nó, hay trên cạnh nhỏ nhất 
(thường là bề dày viên gạch). Xây 


Brinell hardness test 


như cách này có thể sử dụng tiết 


. kiệm gạch, nhưng sẽ làm cho 


tường mỏng và yếu. Còn gọi là 
roto-lock. 


BRICK VENEER phủ gạch, lớp ốp 
gạch. 

Lớp gạch phủ xây ở ngoài khung 
gỗ chịu tải trọng. Nhà ốp gạch 
trông giống như nhà xây bằng 
gạch, nhưng kết cấu chủ yếu lại 
là khung gỗ còn gọi là brick 
facing. 


BRIGHT BOLT Èöw /ông tính 


- Bu lông thép được tiện chính xác 


46 


lắp vào lỗ của chỉ tiết cần lắp 
ghép; ngược với bu lông thô 
black bolt., 


BRI(GHTNESS Xem apparent 
brightness. 


BRILLIANCE ;iếng thanh 

Âm trong và thanh, giàu âm 
hưởng. Nó do những âm cao khá 
nổi và chậm tất. 


BRINELL HARPNESS TEST (hử độ 
cúng Brinell. 

Một cách thử độ cứng mang tên 
người phát minh là kỹ sư người 
Thụy điển J.A. Brinell ở thế kỷ 
19 dùng một quả cầu đường kính 
10mm. Số độ cứng Brinell 
(Brinell hardness number) là 
tỷ số tải trọng trên diện tích 
phần lõm. 


Brise soieil 


BRISE SOLEIL cứi che nóng, tấm 
chắn nắng. 

Dụng cụ dùng để chắn nắng, đặc 
biệt Le Corbusier hay dùng. 


BRITISH SYSTEM OF 
MEASUREMENT hệ thống do của 
Anh. 


Gồm những đơn vị đo truyền 
thống dựa trên foot và pound, 
trái với hệ thống mét (metric 
system). 

BRITISI( THERMAL UNIT (BRU) 
đơn uị nhiệt của Anh (Btu) 
Lượng nhiệt cần thiết để nâng 
nhiệt độ của một pao nước tăng 
lên 19F (tương đương với 252 
calo). Trong hệ đơn vị SÏ người 
ta dùng đJoule, 


BRITTLE COATING Sơn phủ giòn, 
sơn đễ nứt. 

Một kỹ thuật đùng để thí nghiệm 
phân tích trạng thái ứng suất, 
bằng cách sơn phủ lên mô hình 
kết cấu của một lượt sơn dễ nứt 
(siress-coøf) nó sẽ rạn nứt ở một 
biến dạng nhất định. Phương và 
độ lớn của ứng suất kéo chính 
được xác định. Sơn giòn còn được 
dùng để phân tích ứng suất dư 
do gia công nhiệt. 


BRITTLE-DUCTILE RANGE. phạm 
UL giòn - dẻo. 
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Broken joius 


Phạm vi nhiệt độ, trong khoảng 
đơ thì vật liệu (đặc biệt là thép) 
có thể chuyển từ trạng thái giòn 
thành dẻo bay ngược lại. Trên 
phạm vì đó thì nó hoàn toàn dẻo, 
và đưới phạm vi đó thì nó hoàn 
toàn giòn. 


BRITTLE LACQUER 
Xem brittle coating. 


BRITTLENESS đứnh giòn, dộ giòn. 
Trạng thái mất tính dẻo. Vật liệu 
giòn bị phá hủy với một độ biến 
đạng đẻo (pliastic deformation) 
rất nhỏ hoặc không có biến dạng. 
Sự phá hủy giòn xảy ra do liên 
kết giữa các nguyên tử bị phá 
vỡ, và điều này xảy ra nhiều ở 
trạng thái kếo hơn là trượt (hoặc 
trượt đường chéo do nén). Do đó 
vật liệu giòn có sức chịu kéo kém 
hơn chịu nén. Tuy nhiên, khi 
không có sự phá hủy dẻo sức 
chịu nén thường cao sự phá hủy 
giòn là điển hình, đối với bêtông, 
gạch, và vật liệu gốm khác. 

Nó cũng xảy ra đối với kim loại, 
đặc biệt là thép hàm lượng các 
bon cao và gang nhiệt độ thấp 
làm tăng khuynh hướng phá hủy 
giòn cũng như khi tải trọng tác 
động nhanh (va đập). Xem thêm 
fracture. 


BROKEN JOINTS mới nối hoa thị, 


Broken mhic 


Mối nối được bố trí như ở trong 
khối xây sao cho chúng không 
nằm trên một đường thẳng làm 
yếu kết cấu. 

BROKEN WHITE mòu trắng đục. 
Màu trắng có pha ít màu kem. 


BRONZE đồng thau. 

Hộp kim đồng và thiếc theo 
những tỷ lệ khác nhau, đôi khi 
cho thêm vào một lượng nhỏ kẽm 
niken, phốt pho, nhôm và chì. 


BRS viết tất của Building 
Research SŠtation, Garston, 
England 

Cơ sở nghiên cúu xây dựng nay 
nhập vào Building Research 
Establishment (BRE!. 


BSI 

British Standards Institution, 
London 

Viện tieu chuẩn Anh. Luân đôn. 


BTHU Or BTU 
Xem british thermail unit. 


BUBBLE MODEL Mô hình bong 
bóng. 

Mô hình chứng minh do nhà vật 
lý học người Anh W.L.Bragg đề 
ra năm 1930 để mỉnh họa cấu 
trúc tỉnh thể. Các bong bóng xà 
phòng có kích thước giống nhau 


khoảng 1 


2 
thổi trên mặt nước. Các bong 


mm đường kính được 
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Budgetarv corntrol 


bóng này sau đó bị làm rối loạn 
để tạo thành các đường biên các 
hạt và sự biến vị trong tỉnh thể 
(dislocations in crystals}. 


BUCKINGHAM'S THEOREM 
Xem pi-theorem 


BUCKLE iờm mốt ổn dịnh, làm 
oằn. 

Chất tải trọng lén một kết cấu, 
chủ yếu là lên cột hay một thanh 
đến khi nó bị uốn lệch sang một 
bên (hình 12). Vật liệu không 
nhất thiết bị phá hoại do oằn 
nhưng bị mất sự ổn định đàn 
hồi, Xem KEuler formula, 
lateral buckling, local 
buchRling và torsion buckling. 


Y 


Á 
tình 12. Sự mất ön định. 


BUDGFTARY CONTROL kiểm. tra 
ngàn sách, Ï 

Quá trình so sánh những chỉ tiêu 
hiện tại với những món tiền có 
trong ngân sách và sau đó chỉnh 


Building block 


lý các chỉ tiêu để nằm trong tổng 
số tiền ngân sách. 

BUG lỗi, trục trặc. 

Một lỗi hay hỏng hóc trong 
chương trình hay hệ thống máy 
tính, 


BUILDING BLOCK khối để xởy. 
Một đơn vị để xây thường lớn 
hơn một viên gạch. Nó thường 
rỗng và có thể làm bằng bêtông, 
đất sét nung hay đất không 
nung. 


BUILDING BOARD oán xây dựng. 
Ván dùng để lát trần hay bên 
trong tường, thường dày dưới 
15mm (1/2in) và rộng hơn 0,6m 
(2). Từ này không định nghĩa 
chỉnh xác, nó có thể chỉ các loại 
tấm làm từ nhiều vật liệu khác. 


BUILDING PAPER giấy xây dựng. 
Loại giấy nặng; đôi khi được táng 
cường bàng các sợi và chống 
thấm bằng bitum. 


BUILT-IN (OR FIXEĐ-ENDED) 
BEAM OR SLAH đồn: hoặc bản 
ngàm chạt. 

Một kiểu gối tựa không cho các 
đầu mút quay trong mặt phẳng 
uốn. Nó không gây ra ứng suất 
dọc thanh. Dầm hoặc bản ngàm 
chặt là siêu tỉnh định (staticatly 
indeterminate). 
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Bulk densiw 


BUILT-UP ROOFING mút nhiều 
lóp. 

Mái bằng gồm nhiều lớp cac tông 
lợp, khác với loại mái chỉ có một 
lớp. Còn gọi là coniposHion 
roofing or roÌl roofïng. 


BULB ANGLE sắt góc có mấu. 
Loại sắt góc bằng thép hay nhôm 
mà tiết diện có một đầu tù hơn, 
tức là tiết diện trung gian giữa 
một thép góc và một thép hình 
máng (h.13). 


Hình 11. Sắt sóc có mẫu. 


BULB 
Xem 
bulb. 


GF PRESSURE 
Boussinecq pressure 


BULH TEE sốt chữ T' có mễu. 
Thanh thép hoặc nhôm có tiết 
diện chữ T' mép dày lên chủ yếu 
dùng làm rui mè. 


BULK ĐENSITY tỷ trọng rời. 
Trọng lượng của một đơn vị thể 
tích vật liệu xốp, có những lỗ 


Bulking 


rỗng. Xem thêm specific 
gravity và apparent volume. 


BULKING sự nở, sự phình to. 
Sự tăng thể tích của cát khi nó 
ở trong điều kiện ướt, so với thể 
tích khi khô. Nó phải được kể 
đến khi đo cát bàng thể tích, 
thay cho bằng trọng lượng. Sự 
nở tăng theo độ tăng của độ ẩm 
sau đó sẽ giảm, Cát hoàn toàn 
ngập nước có thể tích gần như 
khi khô, 


BULK MDDULUS OF ELASTICITY 
mô dụun đàn hồi thể tích. 

TỶ số của ứng suất không gian 
(kéo hay nén) bằng nhau theo 
mọi hướng, so với sự thay đổi 
thể tích tương ứng. Thí dụ phổ 
biến là áp lực thủy tính và trạng 
thái thay đổi thể tích tương ứng. 
Môđun thể tích K có quan hệ 
với mô đun đàn hồi E (modulus 
of clasticity) và với hệ số 
Poisson (Poisson?s ratio) ơ theo 
hệ thức: E = 3K(l - 2ø) 


BUI.K VOLUME OF AÁ POROUS 
SUBSTANCE (hể tích toàn thể của 
vật liệu xốp. 

Thể tích tổng bao gồm cả các lỗ 


kín hoặc hở. Xem thêm 
apparent voÌlume và true 
volume. 


BUI.L HEADER gạch lượn tròn. 
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Buoyancv 


Viên gạch có một cạnh dài uốn 
tròn, dùng để làm tròn các gờ 
hay các góc. 


BULLNOSE gạch cạnh tròn. 


BULIL'S EYE cửa sổ tròn. 

a) Cửa sổ hay lỗ nhỏ hình tròn 
hay hình ôvan. 

b) Tấm của đĩa kính hội tụ 
(crown glass) 


BUNDLED REINFORCEMENT bó 
cốt thép. 

Một bố gồm đến bốn thanh thép 
tiếp xúc nhau được bó bằng đai, 
dùng để làm cốt cho kết cấu 
bêtông. 


BUNDLEP TUBE STRUCTURE *k£? 
cấu bó ống. 

Một hệ thống kết cấu gồm nhiều 
kết cấu ống (tube structures) 
được liên kết bớ với nhau, ví dụ 
như ở tháp Sears Tower ở 
Chicago. 


BUNSEN BURNER đèn Bunsen. 

Một kiểu đèn được dùng rộng 
rãi trong các phòng thí nghiệm, 
trong đó lượng không khí pha 
với hơi đốt có thể được điều 
chỉnh trước khi đốt. Sáng kiến 
này là của R.W. Bunsen, giáo sư 


hóa học người Đức ở thế kỷ 19. 


BUOYANCY iực đấy nổi. 


Buayant fouandation 


Sự giảm trọng lượng của một vật 
thể bị nhúng chỉm trong một 
chất lỏng, nói riêng là nước, do 
chất lỏng đã tác dụng một áp 
lực lên vật đơ. Nếu vật thể nối 
trong chất lỏng thì trọng lượng 
của nó bằng trọng lượng của chất 
lông bị vật đó chiếm chỗ. Diều 
này được nêu lên trong nguyên 
lý  Acsimét (principie oƒ 
Archimedes) do nhà triết học 
người Hy lạp tìm ra ở 5icile vào 
thế kỷ thứ ba trước công nguyên. 


BUOYANT FOUNDATION móng 
nổi. 

Móng bè bằng bêtông cốt thép 
được tính toán sao cho trọng 
lượng mà nó mang (thường là 
trọng lượng bản thân và của 
công trình xây dựng) thì bằng 
trọng lượng của đất và nước 
đã bị nó chiếm chỗ. Móng này 
được sử dụng đặc biệt trong 
loại đất nhỏ hạt mà mặt nước 
ngầm (water table) gần với 
mặt đất. 


BURFTTE 6u rẻ¿. 

Một ổng thủy tỉnh hình trụ được 
chia độ lấp với một van ngắt làm 
bằng thủy tính mờ, để đo hay 
cho chảy một lượng nhỏ chất 
lỏng ở trong phòng thí nghiệm, 


BURL mởt gỗ. 


bà) 


Bushef 


Hình vân (figure) trên mặt gỗ 
do một mát gỗ chỗ gần rễ hoặc 
chỗ sùi khác gây ra, làm cho bề 
mặt của gỗ đẹp nhưng cũng làm 
cho tấm ván yếu. Xem 
crotchwood. 


BURLAP tỏi bao bì. 

Vải thô làm bằng sợi gai hoặc 
sợi đay. Nó thường dùng để phủ 
bê tông trong suốt quá trình 
dưỡng hộ để giảm sự bay hơi. 
Còn gọi là vải bao bố (;essidn). 


BURR bø tia, gờ. 

Gừ ráp hoặc sác do khoan hoặc 
cưa hay do dụng cụ cắt gọt khác 
để lại trên kim loại 


Hình 14 Mỗi ghép (a) bằng bu lông 
(h) bằng hàn 


BUS BAR (hanh lấy điện. 

Một thanh dẫn điện để trần mà 
từ đó có thể mác dây để lấy điện 
ra. Còn gọi là busbar 

BUSHEL bưsen. 


Đơn vị thể tích dùng riêng cho 
loại hạt; nó bằng 32 quarts Mỹ 


Bush-hanuner finish 


(= 0,0352m) hay bằng 32 quarts 
Anh (= 0,0364m?), 


BUSH-HAMMER FINISH hoàn 
thiện bề niặt bằng búa hơi. 
Bêtông được gia công làm nhám 
bề mạt bằng cách dùng búa hơi 
có đầu mấp mô. ` 
BUTTERFLY ROOF mới hình 
bướ?n. 

Mái gồm có hai mặt nghiêng, nối 
nhau tại cạnh thấp hơn. 


BUTT JOINT zøối ghép đốt đầu. 


Tinh: !5. Tường chống. 
(a) Cho tường chấn đất (b) Cho nhà 
thờ Gotc (c) Cho vòm Byzantine. 


Cable 


Mối nối hai chỉ tiết kim loại, đặt 
đối nhau (hình 14) cớ hay không 
có bản ghép, ngược lại với mối 
nối chồng. 


BUTTRESS (ường chống. 

Kết cấu xây nhô ra, tỳ vào một 
bức tường để chịu phản lực nàm 
ngang (hình l5). Tường chống 
treo là loại tường treo trong 
không gian với cùng mục đích. 


BUTT STRAP bdn ghép mối nối 
đối đầu, 

Bản phủ dùng trong mối nối đối 
đầu (butt joint). 


BYTE 

Một dãy những bit (bits). Chiều 
dài của nó là đơn vị nhỏ nhất 
trong bộ nhớ của máy tính, 
thường là 8 bít. 


C 


C Viết tất của Cent, một phần 
một trăm. 


€ Ký hiệu hóa học của cức bon. 
°C Độ bách phân (Celsius) 
Ca Ký hiệu hóa học của Canzi. 


CABLE ở) đây cáp b) cáp diện 


Cabie, electric 


(a) Cấu kiện mềm chỉ chịu kéo 
mà không chịu nén hoặc uốn. 
Xem thêm arch. 

(b) Một hay nhiều dây dẫn điện 
được bọc trong một vỏ cách 
điện. 

CABLE, ELECTRIC đây cớp điện. 
Dây dẫn, cấp điện năng cho một 
thiết bị hay đèn, 


CABL,E LAY 
Xem lay. 


CABLE, PRESTRESSING 
Xem tendon. 

CABLE STRUCTURE 
Xem suspension roo£ 


CARL,E. SUSPENSION 
Xem suspension cahle 


CABLE TRAY 7nẻng đây cáp. 
Một ống dẫn hình chữ nhật có 
dạng của một cái máng, trong 
đó các dây cáp đi qua một công 
trình xây dựng. 


CÁCA Cement 
Association - London or Sydney. 
Công ty ximaáng tù Bê tông . 
Luàn đôn uà Sydney 


and Concrete 


CAD 

- Viết tắt của Computer - Aided 
Design (thiết kế được hỗ trợ bằng 
máy tỉnh) 


b5) 


Calcareows 


- hoặc đôi khi viết tắt của 
Computer - Aided Drafting. 

(vẽ thiết kế được hỗ trợ bằng 
máy tính) 


CDA/CAM Viết tắt của Computer 
- Aided Design/Computer Aided 
Manufacturing 

(Thiết hế được hỗ trợ bằng máy 
tỉnh/sản xuất được hỗ trợ bằng 
máy tỉnh) 


CADMIUM PLATING 
catmi 

Lúp phủ kim loại catmi dùng cho 
bulông bằng thép cần tiếp xúc 
với nhôm, để ngăn ngừa sự ăn 
điện hóa 
(electro-chemical corrosion) 


lớp phủ 


tròn 


CADMIUMAI YE1LOW 
cútmt. 
Sunfua cátmi, một chất mầu bền 


bột bàng 


ở giữa màu vàng nhạt và màu 
da cam. 


CAISSON giống chỉm. 

Một thùng kín không thấm nước 
được dùng trong việc xây dựng 
ở nơi đầy nước hoặc ở dưới nước. 


CAISSON PILE cọc giếng chìm. 
Cọc nhồi bêtông được tạo nên 
bằng cách đóng xuống một ống, 
đào rỗng bên trong và nhồi đầy 
bàng bêtông. 


CALCAREOUS có đó tôi. 


Calctmine 


Chứa canxi, hoặc thường hộp 
chứa cacbonát canxi (CaCO,). 


CALCIMINE 
kalsomine 


giống như 
CALCINE nung. 

Một thuật ngữ cổ từ thời đại cơ 
thuật giả kim và ở thời kỳ đầu 
của ngành hóa học, chỉ cách làm 
biến đổi thành phần một chất 
bằng cách đun nóng đá dưới 
nhiệt độ nóng chảy. 


CALCITE cøn+xít. 

Dạng tỉnh thể của cácbônát 
canxi (CaCO.), nó là thành phần 
cấu tạo phổ biến của đá vôi, đá 
cẩm thạch và một số nham 
thạch. 


CALCIUM can+:. 

Một kim loại trắng bạc, ký hiệu 
hóa học là Ca; số thứ tự nguyên 
tố là 20; trọng lượng nguyên tử 
là 40,08, trọng lượng riêng là 
1,55; hòa tụ là 2; điểm nóng chảy 
là 81°C; Oxýt của nó là vôi sống 
(quicklime). 


CALCIUM-SUMINATE 
ximăng giimi-cdanxi, 
Nghĩa như bigh-alumina 
cement 


CEMENT 


CALCIUM CARBONATE 
canxi. 


cacborút 
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Calculas 


Một. trong các quặng có nhiều 
trong lớp vỏ trái đất (CaCO,). 
Nó là thành phần của đá vôi, 
đá phấn, đá cẩm thạch và là nguyên 
liệu chính để làm ximăng và vữa. 


CALCIUM CHLORIDE 
Cũ7LXL. 

Một chất phụ gia cứng nhanh 
(accelerator)} dùng cho bêtông. 


clorua 


CALCIUM HYDROXIDE hydroxýt 
canxi. 
Vôi tôi (Ca(OH)2). 


CALCIUM OXIDE oxý¿ canxi. 
Vôi sống (CaO), 


CALCIUM-SILICATE BRICK gợch 
xilicú£. 

Một loại gạch màu sáng được làm 
ra chủ yếu từ cát và vôi, Nơ 
thường được làm rắn lại trong 
nồi hơi (autoclaving). 

Còn gọi là sơnd-lime brích 


CALCIUM SULPHATE su¿//út-canxi. 
anhydrít (CaSO,), thạch eao 
khan. 


CALCULUS phép ‡ính. 

Một phương pháp tính toán từ 
đơn giản nhất đến phức tạp nhất; 
Từ này thường được coi là đồng 
nghia với phép tính tích phân và 
vi phân, có liên quan đến việc 


Caldariurm 


xác định các hệ số vi phân và 
tích phân (differential 
coefficients and intégral). 


CALDARIUM phòng tấm hơi, 
Phòng có hơi nóng trong nhà 
tắm La mã cổ, 


CALIBRE kích cỡ, cỡ nòng súng. 
Khởi thủy là đường kính viên 
đạn hay súng đại bác. Hiện nay 
chỉ cỡ nòng súng hay bất kỳ 
đường ống nào. 


CALIFORNIA BEARING RATIO tỉ số 
khđủ năng chịu lục California 

Một phép thử chuẩn để xác định 
khả năng chịu tải của móng. Nó 
được xác định bởi tỉ số giữa lực 
tác dụng trên một đơn vị diện 
tích để cho một hình trụ (diện 
tích 3in2 = 1935mm?) lún sâu 
vào móng với tốc độ 0,05in 
(1,27mm) trong một phút, và lực 
cần để xuyên vào vật liệu mẫu 
(thường là đã nghiền). Cách đo 
thường làm sau hai phút xuyên. 


CALKING hờn, xảm. 
Cách viết của Mỹ thay cho 
caulking. l 


CALLIPERS compa do. 

Một cặp thanh thép được ghép 
với nhau bởi một trụ quay. 
Chúng có thể là compa đo ngoài 
(cong lồi ra ngoài để đo đường 
kính ngoài) compa đo /rong cong 


Calorimeter 


lõm vào trong để đo đường kính 
trong của một ống). Còn viết là 
calipers). 


CALLOW BRICK gọch non, 
Gạch núng non lửa. 


CALORIE (caÌ) Caøio. 

Lượng nhiệt cần có để làm nóng 
1 gam nước lên 1°. 

Thuật ngữ cũng được sử dụng 
(sai) không có tiếp đầu ngữ Kilo, 
để chỉ calo lớn bàng 1000 cai. 
Trong hệ SĨ đơn vị calo được 
thay thế bởi Jun (joule): 1 cai 
= 4,187 Jun. Chuyển sang đơn 
vị hệ FP8, 1 kilocalo = 3,968 
Btu. 


CALORIFIC VALUE nững suốt tỏa 
nhiệt, nhiệt trị. 

Lượng nhiệt tỏa ra bởi sự đốt 
cháy hoàn toàn một đơn vị trọng 
lượng nhiên liệu. 


CALORIFIER (hùng đun nước 
nóng. 

Một thùng kín trong đó nước 
được đun nóng bởi những ống 
dẫn nhiệt đá được đỉm ngập 
trong nước. 


CALORIMETER nhiệt lượng kể, 
bình nhiệt lượng kế. 

a) Dụng cụ để đo sự trao đổi 
nhiệt trong một phản ứng hóa 
học. Nó chuyên được dùng để đo 
nhiệt tỏa ra khi đốt cháy một 
vật liệu. 
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Calorimerm 


b) Một bình chứa chất lỏng dùng 
trong phép đo nhiệt lượng. 


CALORIMETRY phép đo nhiệt 
tượng. 

Phép do những hằng số nhiệt 
như nhiệt dung riêng, ẩn nhiệt, 
năng suất tỏa nhiệt. Phép đo 
được tiến hành bằng cách quan 
sát sự tăng nhiệt độ, mà nguyên 
nhân là sự trao đổi nhiệt trong. 
Một chất lỏng (thường là nước) 
chứa trong một bình đo nhiệt 
lượng. 


CAM cam. 

Một cơ cấu dùng để biến chuyển 
động quay tròn thành chuyển 
động thẳng đều gồm cơ một bánh 
xe có hình không phải là tròn 
được thiết kế cẩn thận, gắn với 
một trục. Thí dụ cam dùng dể 
đóng mở van trong nột động cơ 
đốt trong. 


CAMBMER độ bồng. 

Độ cong nhỏ hướng lên trên của 
một kết cấu để cân bằng với độ 
võng dự kiến. 


CAMBIUM. lớp sinh trưởng gỗ. 
Lớp tế bào của mô gỗ giữa vỏ 
cây và gỗ giác của cây. 
CAMEO. đó chạm. để trang trí. 


Loại đá quí có vân (như mã não) 
(onyx)) hoặc một mảnh đá được 
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Candle power 


chạm nổi để thể hiện các mầu 
sắc của các lớp đá. Do đơ, chỉ 
mọi hỉnh đáp nổi nào nhàm thể 
hiện các mầu sác. 


CAMES khung kính, 

Các thanh bằng chì có tiết diện 
chữ H dùng để lấp các mảnh 
kính nhỏ thường là hình thoi, 
trong một cửa sổ khung chì 
(leaded light). 


CAMPANILE góc chuông. 
Tháp chuông, nói riêng là một 
cái cao nổi bật lên khỏi ngôi nhà. 


CANADA BALSAM nhựa thơm 
canada. 

Một chất lỏng màu vàng nhạt có 
mùi thơm giống như mùi nhựa 
thông, nó hòa tan được trong ête, 
clorofom và benzen. Nơ dùng để 
pha sơn và vếcni, và cũng dùng 
để đán các thấu kính, vì chỉ số 
khúc xạ của nó gần giống với 
chỉ số của hầu hết các kính 
quang học. 


CANDELA (cd) candela. 

Đơn vị cường độ sáng, hoặc đơn 
vị thông lượng sáng trên đơn vị 
góc đặc. Nó là đơn vị nơ bản 
được xác định bởi sự phát quang 
của một vật bức xạ chuẩn. 


CANDLE POWER, sức nến. 


Canop+v 


Đơn vị cổ của cường độ sáng, nó 
được thay bằng candela. 


CANOPY mới che. 

Một mái giống như mái nhà 
thường đặt nhô ra trên cửa ra 
vào hay cửa sổ, hay dọc một bức 
tường. 


CANTILEVER đầm hãng, 
xôn. 

Dầm, thanh, xà nhô ra chỉ được 
giữ ở một đầu. 


công 


CANTILEVER BRIDGE cầu hẳng. 
Một cầu liên tục có vài nhịp được 
làm thành tỉnh định (stafically 
determinate) bằng cách đưa 
vào các khớp bằng cách dùng 
nguyên lý của dâm Gerber 
(Gerber beam). Nó được sử 
dụng khi cầu phải đặt trên nền 
móng yếu sẽ bị lún, vì cầu có 
thể chịu được những biến dạng 
nhỏ của móng mà không gây ra 
các ứng suất siêu tỉnh. 


CANTILEVER PROPPED 
propped cantilever. 


Xem 


Xà 2á» ⁄4 


“4xVZ* 


Hình 19. Tường chắn đất kiều công 
xôn. 
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Capacin reduc(ion [actor 


CANTILEVER RETAINING WALL 
tường chăn đốt hiểu công xôn. 
Tường chắn đất kiểu công xôn 
khác với tường chắn đất nằm 
giữa các thanh chống làm việc 
như một đầm liên tục. Tường 
bình thường dùng ba công xôn 
(hình 16): phần trong chịu áp 
lực đất (earth pressure) nằm 
ngang; gói và mũi tường, cả hai 
chịu áp lực đất thắng đứng. 


CAPITANCE điện dung. 

Một đạc trưng của tụ điện, xác 
định độ lớn của điện tích có thể 
chứa bên trong nó. Điện dung 
giữa hai vật là tỷ số điện tích 
trên hiệu điện thế giữa chúng, 
được đo bàng Fara (Farads). 


CAPITANCE STRAIN GAUGE &hí 
cụ do biến dạng bằng điện dung. 
Khí cụ đo biến dạng dựa vào 
nguyên lý: điện dung của tụ điện 
kiểu bản song song thì biến đổi 
khi thay đổi khoảng cách giữa 
các bản. 


CAPACITY REDUCTION FACTOR 
hệ số giảm khả nàng chịu lực. 
Hệ số dùng trong tính toán theo 
cường độ giới hạn (tultimate 
strenght design) của bêetông 
cốt thép để tạo nên một khoảng 
dự phòng an toàn chống lại sự 
sụp đổ hay những sự phá hỏng 
nghiêm trọng về kết cấu. Nø tỉnh 


Capilar action 


đến sự thiếu sót trong vật liệu 
kết cấu và được cộng thêm vào 
hệ số tải trọng (load factor). 
Còn gọi là hệ số giảm cường độ 
(strength reduction factor). 


CAPILLAR ACTION (óc dụng mao 
dẫn; lực mao dẫn. 

'Tác dụng của một ống mao dẫn 
(capillary tube) khi nó được 
nhúng chÌm trong thùng nước, 
để làm cho mực nước trong ống 
dâng lên cao hơn so với mực 
nước của thùng. Sức căng bề mặt 
(surface tension) là nguyên 
nhân sinh ra nó. 


CAPILLAR TUBE ống rmao dẫn. 
Một ống có lỗ rỗng rất nhỏ. 


CAPILLARY WATER nước mao 
dẫn. 

Nước được giữ ở ö¿n trên mặt 
nước ngầm do tác dụng mao dẫn 
(capillary) 


CAPITAI. COST (of a building) giớ 
đầu tứ (của một công trình) 
Giá ban đầu của công trình, bao 
gồm giá mua đất, thiết kế, vật 
liệu, thiết bị và thi công. Xem 
thêm annual cost và life cycle 
cosf. 


CAPPING CABLE cớp mũ. 

Đoạn ngắn cốt thép cảng được 
đặt vào trong vùng có mômen 
uốn âm của kết cấu dự ứng lực 


Carbanation 


siêu tĩnh (staticalty 
thởdetaminoate ĐT©€Stresset 
giructures) (hình 17). 


(ál lÂcỹ cổng eứ 
A/ d2 z7 


“ 3 ⁄⁄4 Z? # 
X2 


W⁄⁄4 (32 Z7 


Hình 17. Cáp mũ. 
Cốt thép căng sau khi lắp dựng. 
CỐt thép căng trước khi lắp dựng 


CARAT cơra. 

a) để cân đá quí, Ì cara = 0,2g 
bì để chỉ hàm lượng vàng của 
một hợp kim, vàng nguyên chất 
= 24 cara, do đó vàng 22 cara 
chứa 2 phần hợp kim. 


CARBON cúcbon, 

Một nguyên tố phi kim loại, ký 
hiệu hóa học là C, số nguyên tử 
là 6, hóa trị là 4, trọng lượng 
nguyên tử là 12,01 và điểm nóng 
chảy trên 3500°C. Nó tồn tại ở 
nhiều thù hình khác nhau: đạng 
tỉnh thể như kim cương và 
graphit, và ở dạng vô định hình 
như than, than cốc v.v... Trọng 
lượng riêng của nó phụ thuộc 
vào dạng của nó. 


CARBONATION Cacbonát hóa, sự 
than hóa. 
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Carbon biack 


Phản ứng hóa học giữa các hợp 
chất canxi và dioxýt cacbon: 
cacbonát canxi được sản sinh. 
Phản ứng xẩy ra chậm chạp khi 
đioxýt cácbon được không khi 
hấp thụ. 


CARBON BLACK muội than, bột 
than. đen. . 
Cácbon không kết tinh, nhỏ mịn, 
được dùng làm bột màu cho chất 
dảo, bêtông, sơn, v.v... Khác với 
các loại màu hữu cơ, nơ không 
bị phai. Nó được chế tạo bằng 
cách đốt không cháy hết dâu hỏa 
hay khí đốt tự nhiên. 


CARBON STEEL (hép cácbơn. 
Một loại thép chứa tới 1,7% 
cácbon nhưng thường dưới 1.0 
phần trăm. Xem thêm biểu đồ 
pha (phase diagram). 


CARBORUNDUM cơcborundum 
Các bua silíc (SiC), một chất mài 
mòn, không nên lẫn với 


corundum {corundum). 


CARBURISING cácbon hóa: thấm 
cácbon., 

Đưa cácbon vào bề mặt của thép 
bằng cách giữ nó ở nhiệt độ thích 
hợp và tiếp xúc với cácbon và 
nitơ, ví dụ như khi tôi bề mặt 
thép (case hardening). 


CARCASS khung nhà. 
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Carttsian coordinates 


Trong xây dựng nhà, phần chịu 
tải trọng không kể đến các bộ 
phân hoàn thiện. Còn viết là 
carcqase. 


CARNOT CYCLE chu trình carnoi. 
Một chu trình lý tưởng cho một 
động cơ nhiệt được 5.Carnot 
người Pháp mô tả năm 1824. Nó 
cho biết hiệu suất lý thuyết tối 
đa của một động cơ nhiệt, tuy 
nhiên trong thực tế không thể 
đạt được hiệu suất đó. 


CARPENTER'%S BRACE khoan thợ 
mộc. 

Một dụng cụ điều khiển bằng 
tay dùng để quay mũi khoan 
(bit) khoét lỗ gỗ, nó đã được thay 
thế bằng khoan điện. 


CARPORT [ián/nhè] để xe. 

Một nhà để xe ở gần hoặc gắn 
với một ngôi nhà, nó có mái 
nhưng không có cửa và thường 
không có tường bao quanh. 


CARRELL gian làm việc biệt lập. 
Một khu trong thư viện cố ngăn 
che, để dành cho việc nghiên cứu 
riêng biệt. 


CARTESIAN COORDINATES ¿oaø độ 
Đề-các 

Các tọa độ quy ước dùng để xác 
định một đường cong, được đo 
vuông góc đến hai trục tạo với 


Case hardcning 


nhau một góc vuông (hỉnh .18). 
Chúng được gọi theo tên của nhà 
toán học René Descartes ở thế 
kỷ XVII. Trục nằm ngang là (rực 
hoành; trục thẳng đứng là /rục 
tưng. Trong không gian ba chiều, 
tọa độ Dề-các gồm các trục x, y, 


Hình 18. Tọa độ Dề-các 


CASE HARDENING sự (ồi Đề mặt 
Thấm than (carburising) bên 
ngoài thép các bon thấp, sao cho 
tăng độ rấn bề mặt mà không 
ảnh hưởng đến độ dẻo 
(duetility). Ví dụ các bon có thể 
hấp thụ bằng cách tôi 
(quenched) thép vào trong một 
Bể có nitrat xianua nấu chảy. 


CASEIN GLUE keo cazêin 


Chất dính được chế tạo từ sữa 
bột 


CASEMENT WINDOW cửa sổ có 
bản lề 

Cửa sổ có khung, bản lề và mở 
ra ngoài, khác với cửa sổ trượt 
(sash window ›. Loại thông 
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Castellated beam 


thường của cửa sổ này là bản lề 
đứng, hay bản iề cạnh. Loại cửa 
sổ bản (3 trên cao (top-hung) hay 
của sổ mái hiên có bàn lề nằm 
ngang và phải có thanh chống 
để giữ cho cửa mở. 

CASII FLOW điền 2hu chỉ, tiền qui 
Tiền thu và chỉ trong một thời 
gian của một tổ chức hay cá 
nhân. Xem thêm discounted 
cash flow 


CASINO câu lạc bộ; sòng bạc; nhà 
nghỉ 

Dầu tiên đơ là nhà nghỉ ở nông 
thôn, hay nhà nghỉ mát. Sau đó 
là nhà hay phòng công cộng dùng 
cho sinh hoạt xã hội, và gần đây 
dùng để chơi bạc 


CASTELLATED. trang trí kiểu lâu 
đài cổ 

Một cách trang trí tường cớ lỗ 
châu mai 


CASTELLATED BEAM. đầm: thủng. 
Một dầm thép được tạo nên bằng 
cách cắt một đầm thép cán 
(rolled steel joist) đọc theo 
thân dầm theo hình chữ chỉ. Hai 
nửa được hàn với nhau tại các 
đỉnh ở chỗ cát. Dầm tạo thành 
sẽ cao hơn, nhưng nó cố một 
hàng các lỗ trên thân dầm. 
Moment chống uốn (section 


Caster 


modulus ) có thể tăng gấp đôi 
bởi kỹ thuật này. 


CASTER bónh xe nhỏ 
Bộ bánh xe gắn ở bàn ghế hay 
trên một máy di động 


CASTIGLIANO'S METHOD. Xem 
strain energy method. 


CASTING RESINS. nhựa đúc. 
Chất dẻo (plastics) có thể đúc 
được, có thể là loại nhựa cứng 
nóng (thermosetting resins) 
hay loại nhựa cứng nguội 
(cold-setting resins ) 


CAST IN PLACE đúc, đổ ‡@¿ chỗ 
Đúc chất lỏng tại chỗ mà chất 
lỏng sẽ ở vĩnh viễn và đông rắn 
tại đó, ngược với đúc sẵn 
(precast). Bêtông toàn khối phải 
đổ tại chỗ. 


CAST IN SIYU đổ ¿gi chỗ (casL 
in place) ngược với precast 


CAST IRÒN gững 

Bất chứa 1,8 "đến 4,5 phần 
trăm các bon. Đó là một trong 
hai đạng thép truyền thống. Loại 
thứ hai là sát đã rèn (wrought 
ion). Thép có hàm lượng cácbon 
nằm ở giữa, nhưng trước khi có 
phương pháp Bessemer, nó chỉ 
được sản xuất với giá rất cao. 
Gang được sử dụng nhiều ở thế 
kỷ mười chín để làm cấu kiện 
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Cathoác 


và hàng rào, nó rắn giòn, và dễ 
đúc khuôn. Gang xám (grey casf 
iron) chứa một Ít các bon tự do 
dưới dạng gra phít (graphite). 
Trong gang trắng (:phite cast 
iron) toàn bộ các bon ở dạng 
carbua sát (iron carbide) 


CAST STONE như artiticial 
stone 


CATALYST chất xúc tác 

Chất gây ra hoặc thúc nhanh 
(accelerate) một phản ứng hóa 
học mà bản thân không bị biến 
đổi trong quá trỉnh phản ứng. 


CATENARY đường đây xích. 
Dường cong do một sợi dây cáp 
treo có tiết diện đồng nhất, tạo 
nên do tải trọng bản thân. Ứng 
suất trong đây hoàn toàn là kéo. 
Phương trình toán học của nó là 
y=acosh(x/a) trong đó a là hằng 
sỐ. 


CATENARY ARCH cuốn hình dây 
xích. 

Cuốn có hình giống như một 
đường dây xích ngược; như vậy 
ứng suất do trọng lượng bản 
thân nó gây nên chỉ là ứng suất 
nén. Xem thêm: cuốn parabol 
(parabolic arch) 


CATHODE. cơ-tốt 

Cực điện âm của một pin điện 
phân, hay bộ ác qui. A nốt 
(anode) là cực dương 


Cathode+ay.tube 


CATHODE-RAY.TUBE ống phóng 
la âm cực 

Một ống bằng thủy tỉnh đã rút 
hết khí, trong đó một chùm hẹp 
các điện tử được phóng từ súng 
phóng điện cực, tác động lên màn 
huỳnh quang. Chùm điện tử phải 
xuyên qua trường tĩnh điện và 
từ trường, mà cường độ sẽ ảnh 
hưởng đến vị trí của điểm sáng. 
Nó được dùng để vẽ trên màn 
huỳnh quang trong việc đo đạc. 


CATION cơtion, ion đương 
Một ion dương, trái ngược với 
anion (anion) là ion âm. 


CATWALK lối đi hẹp 
Một lối đi bộ hẹp và được đấp 
cao 


CAULKING xởm, trét, bịt kến 
Quá trình làm cho mối nối không 
thấm nước. Thuật ngữ ngày 
trước được áp dụng để chỉ việc 
sảm mối nối bàng đay hay bằng 
nhựa. Hiện nay chỉ việc bít trét 
bằng chì, mát-tÍt, cao-su, và bằng 
các chất dẻo khác. 

Con gọi là cziking (Mỹ) 


CAUSTIC POTASH. pó ¿@f ăn da 
Hydroxit kali (KOH) 


CAUSTIC SÒDA xút an da 


Hydroxyt Natri (NaOH) 


CAVITY SHELL Xem 


double-walled shell 
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Caxwin': wall 
CAVITY WALL (ường rỗng 


Tường xây gồm lớp trong và lớp 
ngoài hay tuy¿he (hỉnh 19) 


A/J”ef vướ2 
Hình I9. Tường tông 
Nó thường gồm hai lớp gạch xây 
đứng (bề dày danh nghĩa là 
llÔmm hay 4 1/2 in) với khe 
rỗng khoảng 5mm, tạo thành 
tường dày 275mm, hay 11 in. Nó 
thường được dùng làm tường 
ngoài, vì khe rống làm thoát 
nước thấm qua lớp ngoài. Khe 
rỗng tạo khả năng cách âm, 
chống được ít nhiều nhiệt độ mật 
trời. Tường có độ giữ nhiệt yếu. 
Hai lớp được liên kết bằng các 
thanh nối kim loại đặt cách từng 
đoạn. Lớp trong mang đầm sàn 
nhà và vì kèo mái. Tường rỗng 
không dùng ở nơi có khí hậu rất 
lạnh như ở Đông-bác Mỹ, vì khe 
rỗng sẽ bị bít đầy băng. Tường 


CBD 


ốp gạch (brick veneer wall ) 
cũng là loại tường rỗng, nó chỉ 
có một lớp ngoài là bằng gạch. 


CHD viết tất của Centrai 
Business Disfrict. Khu trung tâm 
thương mại. 


CBR viết tát của California 
Bearing tìatio. 

CC (œ) xăng tỉ mét khối 

(b) từ tâm đến tâm 


CEBS Trạm xây dụng thục 
nghiệm liên bang Úc, Sydney. 
(Commonwealth Experimental 
Building Station, S5ydney). 

Bây giờ được gọi là Experimental 
Building Station. 

(BS) (7rạm xây dụng thục 
nghiệm). 


CEBTP Trung tâm thục nghiện: 
nghiên cúu uù thiết kế nhờ của 
uù công trình công công, Paris 
(Centre Experimental de recherche 
et đÉtudes du Bâtiment et des 
Travaux Publics, Paris) 


CET. Hội đồng cúc uiện nghiên 
cứu xây dụng - London. 


CEILING CAVITY /ỗ trồờn 

Trong thiết kế ánh sáng, phần 
của phòng ở trên chỗ treo đèn. 
Tỷ số lỗ trần là một số đạc biệt 
được tính toán từ các tỷ lệ của 
trần và dùng cho các tính toán 
sau này. 
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Celular concrete 


CEILING DIFFUSER. cửa bhuyếch 
tứn trần nhà 

Một chỗ thoát khí từ ống điều 
hòa không khí, nó khuyếch tán 
không khí vào một vùng rộng 
hơn để sinh ra sự phân bố đều, 
tránh sự tích tụ (hỉnh 20a). Nơ 
thường kết hợp với chỗ treo đèn 
(Iuminaire) (hình 20b}) 


'/#lình 20. Thiết bị khuyếch tắn trần 


CEILING FAN qgượt trần 

Quạt quay chậm ở phía trên đầu 
với sải cánh rộng. Nó di chuyển 
lượng không khí lớn với tốc độ 
chậm. Nó được dùng rộng rãi Ở 
nơi khí hậu nóng ẩm để tạo sự 
mát mẻ. 


CEILING JOIST đầz: ;rần 

Dầm mang trần bên dưới, nhưng 
không mang sàn và mái ở phía 
trên trần. 


CEILING PLENUM Xem plenưm 


CELL, ELECTRICAL. pin điện. 
Một sự phối hợp của hai cực điện 
trong một chất điện phân. 


CELLULAR CONCRETE. Öê fông 
rỗng 


Cellular nÌastic 


Loại bê tông nhẹ chứa một tỷ lệ 
cao không khí hay bọt khí. Nó 
được điều chế hoặc bằng cách 
cho vào tác nhân sinh bọt (như 
chất tẩy) hoặc tác nhân tạo khí 
(như bột nhôm). Bêtông rỗng 
chứa cát thì nhẹ hơn 6¿/ông cốt 
liệu nhẹ (Lightweight - 
aggregate concrete) nhưng 
nặng hơn nước. 

Bêtông rỗng nổi trên nước có thể 
chế tạo từ xỉ măng, nước và tác 
nhân tạo khí hoặc bọt; vật liệu 
này không đủ khỏe cho mục đích 
kết cấu chịu lực, nên chủ yếu 
được dùng làm vật liệu cách 
nhiệt và tăng cường thêm cho 
khung thép nhẹ hay kết cấu 
nhôm. Nó còn gọi là qerated 
conecrete (bêtông khí) hay /oa- 
med concrete (bềtông bọt) 


CELLULAR PLASTIC 
expanded plastic 


như 


CELSIUS SCALE £hơng nhiệt độ 
Ceisius 

Thang nhiệt độ giới hạn bởi độ 
sôi của nước (100°C) và nhiệt độ 
đông lạnh (02C) do nhà vật lý 
Thụy Điển Celsus đưa ra năm 
1740. Còn gọi là ¿hơng độ bách 
phán. Để chuyển sang thang độ 
Farenhết (°F ), thì nhân với 1,8 
rồi cộng thêm 32 


CEMENT Xem Partland 
cement, cũng xem thêm 
coloured cement, expansive 


Ccmemr gun 


cement, high- alumina 
cement, hydraulic-cement, 
low - heat cement, natural 
cement portland blast- 
furnace slag cemeni, 
portland-pozzolan cement, và 
white cement 


CEMENTATION sự phụt xi măng 


Quá trình phụt xỉ măng dưới áp 
lực vào những chỗ đá nứt. 


CEMENT CLINKER. CHnkec 
Ximãng 

Sản phẩm do nung hỗn hợp xỉ 
mảng sống. Xi măng được chế 
tạo từ việc nghiền nhỏ clinke. 
Ximăng Poclan (portland 
ciment) thường được nung ở 
nhiệt độ gần 1400°C (2600°F) 
trong lò quay (kiln.) 


CEMENT GROUT tU#@ xi măng 
Một loại vữa xi măng khá lỏng 
có thể chui vào khe nứt ở đá, 
mạch khối xây hoặc các ống dẫn 
bâtông ứng suất trước mà không 
có sự phân tầng. 


CEMENT GUN súng phun xi-nãng 
Thiết bị nhằm đưa vữa hoặc 
bêtông qua một lễ dưới áp lực. 
Hễn hợp ximăng và cốt liệu nhỏ 
được dồn ép bằng khí nén qua 
một ống mềm vào trong vòi 
phun, tại đó đã có nước được 


.đưa vào bởi một ống khác. Vật 


liệu thu được gọi là vừa phun 
(gunite, pneumaticaliy appiied 
mortar , hay shotcrete) 


Cemecniire 


CEMENTITE. xừ»ớngtít 

Các bua sát (Fe;C), thành phần 
của gang và thép. Nó là chất kết 
tính, rấn và ròn. 


CEMENT MORTAR Đa xƯnöng 
Một hỗn hợp của cát và xi măng. 


CEMENT PAINT sơn» xí mắng 
Một loại sơn có thể quét lên trên 
xi măng. Nơ có thể hoặc là hỗn 
hợp của xi măng và bột màu, 
hoạc là sơn chế tạo từ chất chịu 
kiềm như eøsein: hay dầu tung 
(tung oi. 


j 


CEMENT SLUURRY hồ xỉ máng, 
nước xi mũng 

Một hỗn hợp lỏng xỉ mãng và 
nước. 

CENTERING gió Uuòm. 

Một kết cấu tạm thời để đỡ một 
vòm hay cuốn bằng gạch cho đến 
khi chúng tự ốn định được. 


CENTL xenti 

Tiếp đầu ngữ latinh của một 
trăm, hiện nay dùng để chỉ một 
phần trảm, thí dụ : Ì xắng tỉ 
mét = 0,01m. 


CENTIGRADE SCALE ¿hưng bách 
phân 

Thuật ngữ cổ chỉ thang độ 
Celsius (Celsius scale). 


CENTIMETRE #zen f¿ méf(cm) 
Một phần trăm của mét 
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Cemtrifagal fan 


CENTRAL PROCESSOR UNIT (CPU) 
bộ xử lý trung tâm 

Một bộ phận của máy tính, nó 
diễn giải và thực hiện các lệnh 
của chương trình và liên hệ với 
bộ nhớ, các thiết bị vào và ra. 
Nó là trung tâm của máy tính 


CENTRE OF GRAYVITY như 
centroid. 


trọng tâm 


CENTRE OF MASS. như centroid 
trọng tâm 


CENTRE OF PRESSURE. (âm úp 
lực. 

Điểm của tổng hợp lực tác dụng 
lên một diện tích chịu áp lực của 
nước. Vì áp lực nước tảng theo 
độ sâu, nên vị trí của nó ở dưới 
trọng tâm. 


CENTRIFUGAL FAN qgu@i ly tâm 

Một kiểu quạt có chong chóng 
hiểu guồng, không khí vào trong 
đó theo trục và tỏa ra theo bán 
kính do sức ly tâm (hỉnh 2l). 
Ngược với qua? thổi (acxial-flow 


Hình 21 


Centring 


fan) là loại quạt cánh chân vịt 
có các cánh gắn lên trục, 


CENTRING như centering 


CENTROID trọng (âm 

Điểm của một hình phẳng mà 
mọi trục trung tâm 
(centroidal axes) đi qua.. Nó 
thường được xem như là trọng 
tâm hoặc khối tâm (centre oƒ 
8rqUlly or centre oƒ mass ) của 
một hình, vì một miếng các-tông 
hay một miếng kim loại sẽ cân 
bằng nếu nó được treo tự do vào 
đúng trọng tâm. 


CENTROIDAL AXIS trục trung 
tâm 

Trục của một hình phẳng mà đối 
với nó momen tính bằng không 


CERAMIC MOSAIC mỏng bhảm 
gốm, mảng ghép bằng gốm. 
Các viên gạch gốm được sắp xếp 
thành hình đán trên tờ giấy và bán 
thành bộ tiện cho việc lấp đặt, 


CERAMICS a4} bột liệu gốm b} 
gốm 

a) Trong xây dựng mọi cấu kiện 
được làm bằng đất sét nung như 
gạch, đồ sành, ngới (tráng men 
hoặc không tráng men) ống sành 
và các loại đồ gốm khác. 

b) Hợp chất gồm thành phần kim 
loại và phi kim loại ở thể rắn; 
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Chaier 


nó gồm đất sét, xi măng và đá 
tự nhiên. 

CERAMIC TILE. gợạch gốm 

Gạch bằng đất sét dùng cho 
tường, sàn và mái. 


CERAMIC VENEER gạch ốp bằng 
gốm 

Các tấm làm bằng sành mỏng, 
(terra cotta) thường được đúc 
bằng cách đùn ép (extrusion) 


CF Viết tất của Configuration 
Factor 


CG Viết tát của Centre of 
Gravity. 


CGS UNITS đơn uị CGS 

Các đơn vị của hệ thống đơn vị 
hệ mét cổ truyền dựa trên cm, 
gam, giây. 

Thuật ngữ khác là đơn uị MES 
dựa trên mét, kilôgam, và giây. 
Chúng được thay thế bởi hệ đơn 
vị SĨ 


CHAIN hước đây 


Đơn vị đo chiều dài cổ xưa, bằng 
thước dây của người trác đạc, 
dài 66 ft = 20,12m. 


CHAIR, BAR Xem Bar chair 


CHALET biệt (bự nhỏ, nhà nghỉ 
bằng gỗ 


Chalk 


Nguồn gốc từ túp lều của người 
chăn súc vật trên những ngọn núi 
Thụy sỉ; sau đó chỉ ngôi nhà xây 
theo kiểu các nhà gỗ vùng Alpes 


CHALK đá phốn 
Một loại đá vôi (limestone) 
mềm 


CHALKING sự bong rơi, sự phát, 
sự hóa bội 

Sự phân hủy của sơn hay của 
một lớp phủ, sinh ra một lớp bụi 
xốp ngay ở trên bề mặt hay ở 
dưới một ít. 

CHALK LINE đây phốn, đây niực 
Chiều dài của đây được tẩm bột. 
phấn. Nó được cảng ngang qua 
một thanh gỗ, hay vật liệu nào 
đó rồi được bứt lên, sẽ để lại 
một đường thẳng vạch bằng 
phấn dùng để cưa theo đó. 


CHAMFER một bớt cạnh 

Cát góc vuông đối xứng nhau 
dưới một góc 4ó°. Xem thêm 
bevel và splay. 

CHAMFER STRIP miếng đệm: làm 
một uát 

Một miếng được chèn vào bên 
trong góc của cốp-pha nhằm tạo 
nên một mặt vát. 

CHANNEL SECTION ¿iết điện (một 
cốt) thép hình móng 

Mặt cát của thép có dạng như 


L 


CHARACTER chữ 


Chert 
Xem alphanumeric character 


CHARLES LAW định luật Charies. 
Thể tích của một khối trong điều 
kiện áp xuất không thay đổi, 
tăng lên 1/273 thể tích của nó 
tại 0° nếu nhiệt độ tăng lên một 
độ. Còn được biết như định luệt 
Gay-Lussac. Xem thêm Boyle”s 
law. 


CHARPY TEST phép thủ Charpy. 
Phép thử va chạm được tiến 
hành trên một mẫu có rãnh được 
cố định ở hai đâu. Năng lượng 
hấp thụ trong quá trình gãy được 
đo bằng một con lác. 


CHASE rảnh chím 

Một rãnh đục vào tường hay sàn 
để chôn một ống nhỏ, đường dẫn, 
dây cáp hoặc lớp chống thấm. 
Một rãnh lớn là đường ống dẫn 
(duc?) 


CIIECK xem seasoning check 


CHECK VALVE 0uan một chiều 
Van dùng trong đường ống chỉ 
cho chất lỏng chảy theo một 
chiều 


CHERT đó siic 

Loại đá silÍc nhỏ hạt, rắn đôi khi 
còn chỉ sinh vật có chất silíe. Nó 
vỡ vụn ra khi bị đập gẫy.. Xem 
thêm flint 
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Chevron 


CHEYRON a) dinh kèo; b} 
trang trí đường chéo. 

a) Chỗ gặp nhau của hai thanh 
kèo dưới một góc ở đỉnh một 
mái nhà. 

b) Hình thức trang trí gồm hai 
đường thẳng giao nhau dưới một 
góc, hay các đoạn thẳng làm 
thành hình chữ chỉ, 


CHIAROSCURO sự phối hợp màu 
súng tối 

Sự bố trí ánh sáng và bóng tối 
trong bố cục tranh hội họa. 
Thuật ngữ còn dùng cho điêu 
khắc và nhiếp ảnh 


CHIMNEY COWLU quạt hút ống 
khói 

Quạt thông gió bằng kim loại ở 
trên ống khối. 


CHINA CLAY cao lanh. 

Một dạng silicat alumin hydrat 
nguyên chất màu trắng do sự 
phân hủy của fenspát (ƒe/spars ) 
chứa trong đá phún xuất. Nó là 
nguyên liệu để làm đồ sứ hảo 
hạng (porceiain) thường gọi là 
cao lanh (šœoiin)}. 


CHINA WOOD OIL như tung Gơil 


CHINESE WIITE. bộ (rắng Trung 
Quốc 

Oxýt kẽm (ZnO). Bột màu trắng 
không độc, bền màu. 


CHIP mạch tích hợp 
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Chiorimated rubbcr 


Mạch tích hợp gắn trên vật liệu 
bán dẫn (semiconductor) và 
được hàn kín, thường được gắn 
vào một mạch in trong máy tính, 
Mạch có thể chứa mạch xử lý, 
bộ nhớ, vào-ra hoặc các loại 
mạch khác. 


CHIP 
board 


BOARD. như particle 


CHIPS đỏ bựn 

Các mảnh đá vỡ, kích thước bé. 
Thuật ngữ thường được dùng để 
chỉ cốt liệu kích cỡ nhỏ dùng 
làm bêtông trang trí trên bề mặt 
hoàn thiện (vi dụ đá cẩm thạch 
vụn} 


CHI-SQUARE TEST p#ép thử 
Chi-sguare 

Trong toán thống kê (statistics) 
phép thử về sự tương thích giữa 
tần suất quan sát và tần sưát 
tính toán dựa trên hàm số 


K 


trong đó n, và e, là cập tần suất 
thứ ¡ quan sát và tính toán và 
k là số tần số suất 


CHLORINATEĐ RUEBER nhựa cỉo 
hóa 

Một thứ bột màu trắng do cao 
su tự nhiên được xử lý cùng với 
clo dưới tác dụng của nhiệt và- 
áp suất. Nó tan trong dung môi 


Cholorination 


nhựa than đá và tạo nên màng 
sơn có độ bền hóa học rất cao 


CHOLORINATION sự xử ¿ý bằng 
cio 


Cách xử lý sát trùng nước uống 
và đôi khi nước thải với một 
nguồn clo như bột tẩy trắng 


CHLORINE co. 

Một chất khí có khả năng phản 
ứng cao và oxy hóa mạnh, 
thường được dùng dưới dạng bột 
tẩy trắng. Ký hiệu hơa học của 
nó là cl; số nguyên tử 17; nguyên 
tử lượng là 35,5, điểm sôi là 
-34,6°C 


CHORD (hanh giàn biên, thanh 
cánh 
Một thanh nằm ngang trong một 
giàn 


CHROMA sức 

Trong hệ thống màu Munselì 
(xem Munsell book of color) 
thang sắc ứng với độ đậm nhạt 
của màu, và theo một thử tự 
nhất định, nó bát đầu từ 1 để 
thể hiện màu xám tương ứng đầu 
tiên 


CHROMATIC ABEFRRATION đô saữi 
lệch uề niều sỗc 

Sự tán sắc của ảnh màu qua một 
thấu kính do có sự thay đổi về 
chỉ số khúc xạ ứng với màu (hoặc 
bước sơng) của ánh sáng 
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Ciam 


CHROMATICITY DIAGRAM xem 
cie chromaticity system 


CHROMATIC SCALE 
crômdtie 

Gam âm nhạc gồm 12 nửa cung 
bằng nhau trong một bát độ 
(octave). Như vậy tỷ số các tần 


số của 2 nửa cung liên tiếp là 
2112 


gam 


CHROMIUM crônt 

Một nguyên tố kim loại sáng bạc 
được sử dụng trong thép rỉ và 
những hợp kim khác. Ký hiệu 
hơa học của nơ là tr, số thứ tự 
nguyên tử là 24, nguyên tử lượng 
là 52; tỷ trọng là 7,14, điểm nóng 
chảy là 1830°C. 


CHROMIUM PLATING ?nq crôm 
Bề mặt được mạ crôm bằng điện 
để tạo thành lớp bảo vệ cực kỳ 
rắn. Sự mạ crôm cho thép 
thường làm trên một lớp phủ 
niken. Niken được làm kết tủa 
bằng điện trên một lớp bằng 
đồng, lớp này là lớp phủ đầu tiên 
của thép. 

CHU Cenfigrade Heat Unit, đơn 
bị nhiệt bách phân nay Ít dùng. 
Nhiệt cần thiết để đưa l pao 
nước lên 1°C, 


CL viết tắt của Cast iron (gang) 


CIAM Congrès Internationaux 
d'Architecture Moderne. 


C¡ồ 


(Các hội nghị quốc tế uề kiến 
trúc hiện đợi), Hội nghị đầu tiên 
được tổ chức vào 1928, do nhóm 
kiến trúc dưới sự lãnh đạo của 
Le Corbusier và nhà nghiên cứu 
lịch sử nghệ thuật Siegfried 
Giedion. Tất cả có mười hội nghị 
đã được tổ chức. Dến năm 1959 
thì chính thức giải tán do bất 
đồng quan điểm. 


CIR Conseil International du 
Đâtiment pour la Recherche , 
IEtude et la Documentation 
Rottherdam (Hội đồng quốc tế 
bề nghiên cứu, khảo sút 0à tư 
liệu bề nhà cửa, Rotterdam} 

Một tổ chức quốc tế phối hợp 
những nghiên cứu về xây dựng. 


CIBSỐ Cñhariered Tnstitute 0ƒ 
Butlding Serutces, London 
(Viện xây dụng hoàng gia 
London} 


CIDB. be centre d'Tnformotion et 
de Docurmentation dụ Bảtiment, 
Paris (Trung tâm thông tin và 
tư liệu về nhà cửa, Paris } 


CIE Commission Internationale 
de ỦÉclairage 

(Ủy ban quốc tế bề chiếu sóng) 
Một tổ chức quốc tế điều hành 
những nghiên cứu vẽ chiếu sáng, 
hiện đặt tại Paris. 


70 


cu 


CIE CHROMATICITY SYSTEM hệ 
thống mầu của CIE 

Một phương pháp phân loại màu 
bằng cách dùng biểu đồ màu, nó 
mô tả màu bằng cách dựa vào 
hai tọa độ x và y. Đó chỉ là đơn 
thuần cách xác định màu sắc, 
còn phải xác định thêm độ phát 
quang của mỗi màu (bằng quang 
xạ kế (photometer ) nhằm mục 
đích mô tả hoàn chỉnh một 
nguồn sáng, 


CTIE STANDARD CLUEAR B1.UE SKY 
bàu trời xanh trong theo tiêu 
chuẩn CIE 

Một bàu trời lý tưởng hóa mà 
độ sáng thay đổi theo công thức 
phúc tạp do Richard Kittler đề 
ra. Độ sáng sẽ cực đại trong vùng 
hào quang xung quanh mặt trời 
và sẽ cực tiểu ở góc 90? với hào 
quang. Xem thêm Indian 
standard clear blue sky 


CIE STANDARD OVERCAST SKY 
bàu trời u đm theo tiêu chuẩn 
CIE 

Một bầu trời lý tưởng hóa có độ 
sáng tại mọi điểm của cao độ 9 

1 

là Là =aL„d + 2sinØ); trong đó 
L„ là độ sáng tại thượng đỉnh 
(Zenith). Còn gọi là 6äu (trời 
Moon - Spencer . 


CILL nghĩa như sill 


Cứữnva 


CINVA Centro Internamericano 
đe 0uiuenday pÌaneam‹en(to, 
Bogota, Colombia. 

(Trung tâm thiết kế nhà ở châu 
Mỹ, Bogota, Colornbia) 


CIRCLE đường tròn 

Đường cong tạo nên bởi một 
điểm luôn cách đều một điểm 
khác. Nó có một bán kính không 
đổi và độ cong không đổi, có thể 
vẽ đường tròn bàng compa hoặc 
thậm chí bằng một sợi đây 


CIRCLE. GREAT. SMALL Xem 
Great circle và smaill circle 


CHRCUIF BREAKER 
rạch. 

Một xôlênoit (solenoid) hay một 
dụng cụ nào đơ dùng để tự động 
ngất ruột mạch điện khi quả tải. 
Nó là một dụng cụ tỉnh vị hơn 
cầu chỉ (fuse) 


củi ngắi 


CIRCULAR ARCIIE OR SHÉLL, 0ò? 
tròn hay uỏ tròn 

Một vòm hay vỏ mỏng có bán 
kính cong không thay đổi, tức là 
một bộ phận của chu vi đường 
tròn, ngược với vòm ellíp, 
parabol hay vòm hỉnh dây xích 
(eliptical, parabolic or 
catenary arch). Vòm nửa tròn 
(semieircular } là vòm có hình 
nửa vòng tròn. 
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Cừcurmnftrence 


CIRCULAR FUNCTIONS. Hàm số 
Uòng, hàn: lượng giác. 

Các hàm số thu được từ bán kính 
của một vòng tròn và các hỉnh 
chiếu bằng và đứng của nó (hình 
22) Còn gọi là hàm lượng giác 
(trigonometric function) 


Hình 22. Hàm lượng giác 
si = BC/AB: cœ%Ø = ACŒAB 
tan Ø9 = BŒ/AC,, cot# = AC/BC 
sec Ø - AH/AC co«cØ = AB/BC 


CIRCULAR MEASURE số đo uòng 
tròn 

Cách đo một góc bàng radian. 
Một radian là góc chắn một cung 
(are) đài bằng bán kính của vòng 
tròn. 

1 radian = ð7.296 độ 

1 độ = 0017453 radian 


CIRCULAR SAW ca đròn; cưa dĩa 
Cái cưa với răng bố trí xung 
quanh biên của một đĩa tròn, 
ngược với cưa băng (band saw) 


CIRCUMFERENCE. chư U¡ 


Cừcu$ 


Đường cong giới hạn đường biên, 
đặc biệt là của một vật thể hình 
tròn, 


CHRCUS ở) đấu trường; b} xiếc, 
€) Uuòng tròn chỗ đường phố giao 
nhau 

a) Thời cổ La Mã, một đấu 
trường có dạng hình thuôn 
(oblong) bao quanh bởi những 
bậc dùng lần chỗ ngồi để thực 
hiện các buổi biểu diễn công 
cộng. 

b) Trong kiến trúc hiện đại, một 
trường đấu hình tròn bao quanh 
bởi các bậc chỗ ngồi, có mái cố 
định hay tạm thời bằng vải dùng 
làm nơi biểu diễn nhào lộn hoặc 
biểu diễn ngựa. 

c) Vòng tròn đặt ở chỗ giao nhau 
của hai hay nhiều đường phố 


CISTERN bể chứa rước, xi téc 
a) Một thùng nhỏ chứa nước để 
đội nhà vệ sinh (water closet) 
bỳ Bể chứa nước mưa. 


CITC Capadian Institute of 
Timber Construction, Ottawa 
(Viện nghiên cứu kết cấu gỗ của 
Canada, Ottawa ) 


CÌ ký hiệu hóa học của khí clo 
LẢ 

CLADDING a) đường treo; b,c) lớp 

phủ 


a) Đồng nghĩa với tường treo 
hoặc tường riđô 
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cỉiam' hanUier 


b Kết cấu được phủ vật liệu bảo 
vệ bề mặt, ví dụ như phủ bằng 
alelad là một hợp kim nhôm 
(đảm bảo độ bền) phủ bằng nhôm 
nguyên chất (để chống ri) 

c) Vật liệu chống mưa nắng phủ 
ra ngoài ngôi nhà 


CLAPBOARD uán ốp tường 

Một tấm ván dài, mỏng có bề 
đày tăng dần từ cạnh này sang 
cạnh kia, dùng để làm gỗ ốp 
(wood“siding), mép dày sẽ phủ 
lên phần mỏng của thanh gỗ. Ỏ 
Anh và Úc còn gọi là 
tueatherboard (gỗ ván chịu mưa 
nắng) 


CILARITY độ rõ âm: thanh 

Mức độ phân biệt từng âm thanh 
riêng biệt trong biểu diễn âm 
nhạc. Còn gọi là Definition 


CLASSIFICATION OF SOILS. 
phân loại đất 

Đất trong đá sỏi và cát chiếm 
đa số phần được phân loại theo 
cách phân tích kích thước hạt 
(particle-size analysis ). Với 
mục đích xây dựng, đất sét được 
phân loại theo chỉ số dẻo 
(plasticity index ) vÌ khôag thể 
phân tích chúng bằng sàng hay 
bằng cách cho lắng chỉm. 


sự 


CLAW HAMMER búa nhổ định 


Clay 


Búa có khe hở ở đầu, dùng cho 
thợ mộc để nhổ đỉnh. Xem thêm 
ball-peen hammer 


CLAY đất sét 

Đất dính kết (cohesive) hạt nhỏ 
tạo nên bởi sự phân hủy của đá 
hoặc do đá lắng trầm tích. Nó 
thường gồm silicat nhôm thủy 
hóa và một số tạp chất ở đạng 
keo (colloidal). Khi đất sét lẫn 
lộn với đất hạt thô, phần đất sét 
thường được xem là phần có hạt 
đường kính nhỏ hơn 2 ¿m 
(0,002mm). Cường độ nén tự do 
(unconfined compressive 
strength) phụ thuộc phần lớn 
vào lượng nước chứa bên trong. 
Đất chứa sét có thể gây ra lún 
móng. Đất sét là nguyên liệu để 
sản xuất gạch (brick}. Xem thêm 
chỉna clay 


CLAY PUDDLE 6¿tông đất sét, đất 
sét ngào. 

Đất sét được trộn với nước, đôi 
khi với cát, được đưa vào ở trạng 
thái ẩm làm lớp cách thủy ở 
móng. Nó được dùng như một 
tường ngăn không cho nước ra 
vào. 

CLAY TILE ngói đất sét; gạch lát, 
gạch lá nem. 

a) ngói làm bàng đất sét 

b) gạch lát (quarry tile) dùng 
để lát sàn hay tường 
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Clieavage fracrure 


c) Gạch đất sét tráng men dùng 
lát sàn và tường 


CLEANOUT jỗ £h&m, cửa thăm 
lố nhìn vào đường ống thoát nước 
để quan sát 


CLEAR BLUE SKY a4) ðầu trời 
xanh trong 

Bầu trời chỉ bị mây phủ Ít hơn 
ba phần mười. 

b) Xem CIE standard clear 
blue sky và Indian standard 
clear blue sky 


CLEARSTOREY góc lấy únh sáng 
Bộ phận của căn buồng cao mở 
rộng ra phía trên của phần một 
tầng của bộ phận tiếp giáp với 
ngôi nhà và chứa cửa số lấy ánh 
sáng (híghlight toindous } để 
cho ánh sáng mật trời vào nhà. 
Còn viết ciearstory, cleresforey và 
cierestory 


CLEAR TIMBER gỗ (ínñ, gỗ tốt. 
Gỗ hầu như không có khuyết tật 


CLEAT, ANGLE Xem angle cleat 


CLEAVAGE PRACTURFE sự nứt 
tách 

Hiện tượng phá hoại dọc theo 
các mặt phẳng tách, đặc trưng 
cho hiện tượng phá hoại giòn 
(brittle) và ít thấy biến dạng 
đẻo. Nó thường xẩy ra bất thỉnh 
lình, không có dấu hiệu báo 
trước. 


Ciepsydra 


CLEPSYDRA đồng hồ nước 
Đồng hồ nước được người Hy lạp 
cổ đại dùng, nó đo thời gian theo 
lượng nước thoát ra. 


CLERSTORY hay CLERESTOREY . 
Xem clerstorey. 


CLIMBING CRANE cểu ieo 

Cẩu di chuyển lên cao cùng với 
công trỉnh. Š5au cùng nó được 
tháo ra và đưa xuống từng bộ 
phận 


CLIMBING FORM WORK 
khuôn trượt; cốp pha leo 
Cốp pha được đưa lên cao và đặt 
vào các tầng để tăng tốc độ đổ 
bê tông. Xem thêm slipform 


Uuớn 


CLINKER BRICK Gọck quớ lửa 
Gạch quá lửa và đôi khi bị biến 
dạng 


CLINKER CEMENYT Xem cement 
clinker 


CLINOMETER (hước đo độ đốc 
Dụng cụ cầm tay để đo các góc 
thẳng đứng trên một độ dốc. Còn 
gọi là Abney level (hước miuô 
Abney) 

CLUO Đơn vị đo hiệu quả cách 
nhiệt quần áo. Nó được qui định 
từ 0,05 clo cho bộ quần áo bơi 
đến 4.0 cho quần áo dày đi ngoài 
trời dùng ở Nam cực. 


CLOCKWISE chiều kừm đồng hồ 
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Clasepacked hexagonal lattce 


Chiều mà kim đồng hồ quay. 
Chuyển động của một chìa vít 
làm cho vít ren phải xoáy vào trong 
lỗ là thuận chiều kim đồng hồ 


CLOSED SVSTEM hệ thống kín 

Hệ thống trong đó mọi bộ phận 
của một nhà lắp ghép công nghiệp 
(ndustrialised building) được 
sản xuất bởi một cơ sở và thường 
được thiết kế cho một loại nhà 


CLOSE GRAIN (bớ gỗ mịn một 
Gỗ có thớ và vòng tuổi sít nhau. 
Ngược với (hớ gỗ thỏ (Cogrse 
grain)} 


CUOSE-PACKED HEXAGONAL 
LATTICE mạng lục lõỡng kín 

Cách sấp xếp các nguyên tử 
trong tỉnh thể có thể mô phỏng 
bởi các quả cầu đường kính như 
nhau gắn trên một lưới lục giác. 
Nó dựa trên một hình lăng trụ 
đơn vị gồm các hình thoi (góc 
trong đó là 609 và 120”) chiều 


Hình 23. Lưới lục lăng kín 


Closer 


cao bằng 1,63 chiều dài của cạnh 
đáy (hình 23). Một vài kim loại 
kết tỉnh theo kiểu này 


CLOSER Xem king closer 
queen closer 


và 


CLOUD Xem acoustical cloud 


CLOUDY SKY trời có máy 

a) bầu trời có bây phần mười 
mây bao phủ l 

b) Xem Cie standard overcast 
sky 


CLOUT NAIL đừnuh đầu bẹt 
Định có đầu to và bẹt để đống 
chặt các tấm kim loại. 


COARSE AGGREGATE cốt liệu thô 
Loại cốt liệu (concrete 
aggregate) kích thước lớn dùng 
để trộn bêtông, ngược với cốt liệu 
nhỏ 


COARSE GRAIN /hớ gỗ thô 
Gỗ có thớ và vòng tuổi xa nhau. 
Ngược với thó gỗ mịn 


COARSE - GRAINED SOIL đổ/ hợt 
thô 

Loại đất trong đó cát và sỏi 
chiếm phần lớn, 


COBOL Viết tát của Common 
Business - Oriented Language. 
(ngôn ngữ lập trình hướng quản 
lý thương mại). 
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Coefficient oƒ #iction 


Một ngôn ngữ lập trình bậc cao 
dùng cho thương mại, sử dụng 
các lệnh bằng tiếng Ảnh, đầu 
tiên do Bộ quốc phòng Mỹ đưa 


Ta. 


COB WALLING tường đất trát 
trên 

Thuật ngữ đồng nghĩa trong một 
số trường hợp với adobe (gạch 
sống) và có trường hợp với pisé 
(tường đất trinh) 


CODING sự mã hóa 

Quá trình mã hóa, hay dịch một 
thuật toán sang ngôn ngữ rnáy 
tính 


COEFFICIENT OF EXPANSION hệ 
số giân nở 

Sự nở do nhiệt (thermail 
©expansion) của vật liệu trên 
một đơn vị chiều dài, khi thay 
đổi một độ. Nó có giá trị khác 
nhau đối với độ Celsius và 
EFahrenheit nhưng giống nhau đối 
với hệ mét và hệ FPS. 


COFFFICIENT OF FRICTION “đệ số 
mu sát 

Hệ số ma sát tĩnh được xác định 
bằng W/P, trong đó W là lực ma 
sót giới hợn hay lực cần thiết 
để có thể bát đầu chuyển động, 
và P là lực tiếp xúc. Hệ số ma 
sớt động (nhỏ hơn) bàng W/P cần 


Cocfficien: 0ƒ pet[ortmance 


có để duy trỉ sự chuyển động 
chống lại phản lực ma sát. Ma 
sát lăn là phân lực xuất hiện khi 
một vật rấn lăn trên một mặt. 
Hệ số ma sát lăn là WrƒP, trong 
đó r là bán kính của vật lăn, 


COEFFICIENT OF PERFORMANCE 
hệ số tính năng (của động cơ 
nhiệt hay máy bơm nhiệt). Thông 
thường được dùng để đánh giá 
tính năng của một máy lạnh, đó 
là hiệu quả thể hiện bởi tỷ số 
công suất ra / công suất vào. Do 
có sự cân bằng nhiệt trong bơm 
nhiệt, nên nó lớn hơn đơn vị. 


COEFFICIENT OF UTILISATION hệ 
số sử dụng 

Thuật ngữ dùng ở Mỹ thay cho 
utilisation factor 


COEFFICIENT OF VARIATION (CV) 
hệ số biến động 

Tỷ số giữa độ lệch tiêu chuẩn 
(standard deviation) của một 
dãy các kết quả và trị số trung 
bình của chúng. Trong sản xuất 
vật liệu, nó có thể dùng là một 
biện pháp kiểm tra chất lượng. 
COFFER /ð hôm 

Một hốc lẩn vào trong trần nhà 
COFFERDAM (/ờng chón 

Tường vây ngăn nước bằng cọc 
cù hay đất sét dùng để giữ đất 
khô cho đào móng 
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Cold-drawn wirc 


CoOG (hanh móc 


Một thanh móc (hooked bar } 
uốn 909 


COHESIONLESS SOIL đốt rời 

Loại đất gồm có cát sạch, có hoặc 
không có sỏi. Theo công thức 
Culông (Coulomh?s équation) 
lực chống trượt phụ thuộc hoàn 
toàn vào áp lực pháp tuyến và 
nó bàng không ở bề mặt tự do 


COHEVISE SOIL đốt đính 
Loại đất dính chứa một tỷ lệ khá 
lớn các hạt nhỏ, đất sét (clay) 


COIN như QUOIN 
COLD-CATHODE LAMP đèn tia 
âm cực - lạnh 

Một đèn phóng điện dùng một 
điện áp cao phóng điện giữa hai 
điện cực không cần đốt nóng. 


COLD CHISEL đực nguội 

Một cái đục được chế tạo khá 
rắn để cát kim loại không nung 
nóng 


COLD-DRAWN WIRE đây kéo 
'rguội 

Dây được chế tạo từ những thanh 
được cán nóng từ những thỏi 
thép sau đó được kếo nguội qua 
một khuôn. Điều này làm tăng 
độ cứng, nhưng làm giảm độ déo 
của thép. Dây kéo nguội được 


Cald rùeting 


dùng rộng rãi cho bê tông ứng 
lực trước. Đường kính thường từ 
2mm (0.080 in) đến 7mm 
(0.276ïin) 


COLD RIVETING tớ? riuê nguội 
Dập bẹt đầu của đỉnh tán (rivet) 
bàng cách ép không cần nung 
nóng. Như vậy đơn giản hơn tán 
nóng, nhưng trong thực tế xây 
dựng, nơ chỉ dùng cho đỉnh tán 
bằng nhôm. 


COLD-SETTING RESIN + Ồ/a khô 
ỏ nhiệt độ thường 

Một loại nhựa trở thành rắn do 
phản ứng hóa học ở nhiệt độ 
trong phòng nhờ cố thêm một 
chất làm rấn (hardener ). Loại 
nhựa này thường khô nhanh hơn 
nữa nếu có tác dụng nhiệt. 


COLD WORKED STEEL 
REINFORCEMENT cối (hép gia 
công nguội. 

Các thanh thép sợi, hoặc thép 
hình sau khi được cán nóng, được 
cán, xoắn, bay kéo ở nhiệt độ 
trong phòng. 


COLD WORKING giữ công nguội 
Quá trình làm thay đổi hình 
dạng của kim loại ở nhiệt độ 
trong phòng (hay cao hơn một 
ít) nhưng thấp hơn nhiệt độ tái 
kết tỉnh, ngược với gia công 
nóng. Gồm có rèn nguội, cán 
nguội, và kéo sợi. Gia công nguội 


Collar beam 


được áp dụng để chế tạo ra hỉnh 
đáng cần thiết với bề mặt hoàn 
thiện tốt hơn là gia công nóng 
và luôn làm cho kim loại cứng 
thêm. 


COLLAPSE OF TIMBER #s co gót 
của gỗ 

Hiện tượng xẹp các tế bào của 
gỗ trong lúc khô, nó được thể 
hiện rõ bởi sự co ngót quá nhiều 
hay không đều. Diều này xây ra 
với một số gỗ cứng ở Úc. Gỗ xẻ 
qua tim thì có hiện tượng sần 
sùi. Gỗ xẻ không qua tỉm sẽ có 
hiện tượng cong vênh nhiều. 
Muốn điều chỉnh lại thì dùng 
cách xử lý bàng hơi nước, được 
tiến hành trong phòng kín 
trong khoảng 6 giờ ở nhiệt độ 
90°C (198°F). Nó làm cho 
thanh gỗ trở lại điều kiện bình 
thường 


COLLAPSIBLE FORMS khuôn xếp 
gon được 

Khuôn xếp gọn được để thu nhỏ 
thể tích nhằm dễ đi chuyển 


COLLAR BEAM đồ? quá giang 
nông cao 


Thanh ngang của mái nhà gỗ nối 
hai thanh kèo đối điện tại điểm 
cao hơn mặt tường (hình 24). 
Mái nhà có quá giang nâng cao 
tạo khoảng không gian lớn hơn 


so với giàn thông dụng khác, 


tới 


Colliimation line 


nhưng không bằng một khung 
cứng. Thanh quá giang trong mái 
thực tế là thanh chịu nén. 


Hình 24 Dầm quá giang nâng cao 


COLLIMATION LINE đường chuẩn 
trực 

Dường ngắm hoặc đường trục 
quang học của kính viễn vọng, 
hay trong dụng cụ quan sát. Khi 
hiệu chỉnh chính xác, nớ sẽ đi 
qua đường chữ thập (cross haữ 
hay reticule) 


» 


COLLOID chết heo 

Một chất gồm các hạt rất nhỏ, 
đường kính 10 - 10”m (1 - 
100mm). Khi trộn với nước, các 
hạt quá nhỏ lắng xuống. Nếu 
không khuấy, chúng tiếp tục lơ 
lửng và tạo thành keo (gel). Dất 
sét (clay) có tính keo một phần 
(bộ phận) 


COLLOIDAL GROUT tua &eo lỏng 
Loại vữa, bằng một cách nhân 
tạo, có được tính chất giữ các 
hạt rắn ở thể lơ lửng 
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ColÌour temperature 
COLOPHONY như rosin 


COLOR Cách viết của người Mỹ 
từ colour 


COLOUR Xem CIE chromaticity 
system và Munsell book of 
colour 


COLOURED CEMENT xỉ 7tững 
màu 

Xi măng Poclan trộn với một 
chất màu không có phản ứng hóa 
học với bất cứ thành phần nào 
của bêtông. Một số chất màu phù 
hợp với việc sử dụng ở bên trong, 
nhưng lại phai đi, nếu dùng ở 
ngoài, Loại xi măng thường 
(xám) dùng thỏa đáng cho các 
màu sẵm, xỉ măng trắng (white 
cement) cần thiết cho các chất 
pha màu sáng. 


COLOUR RENDITION sự /bể hiện 
màu, sự cho lại mầu. 

Hiệu ứng mà các đặc tính quang 
phổ của ánh sáng gây ra trên bề 
mặt của các vật có màu sắc được 
chiếu sáng. 


COLOUR TEMPERATURE nhiệt độ 
màu 

Nhiệt độ mâu tương ứng của một 
ngọn đèn là nhiệt độ của vật đen 
(black body) có màu giống với 
màu do đèn phát ra. Đèn cơ thể 
làm việc ở nhiệt độ thấp hơn 


Column 


nhiều so với nhiệt độ màu của 
nó. 


COLUMN cộ£ 

Một cấu kiện thẳng đứng thường 
cớ dạng hình vuông, hình chữ 
nhật hoặc tròn, thiết kế để mang 
lực nén, thường đồng thời chịu 
uốn. Xem thêm pillarvảa 
stanchion 


COLUMN ANALOGY sự ¿ương tự 
như cột 

Sự tương tự giữa các phương 
trình góc xoay (slope 
deflection) và phương trình 
tính tải trọng và mômen trong 
các cột ngán chịu tải trọng lệch 
tâm được giáo sư Hardy Cross 
đưa ra năm 1930 tại Mỹ. Nó 
được dùng để thiết các khung 
cứng. 


COLUMN CAPITAL đầu cột, mũ 
cột 

a) Dầu cột. Trong kiến trúc cổ 
điển và Gô-tích, nó được trang 
trí công phu. 

b} Trong kết cấu bêtông hiện đại 
phần mở rộng của đầu cột, được 
xây dựng như một thể thống 
nhất với cột và bản sản nấm 
(flat slab). Nơ được thiết kế để 
tăng cường tính chịu cát của bản. 
Xem thêm column strip 


COLUMN 
capital 


HEAD như colmn 


Combincd footing 


COLUMN, LONG cột đài 

Cột mà khả năng chịu tải phải 
giảm đi do độ mảnh 
(slenderness ratio) 


COLUMN SHORT cột ngắn 

Cột mà khả năng chịu lực không 
cần phải giảm do độ mảnh 
(slenderness ratio) 


COLUMN STRIP đởỏi trên mũ cột 
Phần của sàn bàn phẳng hoặc 
sàn nấm (flat slab hay flat 
plate) nằm ở trên cột 

Đa số qui phạm xây dựng định 
nghĩa đải trên mũ cột gồm hai 
ô tiếp giáp tại mối phía của 
đường tim của cột (hỉnh 25) 


ẩn ta? 


_ 8 


~ 


ăn |08;g/28|7. 7-8) 
2 cá/ 'H1W Ê\ ø/ 


Hình 25. Dài trên mũ cột và dải giữa 
nhịp; mũ cột và bản đấy. 


COMBINED FOOTING móng bết 
hợp 
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Cornhined warer 
Móng đỡ nhiều cột 


COMBINED WATER óc hết hợp, 
nước liên kết 

Nước trong các chất khoáng là 
hợp chất hóa học và chỉ tách ra 
ở nhiệt độ lớn hơn 110°%C 


COMBUSTIBLE chất đốt 

Vật liệu cháy được. Nếu cho vào 
một lò nóng (thường ở 750°C) 
nó sẽ nâng nhiệt độ của lò. Chất 
đốt, cố thể hoặc không có thể 
cháy với ngọn lửa (ƒianưmabie). 
Vật liệu không đốt được là vật 
liệu không cháy  (non- 
combustible) 


COMFORT CHART đồ (hị ;iện 
nghị 

Một cách biểu thị vùng tiện nghỉ 
(comfort zone) nó thường có 
hoành độ là nhiệt độ quả bầu 
khô và tung độ là nhiệt độ quả 
bầu ướt. Biến số phụ thêm vẫn 
có thể là vận tốc không khí 
chuyển động, hoặc là lượng nhiệt 
bức xạ. 


COMFORT ZONE từng tiện nghĩ, 
Uuùng đễ chịu 

Giới hạn nhiệt độ, độ ẩm, không 
khí di chuyển và nhiệt độ bức 
xạ làm cho con người có thể sống 
hay làm việc thoải mái, đặc biệt 
ở vùng khí hậu nóng, nó được 
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Compacting factor test 


thể hiện bằng một đường trên 
đồ thị tiện nghỉ (eomfort chart) 


COMMENT chú giải 
Ghi chú nằm trong chương trình 
máy tính giữa các mã, nhàm làm 
sáng tỏ một phép toán cho người 
đọc. Tuy nhiên chúng không có 
tác dụng thực hiện, 


COMMON BOND cách xây câu 
thông thường. 

Xây câu hàng gạch trong đó các 
hàng đều là các viên gạch dọc 
(stretcher) trừ hàng thứ năm, 
sáu và bảy, đó là các hàng ngang 
(header course). Còn gọi là 
Americain bond (xây kiểu Mỹ) 

hay Scotích bond (xây kiểu Anh 
hay kiểu Xcốtlan). l 


COMMON BRICK gọch thường 
Loại gạch thường, trái với gạch 
ốp (face brick) 


COMMON RAFTER rưi, cầu phong 
Rui được mang bởi đòn tay 
(purlins) khác với thanh kèo 
(principaLl raffer). 


COMMON WALL zường chung 
Tường thuộc cả hai địa phận, hai 
bên có quyền sở hữu và trả tiền 
thuê như nhau. Còn gọi là parýy 
tua. 


thử hệ số lèn chột. 


Compariblin 


Phép thử để xác định tính dễ 
thì công (workability) của 
bêtông mới trộn. Bêtông được 
đặt trong hộc chứa có kích thước 
tiêu chuẩn và chơ phép rơi trong 
điều kiện tiêu chuẩn vào một hộc 
chứa khác. Bê tông hoàn toàn 
chật có hệ số bằng 1. Phép thử 
này chính xác hơn, nhưng cũng 
mất thời gian hơn thử độ sụt 
bêtông (slump tesỲ). 
COMPATIBILTY  (ính 
thích. 

Hai máy tính là tương thích nếu 
cùng một chương trình chạy được 
trên hai máy không có sự thay 
đổi. Hai bộ phận của một hệ 
thống máy tính (ví dụ máy tính 
và máy in) được coi là tương 
thích, nếu chúng có thể sử dụng 
cùng nhau mà không cần bộ 
chuyển đổi. 


tương 


COMPENSATED BALANCE cớ Ít 
diều chỉnh 

Một loại cân lò so mắc nối tiếp 
với tăng đơ dùng để đo lực trong 
các mô hình kết cấu. VÌ lò so 
lúc co lúc giãn, tăng đơ được lắp 
vào để giữ nguyên hình dạng kết 
cấu. 


COMPENSATING ERROR. sai số tự 
bù trừ 
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Composite Construciion 


Một sai số do nguyên nhân ngẫu 
nhiên, nó có thể dương, âm và 
như vậy gần như có thể bù trừ 
cho nhau, nếu như các số liệu 
lấy được đầy đủ. Ngược lại sai 
số hệ thống (systemotic) luôn 
luôn có một dấu, do vậy sẽ bị 
tích lũy (cumulaiiue) 


COMPILATION biên dịch 

Quá trình dịch một thuật toán 
viết theo ngôn ngữ lập trình sang 
mã máy cho các máy tính cá 
nhân. 


COMPILER chương trình biến 
dịch 

Một chương trình thực hiện sự 
biên dịch 
COMPLEMPNTARY ANGLE 
phụ 

Một góc bằng hiệu của góc cho 
trước và góc vuông (909). Ví dụ 
60° là góc phụ của góc 30° 


góc 


COMPLEX NUMBER số phúc 
Một tổng gồm một số thực và 
một số ảo (imaginary number) 


COMPONENT OF A FORCE (hành 
phần của một lực 

Phần của một lực (foree) được 
phân tích theo một phương 
riêng. 

COMPOSITE CONSTRUCTION. kết 
cấu hỗn hợp 


Cornpositc giữđer 


a) Một kết cấu được chế tạo bằng 
các vật liệu khác 

b) Nói riêng kết cấu gồm thép 
và bêtông cốt thép được thiết kế 
như trong một hệ thống kết cấu 
duy nhất. 


COMPOSITE GIRDER đầm bản, 
dầm kết cấu hỗn hợp 

a) Một loại dầm bản (piate 
girder) 

b) Một đầm có kết cấu hỗn hợp 
(composite construction) 


COMPOSITE ROOFING như built 
- tị roofing 


COMPOUND CURVE đường cong 
phúc hợp 

Thông thường được định nghĩa 
như đường cong gồm hai (hoặc 
nhiều) cung tròn, chúng có các 
bán kính khác nhau và cùng 
tiếp tuyến tại các điểm chuyển 
tiếp. 


COMPRESSED FIBRE BOARD như 
hardboard 

COMPRESSION sự nén, lực nén 
Một lực nén trực tiếp dọc theo 
trục của vật thể, do đó ngược 
với tension (kéo) 


COMPRESSION CYCLE chu trình 
hén 

Một chu trình làm lạnh. Nó sử 
dụng hai hiện tượng a) Sự bốc 
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Coampressive sirength 0ƒ concrete 


hơi của chất làm lạnh lỏng thu 
nhiệt làm hạ nhiệt độ của môi 
trường xung quanh; b) Sự ngưng 
tụ của khí làm lạnh tỏa nhiệt 
làm tăng nhiệt độ của xung 
quanh. Khi làm lạnh được tăng 
áp suất nhờ một máy nén khí 
(compressor) cơ khí, ngược với 
chu trình hấp thụ (Absorption 
cycle). Chất làm lạnh thường 
dùng là khí freona. 


COMPRESSION FAILURE sự phớ 
hủy do nén. 

Sự phá hủy do lực nén, hoặc do 
vật liệu đã đạt đến giới hạn bền 
(limiting strength) hoặc do 
uốn dọc (buckling) hoặc do cả 
hai. 


COMPRESSION REINFORCEMENT 
cốt thép chịu nén 

Cốt thép đặt gần mặt nén của 
bêtông, nó cần các đai để khỏi 
uốn dọc. 


COMPRESSION WOOD gỗ dùng 
chịu ép 

Vùng gỗ rất chắc, nó rất giòn 
và có sự co dọc lớn khác thường 


COMPRESSIVE STRENGTH OF 
CONCRETE sức bền chịu nén của 
bê@lông 
như cube strength (ở châu Âu) 
hoặc cylinder strength (ở Mỹ 
và Úc) 


Compufer 


COMPUTER Xem digital 
computer và analogue 
computer 


COMPUTER HARDWARE, 
WARE. Xem hardware 
software 


SOFT 
và 


CONCAVE iỡm, một lõm 


Đường cong uốn vào phía trong, 
như phía trong của đường tròn 
elÍp, ngược với ?ðí 
(convex) 


Vv.V..., 


CONCEALED GUTTER như box 
butter 


CONCEALED LIGHTING sự chiếu 
sóng hín 

Một nguồn sáng nhân tạo được 
lẩn vào trong trần hoặc trong 
tường, hoặc ẩn phía sau tấm 
trang trí (peimet) 


CONCEALED NAILING như secret 
nạaling 


CONCENTRIC COLUMN LOAD /äi 
trọng nén đúng tâm trên cội. 
Một tải trọng nén trên cột không 
gây ra uốn, khác với tải trọng 
lệch tâm trên cột (eccentric). 
Còn gọi là (đi trọng dọc trục 


CONCORDANT TENDONS cối thép 
phù hợp. 

Các cốt thép trong kết cấu siêu 
tỉnh bêtông ứng lực trước không 
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Concret€ joist Con$—- truclion 


gây ra các momen phụ. Chúng 
trùng với đường áp lực tạo bởi 
cốt thép. lcc. 


CONCRETE ðêtông 

Một loại đá nhân tạo chế tạo từ 
đá dăm, hoặc sỏi, cát và xỉ măng 
(thường là xi măng Poclan). Xem 
thêm cast in piace, celular 


concrete, granolithic 
concrcte, green concrcte, 
lean concrete, AD - fines 
concrete, plain concrete; 


prestressed concrete 


CONCRETE ADMIXTURE Xem 
accelerator , air - entraining 
agent và retarder 


CONCRETE AGREGATE cốt liệu 
bêtông. 

Thành phần trợ của bêtông. Cốt 
liệu nặng hoặc cốt liệu thường 
gồm cát (cốt liệu nhỏ - fine 
nggregate) và sỏi, sỏi vỡ hoặc 
đá dăm (cốt liệu thô - coarse 
aggregate) 
Xem thêm 
aggregate 


light-weight 


CONCRETE BLOCK, BRICK. khối 
bêtông, gọch bêtông 

Một khối hoặc uiên gạch được 
đúc bằng cát và xi măng, thường 
có thêm bột màu 


CONCRETE JOIST  CONS- 
TRUCTION *#ết cấu đầm bêtông 


Cortcreie rixer 


Một kết cấu sàn gồm bản được 
tăng cường bởi các dầm (hoặc 
sườn) theo một hướng hoặc hai 
hướng vuông góc 


CONCRETE MIXER rmúy trộn 
bêtông. 
Máy trộn bêtông cớ loại máy trộn 
từng mẻ (batch mixer ) và loại 
máy trộn liên tục (continuous 
mixer) 


CONCRETE PILE cọc bé£ông 

Cột dài, mảnh bằng cốt thép hay 
bêtông cốt thép ứng lực trước 
được đặt trong móng. Nó có thể 
được đóng xuống hay đổ tại chỗ. 
Nó có thể đỡ móng như một cọc 
chống (bearing pile) hay cọc ma 
sát (friction piÌle) 


CONCREIE PUMP. 
bêtlông 

Máy bơm đẩy bêtông qua một 
ống dẫn. Nó có thể sử dụng cùng 
với súng phun bêtông (cement 
gun) và rất kinh tế để chuyên 
chở bêtông, đặc biệt qua vùng 
đất khó khăn. 


múóúy bơm 


CONCRETE QUALITY CONTROL. 
kiểm tra chất lượng bêtông 
Kiểm tra sức chịu nén của 
bêtông (compressive strength 
of concrete) theo số liệu thống 
kê. 


Condersation grove 


CONCRETE TERRAZZO bé‡ông 
cẩm thạch, granitô 

Bêtông làm bằng cốt liệu đá cẩm 
thạch và thường dùng xỉ-mäng 
trắng sau đó được mài nhẫn để 
trang trí sàn hay tường, nó có 
thể đúc sẵn hay đổ tại chỗ. 


CONCRETE VIBRATOR rnóớy rung 
đầm: bêtông 
Một thiết bị cơ khí truyền năng 


“lượng cho bêtông nhão nhằm 
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giúp cho việc đầm chặt bêtông. 


CONDENSATE nước ngưng tụ 
Chất lỏng do hơi nước ngưng tụ 


CONDENSATION sự ngưng hơi 
Sự hình thành nước trên bề mặt 
do nhiệt độ không khí giảm 
xuống đưới điểm sương (dew 
pơint). Lượng nước trong không 
khí bão hòa (saturated air) 
giảm cùng nhiệt độ, do đó có thể 
đạt tới điểm ngưng hơi cho dù 
độ ẩm vẫn không thay đổi. Sự 
ngưng hơi đặc biệt hay xảy ra 
trong mùa mát, khi nhiệt độ 
giảm xuống ban đêm, vì độ ẩm 
tương đối (relative humidity) 
thường cao, ngay trong khí hậu 
tương đối khô 


CONDENSATION GROVE đường 
Xoi ngưng nước 


Condenscr 


Một đường xoi để tập trung nước 
ngưng đọng bên trong cửa sổ, từ 
đó độ ẩm sẽ thoát ra ngoài nhờ 
lỗ đọng nước (weepholes) 


CONDENSER øj bộ phận làn: 
ngưng hơi, b) gương tụ quang; 
e) tụ diện. 

a) Một thiết bị để làm ngưng 
hơi nước như trong một máy hơi 
nước, hay máy làm lạnh của một 
tổ hợp điều hòa không khí. 

b) Một thấu kính dùng trong hệ 
thống quang học để tập trung 
ánh sáng và hướng nó vào thấu 
kính chiếu. 

e) Một điện dung trên một mạch 
điện 


CONDENSER MICROPHONE ống 
nói kiểu tụ diện, micrô tụ điện 
Một micrô gồm một lá kim loại 
rất mỏng được căng kín trên 
một khung. Áp lực âm thanh 
giao động gây chuyển vị của 
màng này, do đó làm thay đổi 
điện dung giữa các bản tụ 
điện. 


CONDOMINIUM căn hệ bán 
Thuật ngữ Mỹ chỉ một căn hộ 
được bán nhưng không cho thuê 


CONDUCTANCE, CONDUCTION. 
CONDUCTIVITY, THERMAL. 

Xem thermal conductance 
V.V., 


Conjiguration factor 


CONDUIT ống dẫn, ống dây diện 
a) Một ống hay kênh tự nhiên 
hoặc nhân tạo dùng để chuyển 
chất lỏng. 

b) Một ống thường bằng nhựa 
hay kim loại, bao bọc dây điện 
hay dây cáp. Ống này một phần 
để bảo vệ, một phần để cho dây 
cáp chui qua bêtông hay vật liệu 
xây dựng khác khí chúng đã ổn 
định vị trí. 


CONDUIT BOX hộp dân 
Hộp nối để cho dây ra hay từ 
đó dây được đưa vào các ống dẫn 


CONE hình nón, tế bào hình nón 
a) Hình có đáy tròn, mặt bên đi 
qua một điểm. Hình nón cụt 
(truncated cone) là hình nón 
bị cất trước khi mặt bên đến 
đỉnh. 

bè Một trong các tế bào của võng 
mạc ở mát, trong điều kiện có 
ánh sáng, có khả năng nhìn được 
màu. Xem thêm rod 


CONFIĐENCE LIMITS giới hạn độ 
tin cậy 

Giới hạn mà các mẫu ngẫu nhiên 
của đãy các số liệu nằm trong 
đó, với một độ tin cậy có giả 
định trước 


CONFIGURATION FACT0R thông 
số hình thể 


Số - 


Confiicd cOmjpr€šSÌ07 test 


Một thông số đặc trưng cho hình 
thể của vật cản bên ngoài đối 
với ánh sáng từ một cửa sổ, dùng 
để tính toán thông số ánh sáng 
tự nhiên (day Hght factor) 


CONFINEP COMPRESSION TEST 
như triaxial compression 
tes£ 


CONGLOMERATE đớ cuội kết 
Loại đá gồm những mẩu (thường 
là tròn) đá vốn rời nhau rồi được 
gấn chặt vào nhau. 


CONIC 
côni ch 
Vòng tròn, elíp, parabôi, 
hypecbôn có được do cắt một 
hình nớn (cone) đưới những góc 
khác nhau 


SECTIONS. ¿iế? diện 


CONIFER cây lá kữn 

Một loại cây thuộc nhóm thực 
vật hạt trần (gymnospermae) có 
dạng hỉnh nón. Nó bao gồm tất 
cà những gỗ mềm dùng trong 
xây dựng, đặc biệt là cây thông 
và linh sam 


CONNECTING ROD cần nối 

Cần nối quả pÍtông của một máy 
chạy bàng pitông 
(reciprocating engine) với 
bánh đà. Nó biến chuyển động 
qua lại thành chuyển động quay 


CONOID mớ3¿ cônôit 


CGrtSiStETCV 0ƒ COHCF€t€ 


Một loại mặt tịnh tiến (surface 
of translation) sinh ra bởi một 
đường thẳng chuyển động luôn 
dựa trên một đường thẳng và 
một đường cong hoặc dựa trên 
hai đường cong khác nhau nhưng 
cùng loại, 

Ví dụ mặt cônô¿ parabôlic được 
tạo nên bởi đường thẳng chuyển 
động một đầu dựa trên một 
parabôn thoải, một đầu dựa trên 
một parabôn cong hơn. Mặt 
cônôit là một mặt kẻ (ruled 
surface) và nd được dùng làm 
vỏ mông có cửa trời (northlight 
shell) 


CONSISTENCY INDEX chỶ số độ 
sệt 

Tỷ số dùng để so sánh độ cứng 
đất dính nó được xác định bàng 
(giới hạn nhão trừ hàm lượng 
nước của mẫu chia cho (giới hạn 
nhão trừ giới hạn dẻo). 


CONSISTENCY LIMITS cóc giới 
hạn độ sệt 

Các giới hạn về nhão và dẻo (the 
liquid and plastic limits) của 
đất dính (cohesive soils), nó 
thể hiện giới hạn về công năng 
của đất. Còn gọi là giói hạn 
Aiterberg (AIterberg limits ) 


CONSISTENCY OF CONCRETE độ 
sệt của bêtông 
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CoHsưic 


Khả năng của bêtông hoặc vữa 
mới trộn lấp kín, đầy hình khối, 
không để lỗ hổng. Còn gọi là 
tuorkability ((tỉnh dễ thi công). 
Nơ được xác định bởi (hí nghiệm 
độ sụt (slump test) 


CONSOLE bàn điều khiển 
Một đơn vị điều khiển bằng tay 
của máy tính, nó dùng để hiển 
thị thông tin và là khâu trung 
gian liên lạc với máy tính 


CONSOLIDATION sự cố kế? 

Sự lún từ từ của đất đính 
(cohesive soil) dưới trọng lượng 
của kết cấu mà nó mang. Đó là 
đo nước bị đẩy ra khỏi các lỗ 
rỗng của đất, và đó là vấn đề 
chỉ thấy ở đất sét hay các loại 
đất ít thấm nước 


CONSOLIDOMETER 
mneter 


Như oedo- 


CONSORTIUM côngxoócxiom 

Một nhóm các xÍ nghiệp cùng 
liên kết thực hiện dự án nhưng 
vẫn giữ tư cách pháp nhân riêng 


CONSTANTAN conxtantan, đồng 
cứng 

Hợp kim gồm 55 phần trăm đồng 
4ð phần trăm niken. Các mối 
nối giữa đồng và conxtantanđược 
dùng rộng rãi trong các nhiệt 
ngẫu (thermo-couples) để đo 
nhiệt độ. 


` Contituous beam ˆ 


CONSTITUTIONAL DIAGRAM Xem 
phase diagram 


CONSTRUCTION JOINT khe thị 
công 

Khe nối giữa bêtông đã đổ và 
bêtông mới đổ 


CONTINENTAL SEATING chỗ ngồi 
trong phòng thính giả. 

Chỗ ngồi trong phòng thính giả 
liền sát đến gian cách, không để 
lối đi ở giữa. Lối vào từ hàng 
ghế ở gian cánh. 


CONTINUITY tính liên tục 

Tính Hên tục bắt góc quay của 
mặt cát (slope) tại chỗ nối cứng 
hay tại gối tựa của một dầm liên 
tục bị biến đổi cùng một lượng 
như nhau tại mỗi phía của mối 
nối hay gối tựa do biến dạng đàn 
hồi. 

CONTINUOUS BEAM đầm liên tục 
Một dầm đi liên tục qua các gối 
tựa trung gian (hỉnh 26). Nó là 
siêu tính, ngược với dầm đơn 


Hìni: 26. a) Bốn đầm đơn có gối tựa 
b) Một đầm liên tục bốn nhịp 


COHHMOWS mixếr 


CONTINUOUS MIXER máy trộn 
liên tục 

Máy trộn bêtông liên tục, ngược 
với máy trộn từng mẻ. 


CONTRACTION JOINT khe co ngót 
Một khe cho phép bêtông hay 
tường gạch co ngót trong một 
"vùng nhất định, như vậy tránh 
được những vết nứt bất lợi ở chỗ 
khác. Xem thêm expansion 
joïnt : 


CONTRAFLEXURE sự uốn buồng 
Sự thay đổi chiều uốn của dầm 
(h.27). Góc quay có giá trị cực 
đại tại điểm đó, và hệ số vi phân 
của góc quay d6/dx = 0, Theo 
định luật Naviê và tính chất hình 
đồ M hì 
dx — ET ` 
momen uốn bằng không tại điểm 
uốn vồng này. 

Do vậy có thể đạt vào đây một 
"khớp" giả định và có thể triệt 
tiêu độ siêu tĩnh. Còn gọi là sự 
cong (inflection hay tnflexion) 


học của hình vẽ 


Hình 27. Uốn vồng 


CONTRAST sự (ương phản 
Trong kỹ thuật chiếu sáng : sự 
cảm nhận thấy mức khác biệt về 
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Convex 


ngoại hình của một trường thị 
giác nhìn cùng một lúc hay nhin 
Hên tiếp 

Đặc biệt, sự fương phản uề độ 
chói sáng là số đo sự khác nhau 
về chới sáng hay những tính chất 
về phản chiếu của các nguồn 
sáng hay các bề mặt. 


CONTRAST RENDITION FACTOR 
(CRF) hệ số tương phủn 

Số đo cường độ phát sáng của 
thiết bị chiếu sáng 


CONVECTION sự đốt lưu 

Sự truyền nhiệt bằng cách di 
chuyển tự nhiên hay cưỡng bức 
chất lỏng hay chất khí, có nghía 
là do chuyển động của các hạt, 
khác với đến nhiệt và bức xạ 
nhiệt (Chermal conduction và 
radiation). 


CONVERGENT SERIES chưỗi hội 
tụ 
Một chuỗi vô hạn mà tổng số là 


_ £ *+ 1 1 
hữu hạn ví dụ chuỗi l ts Tủ 
1 
+ eé có tổng là 2. Tổng của 


các thành phần của chuỗi không 
hội tụ là vô hạn 

CONVERSION OT TIMBER sự xẻ 
gỗ, chế biến gỗ 

Quá trình cưa một cây gỗ thành 
các tấm gỗ 


CONVEX !ồi, độ lồi 


Cooling tower 


Độ cong uốn ra phía ngoài, ngược 
với độ lõm (eoncdue} 

Độ cong của thấu kính trong 
kính lúp là lồi 


COOLING TOWER tháp làm lạnh 
Thiết bị làm nước lạnh đến gần 
nhiệt độ quả bàu ướt của không 
khí bên ngoài, để lấy nhiệt đi từ 
bỉnh ngưng của động cơ nhiệt 


COOL WHITE FLUORESCENT 
LAMP đèn huỳnh quang trủng 
lạnh 

Một đèn có nhiều ánh sáng nằm 
ở phần xanh nước biển và xanh 
lá cây của quang phổ hơn là một 
đèn trắng bình thường. 


COORDINATES /ođ độ 
Xem Cartesian coordinates và 
polar coordinates 


COPAL nhựa côpan 

Một loại nhựa cứng tự nhiên lấy 
được từ chất gôm của những cây 
nhiệt đới hoặc từ chất gôm mới 
bị chôn vùi. Nó được dùng để 
làm vecni và sơn. 


COPING mới tường, mũ tường 

Mái bằng đá, gạch, hoặc bằng 
bêtông đặt trên đỉnh tường. Nó 
thường nhô ra cả hai bên tường 
vừa để bảo vệ, vừa để trang trí. 


COPING SAW cưa (ay hình cung 
Một cưa hình cung có lưỡi hẹp 
dùng để cất gỗ theo các đường 
cong nhỏ. 


Corbel 
COPOLYMERISATION tổng hợp 
poliyme 
Quá trình polyme hóa 
(polymerisatrion) bao gồm 


nhiều loại mer 


COPPER đồng 

Một nguyên tố kim loại trong 
nhớm đầu tiên của hệ thống tuần 
hoàn. Ký hiệu hóa học là Cu, số 
nguyên tử là 29, hóa trị là 1 
hoặc 9, trọng lượng nguyên tử 
là 63,54 và trọng lượng riêng là 
8,9, nóng chảy ở 1083°C; Dòng 
được dùng trong nhiều hợp kim, 
đặc biệt là đồng thiếc, đồng thau, 
và đồng alumin. Vì có tính dẫn 
điện cao và tính chống ăn mòn 
tốt, nó được sử dụng chủ yếu để 
làm dây dẫn điện. 


CORBEL đềm chìa, gờ đỡ 

Chỗ nhô ra khỏi mặt tường bằng 
gạch, hay bằng bêtông dùng để 
đỡ một lanh tô, dầm, hay đàn 
(h.28). Trong thực tế nó là một 
công xôn ngắn. 


= 


Hình 28. Dầm chìa 
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Corbclled arch 


CORBELLED ARCH cuốn. gạch xây 
đua (ngang) 

Cuốn (arch) được tạo bởi những 
hàng gạch, hoặc khối xây, xây 
dần lên từ hai phía của lỗ cửa 
đến khi chúng gặp nhau ở chính 
giữa. Mạch xây của nó nằm 
ngang thay vì cho cách thông 
thường là vuông góc với đường 
chịu nén trong uòm thực (Œrue 
arch). Như vậy không có tác 
dụng của vòm 


CONSTITUTION DIAGRAM như 
phase diagram 


CORBELLING gờ đua 

Khối xây hoặc bộ phận xây bằng 
gạch gồm một dãy các dầm nhô 
(corbels), cái trên nhô ra nhiều 
hơn cái dưới. Nó dùng để đồ các 
cửa sổ ban công (oriel window) 
hay để làm lò sưởi. Có thời kỳ 
nó được dùng để làm cuốn gạch 
xây đua. 


CORD. mộ đơn uị cổ do gỗ, 
không dùng nữa. 
1 cord = 128ft) 
(4ft x 4ft x 8fU) 


CORE thường cùng nghĩa với 
Service core 


CORE SAMPLES Xem borehole 
samples 


CORK li-e, bần 


Corrugated sheet 


Vỏ của cây bàn. Nó được dùng 
để làm nút chai, làm vật liệu 
cách ly ở dạng hạt và dùng làm 
vật liệu lát sàn cớ tính cách nhiệt 
và cách âm tốt. 


CORK TILES (ốm lát bằng iie 
Tấm lát làm bằng lie ép. Chúng 
dùng để lát sàn có tính cách ly 
cao. 


CORK WOOD như balsa wood 


CORNICE a) gờ b) mái đua, mái 
hót, c) phào 
a) Trong kiến trúc cổ điển, gờ 


nhô ra ở đầu cột, đầu tường 
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bỳ Một gờ ở đỉnh phía ngoài 
tường dùng để hát nước ra ngoài 
c) Gờ ở trần nối với tường 


CORROSION sự ớn mòn 

Sự phá hủy vật liệu đặc biệt là 
kim loại bằng con đường hóa học. 
Xem thêm decay (a). 


CORRUGATED SHEET tếm lượn 
sóng, tôn múi 

Tấm lợp mái được uốn lượn sóng 
vừa để chịu uốn và vừa để làm 
rãnh thoát nước mưa. Loại phổ 
biến nhất là "tôn múi" nó thường 
là thép non mạ kẽm. Tấm lượn 
sóng còn được làm bằng nhôm, 
xỉ mảng amiáng, nhựa PVC, và 
nhựa đục mờ có cốt bằng sợi thủy 
tỉnh. 


Cor — ten steel 


COR - TEN STEEL ¿thép Cócten 

Thép hợp kim có độ bền cao 
không cần sơn phủ để bảo vệ, 
vì cũng giống như nhôm nó sinh 
ra một lớp vỏ oxít để bảo vệ 
chống được ảnh hưởng của mưa 
gió. Nó biến màu từ nâu nhạt 
(sau 1 tháng) sang nâu thẫm hay 
tím (sau 1 đến 2 năm). Tuy nhiên 
quá trình oxit hóa có thể tạo 
nên các vệt nâu nhạt trên bêtông 
bay các vật liệu khác ở bên dưới. 


CORUNDUM cörundum 

Oxít alumin (Al;O;) dùng làm 
bột mài không nên nhầm với 
carboyundum. Xem thêm 
emery. 


CoOS coös 
cosin của một góc 


COSEC cosec (cosecant) của một 
góc 

COSECANT cosec 

Hàm số lượng giác (circular 
function) của một góc, là tỷ số 
chiều dài giữa cạnh huyền một 
tam giác và cạnh đối diện với 
góc. Viết tắt là cosec. Cosec bằng 
nghịch đảo 
cosec8 = l/sin8 


của sin, 


COSH cosin hypecbôiic. Xem hàm 
số hypéchôlic. 
(hyperbolic functions } 


Cost ¬ pÌủš contract 


COSINE. cosir 

Một hàm số lượng giác (circular 
“Tunction) của một góc, là tỷ số 
giữa chiều dài cạnh kề với góc 
nhọn trong một tam giác vuông 
và chiều dài của cạnh huyền. 
Viết tất là coe 


COSINE LAW OF ILUUMINANCE 
định luật cosin Uuề chiếu sớng 
Định luật do J.H Lambert phát 
biểu vào thế kỷ 18, nới rằng, độ 
chiếu sáng trên mặt nghiêng một 
góc Ø bàng độ chiếu sáng trên 
một mặt vuông góc với nguồn 
sáng nhân với cosinó 


COSIN WAVE sóng cosin 

Cũng giống như sóng sỉn (Sỉn 
wave) nhưng dịch đi một phần 
tư bước sóng. 


COST ANALYSIS phân tích chỉ phí 
Kỹ thuật phân tích xác định chí 
phí và doanh thu nhằm định rõ 
và ước tính chỉ phí và lãi. 


COST PLANNING kế hoạch dự chỉ. 
Kỹ thuật khống chế chỉ phí của 
một dự án trong phạm vỉ ngân 
sách trong thời kỳ thiết kế căn 
cứ giá ban đầu của các thành 
phần. 


COST - PLUS CONTRACT hợp đồng 
uượt giá 


9i 


cot 


Chỉ phí ban đầu về lao động, 
máy móc, thiết bị và vật liệu 
được trả theo chi phí thực cho 
người thầu cộng thêm tiền thù 
lao tính theo phần trăm cuả giá 
này, hoặc một món tiền thù lao 
cố định, để bù cho tổng chỉ phí 
và lãi của người thầu. Loại hợp 
đồng này được dùng khi không 
có thời gian để thiết kế toàn bộ 
dự án và hoàn chỉnh các bản vẽ 
và các đặc trưng khác. Còn gọi 
là cost - reimbursement contract. 
Xem thêm fixed price, 


COT cöfang 
côtang (cotangent) của một góc. 


COTANGENT cỏ(ang 

Hàm số vòng của một góc, tỷ số 
giữa cạnh kề với góc (cạnh kia 
là đường huyền) của một tam 
giác vuông và cạnh đối của góc 
đớ. Viết tất là coý, Côtang là 
nghịch đảo của tang; 
cot0=1/tan9 , 


COULOMB (C) Culông 

Đơn vị của điện tích, mang tên 
nhà khoa học và kỹ sư quân sự 
Pháp ở thế kỷ XYIII. Dóơ là điện 
lượng chuyển qua bởi một ampe 
trong một giây. 


COULOMP'S EQUATION phương 
trình Culông 


Liên hệ giữa cường độ cất của 
đất dính v và áp lực pháp tuyến 
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Caunterƒfort 


f (của móng) do kỹ sư người 
Pháp đưa ra năm 1776 
v=c+tftg 
trong đó c là lực dính của đất, 
8 là góc của lực chống trượt. Dó 
là đường thẳng giới hạn nghiêng 
một góc 6 đối với vòng tròn Mohr 
(Mohr circles) 
Phương trình cũng được áp dụng 
cho sự phá hỏng do nén của 
bêtông, xem đó như là một tiêu 
chuẩn về phá hỏng; Lực dính 
phần lớn là do vữa xi măng chịu, 
còn lực chống trượt phần lớn do 
cốt liệu chịu. 


COUNTERCLOCKWISE 
chiều kứm đồng hồ 
Ngược với chiều kim đồng hồ 
(clockwise) 


ngược 


COUNTERFORT để tường chắn 

Một mảng tường vuông góc với 
tường chắn, về phía có vật liệu 
cần chắn, do đó nó không nhìn 
thấy. Nó chỉ dùng để tăng cường 
cho kết cấu chịu lực kéo như 


Hình 29. ĐẾ của tường chắn 


Cauntersink 


bẽtông cốt thép vì đất đẩy tường 
ra ngoài khỏi đế 

Tường chóng (buttress) cũng có 
thể dùng để làm cho vững kết 
cấu bêtông không cốt thép hoặc 
tường chắn bằng gạch xây (hỉnh 
29) 


COUNTERSINK khoét miệng loe 
Lâm một lỗ hõm vừa đúng cho 
đầu của vít hay đỉnh tán hay 
một bộ phận nào đớ mà thông 
thường vẫn nhô ra có thể khoét 
trên gỗ, kim loại hoặc vật liệu 
khác bàng mũi khoét hình nón 
((gọi là ð¿) 


COUPLE ngẫu lực 

Một cặn lực song song và bằng 
nhau, không cùng trên một 
đường thẳng và ngược chiều. 
Momen của một ngẫu lực bằng 
độ lớn của lực F nhân với khoảng 


£ˆ 
¬ 
#£ 


Hình 32 Ngẫu lực tạo nên bởi hai lực 
F và cánh tay đòn a. 


cách a vuông góc giữa chúng. 
(hÌình.30) 


COURSED ASHLAR đó hộc xếp 
thành lớp 

Đá hộc được đạt theo lớp nằm 
ngang đều đặn 
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Cowỷ 


COVE gờ lõm, rãnh 

Gờ tường lõm một phần tư, tức 
là như một gờ mái đua lõm 
(cornice) 


COVER /ớp che phủ 

Trong bêtông cốt thép, bề dày 
của bêtông phủ ra ngoài các 
thanh thép gần bề mặt nhất 
(hình 31). Cần thiết có một lớp 
phủ thích hợp để bảo vệ thép 
chống rỉ và chống cháy. 


/ h Tyng 


2⁄42 q u02 


Hình 3L Lớp che phủ 


COVER FILLET hay STRIP vớn 
phủ, nẹp gỗ ép 

Một nẹp dùng để che phủ một 
mối nối 


COVERING POWER khẻ nồng che 
phủ 

Năng lực phủ lấp của sơn 
(hiding power ) ứng với một 
tốc độ sơn cho trước. 


COWL cúi chụp ống khói, tấm 
hút gió 

Cái phủ bằng kim loại, thường 
có thể quay được, có lắp tấm 
chớp. Nó được gắn vào quạt trên 


CPM 


mái hay ống khói để đảm bảo 


thông gió tự nhiên hoặc hút gió 


CPM Critical path method, 
Phương pháp đường găng 


CPS Cycles per second số chu kỳ 
trong một giây 

Trong hệ đơn vị SI, nó có tên 
là heriz viết tất là Hz 


CPU viết tát của central 
processor unit. 

Bộ xử lý trung tâm (trong máy 
tính điện tử) 


Cr ký hiệu hóa học của crôm 


CRACK xem crazing, griffith 
crack và microcrack 


CRACKED SECTION ¿iết điện bị 
nút 

Trong thiết kế bêtông cốt thép, 
một tiết diện được tính toán với 
giả thiết là bêtông không có khả 
năng chịu kếo và lực kéo do cốt 
thép chịu. 


CRANE, BOX GIRDER cầu /rục 
dầm hộp 

Một cầu trục gồm một hoặc hai 
đầm hình hộp đỡ ở các bánh xe 
hai đầu, cho phép ròng rọc và 
dây cáp di chuyển dọc theo dầm 
hình hộp. 


CRANK ¿ay guay 

Một thanh có hai chỗ uốn vuông 
góc có tác dụng như đòn bẩy, ví 
dụ tay quay dùng để khởi động 
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Creep 


một động cơ đốt trong, hay trục 
khuỷu động cơ có pitông 
(reciprocating engine) 


CRASHED TIME (hời gian gấp rút 
Thời gian ngấn nhất trong đó 
một công việc trong công trình 
xây dựng có thể thực hiện nhờ 
dùng nhiều lao động hay vật tư 
hơn bình thường. Nếu công việc 
nằm trên đường găng (critical 
path) mà được thực hiện trong 
thời gian gấp rút hơn thì sẽ kinh 
tế hơn là trong thời gian bình 
thường. Dường găng sẽ phải tính 
toán lại nếu một quá trình nào 
đó được làm nhanh, ví dụ nó cớ, 
thể không còn nằm trong đó nữa. 
Tuy nhiên điều đó có nghỉa là 
sử dụng thời gian gấp rút thỉ 
không kinh tế. 


CRAZING rợn nút È( t 

Sự phát triển các vết nứt nhỏ 
do sự co rút bề mặt của thạch 
cao, vữa xi măng, vữa xây hoặc 
bêtông. Chúng đặc biệt dễ thấy 
nếu bề mặt được hoàn thiện bằng 
bay. Các vết nứt li tỉ sẩy ra trên 
bê tông nếu xi măng được miết 
bằng tay quá nhiều ở bề mặt. 


CREEP. sự ráo, từ biến 

Biến dạng theo thời gian do tải 
trọng. Nó có thể biểu diễn bởi 
mô hình lưu biến (cheologocal 
model) 


Crcep deflection 


a) Trong kết cấu kim loại, sự 
rão chỉ xẩy ra ở nhiệt độ cao 
(trên 300'°C đối với thép). 
Nguyên nhân của nó là sự di 
chuyển tăng lên của các hạt 
nguyên tử ở nhiệt độ cao. 

b) Trong bêtông, tải trọng kéo 
đài ép nước ra keo (gel) xi măng 
ở nhiệt độ bình thường. Biến 
đạng do rão, có thể bằng hai hoặc 
ba lần biến đang đàn hồi (elastic 
deformation) và nó gây nên sự 
phân bố lại ứng suất trên bề mặt 
và thường truyền tải trọng từ 
bêtông sang cốt thép. Do hiện 
tượng rão mà môdun đàn hồi 
hiệu dựng (effective modulus 
of elasticity) của bêtông bị 
giảm. Rão là nguyên nhân chủ 
yếu của sự mất dự ứng lực (loss 
of prestress ) trong cả bêtông 
căng sau (post-tensioned) và 
cảng trước (pretensioned 
concrete) 


CREEP DEFLECTEION sự 0õng đo 
rảo 

Sự võng của một dầm do rão 
(creep), võng đàn hồi xẩy ra tức 
thời, nhưng võng do rão đòi hỏi 
thời gian để phát triển, nó cớ 
thể là sau một vài tháng mới 
thấy xuất hiện, 


CREOSOTE OIL đầu crê-ö-zốt 
Một chất lỏng được cất từ than 
đá ở 240° đến 270°%C dùng để 
bảo quản gỗ. 
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Criical path method 


CRF Viết tắt của contrast 
rendition factor 


CLIPPLING LOAD OF AÁ COLUMN 
tải trọng gôy uốn đọc của cột 
Tải trọng làm một cột mảnh bị 
oần đi (buekle } 


CRITICAL ACTIVITY công việc 
găng 
Một công việc nằm trên đường 
găng 


CRITICAL PATH đường gững 
Con đường của sơ đồ mạng (net 
work ) đi từ điểm xuất phát 
đến điểm kết thúc, nó ở trạng 
thái găng trong đồ án. Đường 
gỡng thời gian là con đường dài 
nhất đi qua mạng lưới. Đường 
găng tài nguyên cũng có thể xác 
định nếu hoặc sức lao động, hoặc 
vật liệu bị hạn chế. 


CRITICAL PATH METHOD (CPM) 
phương phúp đường găng 

Một phương pháp lập tiến độ của 
hợp đồng xây dựng phức tạp để 
xác định các công việc găng mà, 
nếu không quan tâm, nó sẽ đẫn 
đến sự chậm trễ và để xác định 
chỉ phí khi hoàn tất công trỉnh 
một cách nhanh hơn và để giảm 
chỉ phí nếu công trình hoàn tất 
chậm hơn. Cũng như trên biểu 
đồ tiến trình thi công, thời gian 
bình thường yêu cầu cho các quá 


CrÍtiCdÏ te:HpPerdture 


trình được vạch ra, và các quan 
hệ giữa các quá trình được trinh 
bày trên sơ đồ mạng. Dường găng 
(critical path) đi qua sơ đồ 
mạng sau đó được xác định; nó 
chỉ rõ thời gian hoàn thành nếu 
mọi quá trình được thực hiện 
đúng thời gian. Các quá trình nào 
nằm trên đường đều là gáng và 
đáng để tiến hành gấp rút 
(crashed time) bằng cách đưa 
thêm vật liệu và nhân lực. Điều 
này có thể làm thay đổi đường 
găng. Đối với một hợp đồng lớn, 
phương pháp cần sử dụng một 
máy tỉnh số (digital computer'). 
Xem thêm Pert 

CRITICAL TEMPERATURE nhiệt 
độ tới hạn 

Trong luyện kim, nhiệt độ mà tại 
đó điểm tới hạn xảy ra trong 
khoảng đường cong nơng và lạnh 
của biểu đồ pha (phase 
diagram) 

CRITICAL VELOCITY ¿ốc độ tới 
hạn 

Tốc độ khi dòng chất lỏng chuyển 
từ chảy tầng sang chảy rối. 

CRO viết tắt của Cathode - Ray 
Oscilloscope. 

(Dao đông kế tỉa âm cực) 


CROSS - CỨT SAW cưa cát 
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€CTrofch w®oodt 


Cái cưa mà ráng được bố trí và 
mài nhọn sao cho nó cắt ngang 
các thớ gỗ. 


CROSS HAIR lưới chữ thập, đếu 
chữ tháp. 


Đường chỉ vạch qua màng chắn 
của ống thủy bình hay máy kính 
uí Các dụng cụ hiện đại dùng 
màng dấu chữ thập (graticule), 
đó là một bản kính có khác các 
đường chỉ. 

CROSS - LINRKING OF POLYMERS 
tiên, kế! ngang của polyme 

Sự liên kết các chuỗi poÌyme kề 
nhau. 


CROSS - SECTIONAL AXREA diện 
tích mặt cắt ngang. 

Diện tích của một mặt cắt ngang 
có nghĩa là của một mặt cắt 
ngang với trục dọc của một cấu 
kiện 

CROSS VAULT hay GROIN VAULT 
Uòm: chữ thận 

Vòm tạo từ sự giao nhau của hai 
vòm bán trụ (barrel vault) 
vuông góc với nhau và có hÌnh 
đạng như nhau (hỉnh 32) 


CROECH WOOP mát gỗ 

Phần của cây có cảnh đi từ thân 
ra. Những thớ ở chỗ phân nhánh 
tạo ra vân xoán và một mật cất 
lớp gỗ ở chỗ chạc cho nhiều vân 
đẹp (figured) xem thêm bur] 


Craown 


CROWN. đỉnh uồm. 

Điểm cao nhất, hoặc dinh của 
một vòm hay cuốn. Viên đá đặt 
tại đỉnh vòm xây gọi là đá khóa 
vòm (beystone} 


Hình 32. Vòm chữ thập 


CROWN GLASS kính dúc, kính 
đổ khuôn. 

a) Kính được làm bằng cách thổi 
nguyên liệu nóng chảy, dàn cho 
phẳng thành một đĩa rồi cho 
quay tròn thành một tấm tròn. 
Nó có kích thước giới hạn khoảng 
1,4 m (4 ft 6 in) đường kính. Vì 
thủy tỉnh không tiếp xúc với các 
nguyên liệu khác trong quá trình 
sản xuất, nên kính không có 
những khuyết tật như ở kính 
hình trụ (eylinder glass). Cách 
sân xuất này được đưa vào Ảnh 
ở thế kỷ XVII và các cửa sổ trượt 
với tấm kính đúc sáng bóng hơi 
uốn cong đã trở thành đặc trưng 
của kiến trúc George. Tâm của 
đĩa thủy tính (bus eye) lúc đầu 
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Crushing sưength oƑ CO/tCrcic 


được dùng cho các công trỉnh 
kém quan trọng hơn. Sau này 
nó được sử dụng rộng rãi theo 
cách đúc tương tự, và dùng cho 
các cửa sổ ở các nhà "nông thôn". 
Quá trình làm kính đúc đã trở 
thành cổ ở thế kỷ mười chín. 
b) kính (glass ) loại silic - vôi - 
kiềm, khác với kính silic (flint 
glass ) 


CRT viết tắt của Cathode - Ray 
Tuhe 


CRUCKS khung gỗ 

Cạp thanh gỗ rộng bản và cong 
dùng làm khung có các nhà kho 
bay nhà cổ. Chúng làm thành 
các vòm có đầu nhọn, giữ vai 
trò của cột lẫn thanh kèo. 


CRUSHING FAILURE sự phó hủy 
đo nén Uuụn 

Sự phá hủy do nén (trượt theo 
đường chéo) của nhiều vật liệu 
đòn, dẫn đến sinh ra các vật liệu 
bị nghiền nát. VÌ điều này đòi 
hỏi thời gian, nó chậm hơn là 
do phá hủy do tách (cleavage 
fracture). Phá hủy do nén của 
bêtông là ví dụ điển hình của sự 
phá hủy này. 

CRUSHING STRENGTH OF 


CONCRETE độ bền nén uụn của 
bê tông. 


Cn'ogenicr 


Nó được đo bằng độ bền mẫu 
hình lập phương hay mẫu hình 
trụ (cube strength hay 
cylinder strength) 


CRYOGENICS khÿ (huột lạnh 

Sự nghiên cứu nhiệt độ gần 
nhiệt độ tuyệt đối (absolute 
zero) 


CRYSTAL finh thể 

Một vật thể mà các nguyên tử 
được sắp xếp theo một mô hình 
xác định, Sự sắp xếp đều đặn 
này cho ta các bề mặt rất đặc 
trưng của tỉnh thể. 


CRYSTALLINE FRACTURE Uết mứt 
tỉnh thể 

Vết nứt giữa các tỉnh thể lộ rõ 
các mặt tỉnh thể. 

Trong thí nghiệm về kéo, nó 
chứng tỏ /nh giòn của vật liệu 


CRYSTAL MICROPHONE ?micrô 
tỉnh thế 

Một micrô có chứa một tỉnh thể 
áp điện (piezoelectric) như 
muối Rochelle boặc titanie bari. 
Một màng ngăn nhận áp lực âm 
thanh được nối với tỉnh thể; nó 
bị biến dạng và sinh ra một điện 
thế áp điện 


CRYSTAL STRUCTURE cốu trúc 
tỉnh thể 

xem body - centred cubic 
lattice, close packed 
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Cubc 


hexagonal lattice và face - 
centred cubic lattice 


c/s số chu kỳ trong một giây, 
Trong hệ đơn vị 51, nó được gọi 
là ber/z, viết tất là Hz 


CSA Canadian 
Association, Ottawa 
Hội tiêu chuẩn Canada, Ottawa 


Standards 


CSIR Council for Scientific and 
Industrial Research. 

Hội đồng nghiên cứu về khoa học 
và công nghiệp. Thuật ngữ được 
dùng ở Ấn Độ, Pakistang, Nam 
Châu Phi, và trước đây ở 
Australia. 


CSIRO Comrmonwealth Scientific 
and Industrial Research 
Organisation - Australia. 

Tổ chức nghiên cứu uà kỹ thuột 
công nghiệp Liên bang Úc. 
Australia. 


CSTB. Cẹntre Scientifique et 
technique du Bảtiment - Paris. 
Trung tâm khoa học uờ kỹ thuật 
xây dựng - Part. 


CTG côfang 
viết tắt của cotangent (cot) 


Cu ký hiệu hớa học của đồng 


CUBE khối lập phương 
Một trong năm khối đa diện. Nó 
được giới hạn bởi sáu hình vuông, 


Cubc stength (oƒƑ conccreic) 


và vì thế còn gọi là khối sáu mặt 
(hexahedron) 


CUBE STRENGTH 
CONCRETE) 
(của bêtông) 


(OF 
độ bền lập phương 


Trong đa số các nước châu Âu, 
độ bền chịu nén của bêtông được 
xác định bằng cách nén một khối 
lập phương. Nó biểu điễn tải 
trọng cực hạn trên một đơn vị 
tiết diện ngang. Kích thước của 
khối lập phương thay đổi từ 100 
mm (4 in) đến 20 mm (8 ín). Vì 
xác suất có các khuyết tật (xem 
griffith crack) trong cấu kiện 
lớn làm bằng vật liệu giòn là 
lớn, nên độ bền lập phương giảm 
khi kích thước của khối lập 
phương tăng. 

Xem thêm cylinder strength 


CUBIC LAYTICE xem body - 
centred cubic lattice và face 
- centred cubic lattice 


CUBIT cbií - 
Đơn vị chính để đo chiều dài 
dùng ở Cổ Ai cập, Babilon, Ïsrael 
và Hy Lạp. Nó dựa trên chiều 
dài của cánh tay và thay đổi từ 
525 đến 445 mm. 


CULLS gỗ (hải, phế liệu. 
Trong lâm nghiệp, cây được đánh 
riêng ra vì chúng bị thoái hóa, 
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Cup-and-cone fracture 


hay trồng quá sít v.v... Chúng 
cung cấp nguồn nguyên liệu để 
làm ¿ấm sợi ép (fibre board). 
Còn chỉ những sản phẩm (như 
gạch) bị loại vì chất lượng kém. 


CUMEC. số mét bhối trong một 
giây : 
CUMULATIVE ERROR sơi số tích 
ku$ 

Sai số do nguyên nhân hệ thống, 
luôn luôn theo một kiểu, ngược 
với sai số bù chỉnh. 


CUP-AND-CONE FRACTURE s đứt 
gãy hình chén uà hình nón. 
Sự đứt gãy đặc trưng của vật 
liệu dẻo bị kếo như thép xây 
dựng (hình 33) Dầu tiên thanh 
thép dài ra một cách dẻo, sau 
đó thắt lại theo tiết điện ngang 
đến khi đạt đến ứng suất kéo 
cực hạn thì thanh bị đứt giòn. 
Ả : 


Y 
Hình 33. Sự đứt gãy hình chén và 
hình nón. 


Cupola 


Sau khi đứt, một đầu của thanh 
cơ dạng hình cái chén, một đầu 
có dạng hình nón 


CUPOLA như dome 


CURING sự bảo dưỡng 

a) Quá trình giữ độ ẩm và nhiệt 
độ thích hợp cho bêtông vừa mới 
đổ để đảm bảo cho xỉ măng 
hydrat hóa và bêtông rấn chắc. 
Có khi cần phải cung cấp nhiệt 
nếu trời rất lạnh hoặc cần phải 
làm mát nếu quá nóng. Sự bốc 
hơi của nước sẽ giảm nếu phủ 
lên bêtông một màng bảo dưỡng 
(một hợp chất lỏng cách nước) 
trên các bề mặt bêtông lộ ra 
ngoài, hoặc bằng cách định kỳ 
tưới nước. 

b) Quá trình biến đổi hớa học 
gây ra liên kết phụ giữa các phân 
tử, xẩy ra khi cho chất thúc 
(accelerator) vào nhựa đông 
cứng lạnh hay khi chất dẻo đông 
cứng nóng được đốt nóng quá 
nhiệt độ tới hạn. Vật liệu có được 
độ bền và độ cứng theo yêu cầu 
nhờ có bảo dưỡng, 


CURL fhớ xoớn 
Hình của thớ gỗ nhỏ uốn cong 
thường thấy khi xẻ chạc cây. 


CURTAIN WALL tường bao che 
Tường mỏng được đỡ bởi khung 
kết cấu của công trình, ngược 


€yclaid 


với tường chịu lực (bearing 
wall ) 


CURVATURE, RADIUS OF bán 
hính cong 
Số nghịch đảo của góc cong hoặc 


độ nghiêng trên đơn vị dài 


CURVHL.INEAR 
cong 

Gốm hoặc giới hạn bởi các đường 
cong. 


cong, có dạng 


CUSEC ƒfut khối trong một giây 


CUSP a) điểm lùi, bì hoa ăn 
trang trí 

a) Diểm tại đó hai nhánh của 
đường cong gặp nhau có chung 
tiếp tuyến và kết thúc 

b) Trang trí phù điêu có hình 
giống như điểm lùi trong hoa văn 
Gô-tích. 


CV hệ số biến động 


CYANIDE HARDENING (ôi bằng 
xyanua 

Quá trỉnh tôi thép bằng cách 
nhúng vào trong bể xyanua natri 
lỏng (NaCN), 


CYBERNETICS 
khiển học 
Khoa học về điều khiển tự động 


xyÐecnetic, điều 


CYCLOID đường xyciôif 
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€ycione 


Dường cong được tạo ra bởi một 
điểm thuộc một vòng tròn làm 
trên một đường tháng. Nó có thể 
quay tròn để tạo thành một 
cupôn giống như cupõn nửa elÍp, 
có chân thẳng đứng. Xem thêm 
epicycloid. 


CYCLONE cơn lốc, bảo 
Thường đồng nghĩa 
hurricane (bão) 


với 


CYCLOPEAN CONCRETE bê tông 
đá tảng 

Khối bê tông chứa số lượng lớn 
đá tảng, đá hộc 


CYCLUOPEAN MASONRY khối xây 
đá hộc, khối xây thô. 

a) Khối xây gồm những tảng lớn 
không đều nhau, đặc biệt trong 
kiến trúc thời tiền sử. 

a) Khối xây thô gồm những tảng 
mỏng, phổ biến được dùng vào 
thời kỳ phục hưng ở thế kỷ thứ 
mưới lăm, Nó có mặt thô do khai 
thác hoặc do khéo bắt chước. 


CYLINDER khối trụ 

Một khối giới hạn bởi một mặt 
cong, và ở hai đầu có hai hình 
phẳng song song tò bằng nhau 
(thường là các hỉnh tròn, nhưng 
không nhất thiết) 


CYLINDER GLASS kính đúc 


Kính được chế tạo bằng cách thổi 


khối nguyên liệu nấu chảy trong 


Cylindrical shelt 


một hình trụ rỗng sau được cắt 
dọc khi còn mềm và được trải 
ra trên một bàn bằng sắt đã 
nung nóng, rồi đặt vào trong lò 
để dát mỏng. Qui trình này trở 
thành lỗi thời kể từ năm 1930. 
CYLINDER 
CONCREFTE) 
Cường độ hình trụ (của bêtông) 
Ỏ hầu hết các vùng của Mỹ và 


STRENGTH (OF 


Ủec, cường độ về nén của bêtông 
được xác định bằng cách ép nát 
một hình trụ đường kính 150 
mam (6 in) dài 30 ram (12 in) và 
biểu thị bàng tải trọng tới hạn 
trên một đơn vị điện tích tiết 
điện ngang. Sức bền hình trụ của 
bê tông bàng khoảng 84 phần 
trăm của cường độ lập phương 
cạnh đài 150 mm. 


CYLINDRICAL SHELL bỏ mỏng 
hình trụ 

Kết cấu mái thường bằng bêtông 
cốt thép có dạng một phần hình 
trụ. Thiết diện ngang thường là 
cung tròn nhưng cũng có thể là 
ellip hay hình dây xích. Vỏ mồng 
hình trụ là mật khai triển mặt 
kẻ và mật tịnh tiến. Xem thêm 
barred vault và north - light 
shell. 
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D 


D chữ viết tắt của đec¡. Một phần 
mười 


DIS gỗ bào một mặt 
DA viết tắt của dekø, mười lần 


DADO ð¿ tường, tấm lát chân 
tường 

Trong kiến trúc cổ điển phần 
chân tường hoặc cột gồm giữa 
đế và gờ, Trong kiến trúc hiện 
đại các tấm ốp, viền trên phần 
thấp của tường trong phòng ở 
trên gờ chân tường 


DAIS Đệ, đời 
Bệ xây cao ở rmnột đầu căn phòng 
rộng. 


DAISY WHEEL 
xe có chữ. 

Bộ phận của máy chữ hay của 
máy in máy tính gồm các chữ ở 
đầu các nan hoa của một bánh 
xe, trông gần giống như một 
vòng hoa. 


Uòng chữ, bánh 


ĐAMAGE RISK CRITERION (DRC) 
giới hạn nguy hiểm của âm 
thanh Một đường cong thực 
nghiệm cho biết quan hệ của tần 
số với giới hạn trên của áp lực 


Damping öƒ strwctural vibration 


âm thanh, nếu vượt quá mức đó 
thì không nghe thấy hoặc gây ra 
điếc. 


DAMP COURSE xem damp - 
proof courte. 


DAMPED OSCILLATION g:ưo động 
tắt dần. 

Giao động cơ (ví dụ âm thanh) 
hay điện, trong đó có sự giảm 
đáng kể của biên độ trong các 
chu trình liên tiếp. Làm giảm sự 
rung bàng cách hãm đần cũng 
như hạn chế chuyển động bằng 
ma sát. Sự tất đần được đo bằng 
decay factor (thông số suy 
giảm) 

DAMPER 6ô phận: [gidm tốc, điều 
tiết 

Một tấm kim loại lấp trong 
một ống dẫn dùng để hạn chế 
dòng chảy. Cũng chỉ tấm chắn 
trong ống, tự động đóng kín ống 
trong trường hợp có cháy. 


DAMPING OF STRUCTURAL 
VIBRATION sự giảm chấn động 
hết cấu l 

Gió và tải trọng do động đất có 
thể gây ra những chấn động 
mạnh, đặc biệt trong công trình 
cao có kết cấu không cứng, Các 
chấn động này có thể giảm đi 
nhờ dùng các thiết bị đàn nhớt 
(Uisco - elqstic) 
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Damp - prooƒ coutrse (DPC) 


DAMP - PROOF COURSE (DPC) iớp 
chống ấm 

Một lớp không thấm nước đặt 
xen vào trong tường thấm nước 
(như tường gạch) để ngăn nước. 
Lớp ĐPC (chống ẩm) yêu cầu đặt 
ở mức cao trên mặt đất (bên dưới 
độ cao của đầm sàn) và ở dưới 
tường vượt mái (bên trên độ cao 
mái). Vật liệu cổ truyền cho lớp 
DCP là đá phiến, gạch thủy tỉnh, 
chỉ. Hiện nay dùng phổ biến 
bitum (bitumen) có lõi chì, 
đồng, thiếc, nhôm, hay chất dẻo. 
DPC đôi khi được gọi nhầm là 
damp course (lớp ẩm). Xem 
thêm flashing 


DAR - viết tất của Dressed all 
round (cẻ bốn mặt của thanh gỗ 
đều được bào) 


ĐARCYS LAW định luật Darcy 
Tốc độ thấm của nước trong đất 
bão hòa = gradien thủy lực 
(hydraulic gradient) x hệ số 
thấm (permeability) 


DATA BASE cơ sở đữ liệu 

Tập hợp cao dử liệu có liên quan 
với nhau lưu trữ lại để dễ dàng 
cho việc cộng, thay đổi hay di 
chuyển các dữ liệu mà các ứng 
dụng đòi hỏi. 


DATA BASE MANAGEMENT 
SYSTEM (DBMS) hệ (hống điều 


Daylight protractor 


khiển cơ sở dữ liệu 

Một chương trình hoặc một hệ 
chương trình máy tính nhằm tổ 
chức và truy nhập vào một cơ 
sở dữ liệu. 

DATUM LINE 0OR LEVEL đường 
chuẩn hay độ cao chuẩn 


' Một đường hay độ cao dùng để 


xác định vị trí các đường hay độ 
cao khác khi trắc đạc 


DAYLIGHT. chiếu sớng ban ngày, 
chiếu sóng tự nhiên 

Chiếu sáng trực tiếp, khuếch tán 
hay phản chiếu do ánh sáng mặt 
trời hay bầu trời. Đôi khi thuật 
ngữ chỉ dùng cho ánh sáng bầu 
trời Còn gọi là chiếu sáng tự 
nhiên (Natural lghÓ 


DAYLIGHT FACTOR hệ số chiếu 
súng tự nhiên 

Hệ số diễn tả tính hiệu dụng của 
một cửa sổ trong phòng dùng để 
thiết kế các phòng được chiếu 
sáng tự nhiên. Nơ được xác định 
bằng tỈ số giữa độ chiếu sáng ở 
một điểm trong phòng và độ 
chiếu sáng cũng tại thời điểm ấy 
trên một mật phẳng nằm ngang 
dưới bầu trời quang mây. 


DAYLIGHT PROTRACTOR 
đo únh sáng tụ nhiên 

Một tấm trong suốt dùng để xác 
định hệ số chiếu sáng tự nhiên. 


thước 
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DB 


Dữ viết tắt của : a) dry bulb (bình 
khô) 
b) đecibel 


DBA decibel trên (hạng da. 
xem Á seale on a sound lelvel 
meter 


DBMS viết tắt của data base 
management system 


DBR Cơ quan nghiên cứu Uuề xây 
dụng. Melbourne hay Ottawa 
(Division of Building Research). 


ĐBT Dry-bull Temperature (nhiệt 
độ trong bàu khô} 


ĐC Direct Current (dòng một 
chiều) 


ĐEAD - END ANCHORAGE đầu neo 
cố dịnh 

Đầu neo, đối diện với đầu mắc 
vào kích của thanh cốt thép khi 
thực hiện căng sau (post - 
tensioning) một đầu 


DEAD LIGHT cửa số hõm 
Cửa sổ không mở ngược với cửa 
số mở (open ligh0) 


DEAD LOAD (đi trọng không đổi 
tỉnh tải 

Tải trọng tác dụng thường xuyên 
lên kết cấu và ở mọi lúc, ngược 
với hoạt tải (live load) 


DEAD MAN rự neo, rùa 


Đccay factor 


Một trọng lượng nặng dùng để 
neo 


DEAD SHORE. frự fạm 
Một trụ chống tạm thời 


DEBUGGING s gỡ rối 

Quá trình loại trừ các sai lầm 
trong chương trỉnh máy tính 
điện tử số. 


DECAÁ xem deka 


DECAGON hình mười cạnh 
Một hình đa giác mười cạnh đều, 
góc giữa các cạnh bảng nhau là 
114° 


DECARBURISATION 
tách cacbon 

Tách các bon ra khỏi bề mặt của 
thép 


Quá trình 


DECAY ø) Sự phó hủy, phôn rã 
b) Sự suy giảm 

a) Sự phá hủy gỗ, đặc biệt do 
nấm 

b) Sự giảm giao động, đặc biệt 
là sóng âm 


DECAY FACTOR yếu tố suy giảm 
Yếu tố biểu thị tốc độ giảm dao 
động, nó được xác định bởi loga 
tự nhiên của tỷ số hai biên độ 
cực đại kế tiếp chia cho thời gian 
giữa chúng. Nó là đơn vị đo của 
sự giảm giao động, ví dụ của 
cộng hưởng (resonance) âm. 


104 


Đcci 


DECIL đêx¿ 
Tiếp đầu ngữ la tỉnh chỉ 1/10, 
ví dụ l đêximet = 0,1 m. 


DECIBEL đêxiben. 

Đơn vị thực hành, dùg trong việc 
đo mức âm bằng 0,1 bel. 

Nơ có một thang loga (thập 
phân) nghĩa là nếu mức âm tăng 
từ X đến Y, thi độ tăng âm là 
10 log¡a Y/X dêxiben. Như vậy 
đêxiben không phải là đơn vị đo 
tuyệt đối của âm, mà nó thường 
dựa vào ngưỡng của sự nghe thấy 
được chỉ ra bằng 0dB. Máy đo 
mức âm được hiệu chỉnh theo 
một trong ba mạng. Mạng A 
(thang dBA) ban đầu dùng cho 
áp lực âm dưới 55 đB, thang này 
chỉ rõ mối liên quan giữa âm 
thuần và các giải tiếng ồn, Mạng 
B và C (thang dBB và dBC) hiện 
nay Ít dùng, trước đây được sử 
dụng cho mức áp lực âm cao hơn. 


DECIDUOUS TREE 
theo mùa 


cây rụng lá 


Loại cây rụng lá vào mùa đông. 
Ở bác Âu, từ này thường đồng 
nghĩa với cây gỗ rấn, vỉ tất cả 
các cây gỗ rắn đều rụng lá, và 
không có cây gỗ mềm thương 
mại nào lại rụng lá vào mùa 
đông. Tuy nhiên đa số các cây 
gỗ rắn có nguồn gốc ở vùng nhiệt 


Dcclination 


đới và cận - nhiệt đới thường 
luôn luôn xanh 
DECIMAL ARITHMETIC 
thập phân. 

8ố học dựa trên mười chữ số 
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Căn nguyên là 
do đếm trên mười ngón tay. VÌ 
10 = 2 x 5 đó không phải là hệ 
số thông số học tự nhiên nhất 
uà số học thập nhị phân 
duodecimal arithmetic có 
những tu diểm rõ rệt. Máy tính 
điện sở dùng số học nhị phân 
(binary arithmetic) 


số học 


DECIMAL LOGARITHM logø thộp 
phô: 

Loga cơ số 10. Đớ là loga thường 
dùng nhất nó được ký hiệu bởi 
tog. Loại loga cũng hay dùng là 
natural logarithm (loga tự 
nhiên) hay loga cơ số e 


DECIMAL SYSTEM hệ thộp phân 
Khởi đầu hệ đơn vị này được 
chính phủ cộng hòa Pháp đưa 
vào năm 1793, dựa trên số học 
thập phân (decimal 
arithmetic) các đơn vị CG§ 
trước đây nay được thay thế bởi 
các đơn vị SI (SĨ ŨNITS) khác 
chút ít. 


ĐECLINATION độ (hiên sai, góc tù. 
Tọa độ theo chiều thẳng đứng 
của mặt trời, mặt trăng hay của 
một ngôi sao ở một thời điểm 
nào đớ, được tỉnh từ mặt phẳng 
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Defibrator 


xích đạo của trái đất. Nó được 
ghỉ trong nautical almanac 
(lịch đường biển) 


DEFIBRATOR rmuúy tách thớ gỗ 
Máy dùng để biến gỗ thành các 
sợi. 


DEFINITION độ rõ, độ nét 
Trong âm học, mức độ mà các 
âm riêng rẽ được phân biệt trong 
khi trinh diễn âm nhạc, Còn gọi 
à cáari£y. 


ĐEFLECTED TENDON cốt thép 
căng dạt cong 

Cốt thép căng mà độ lệch tâm 
của nó so với trọng tâm của tiết 
diện thay đổi dọc theo chiều đài 
của dầm. Mục đích của việc tạo 
độ lệch của cốt thép là nhằm tạo 
ra mômen chống lại mômen do 
tải trọng gây ra, và như vậy nð 
giảm ứng suất trong bêtông dự 
ứng lực dưới tác dụng tải trọng 
theo phương pháp cân bằng tải 
trọng (load balancing) 


ĐEFLECTION sự uõng 

Biến dạng uốn của một cấu kiện, 
Dù rằng biến dạng đàn hồi 
(elastic đeformation) là có thể 
phục hồi lại được, nhưng nếu nó 
lớn, nó có thể làm hỏng các vật 
liệu hoàn thiện giòn như thạch 
cao. Biến dạng võng của bêtông 
và của gỗ tiếp tục tăng trong 


Đefomed bar 


một khoảng thời gian, do sự rão 
(creep) 


DEFLECTOMETER ;#ji.c/ đo để 
Uõng, Uuõðng kế 

Một dụng cụ để đo độ võng. Phổ 
biến nhất là đial gauge 


ĐEFORMATION sự biến dạng 

Sự thay đổi hình dạng, nó cé thể 
đàn hồi (clastic} (có thể phục 
hồi ngay lập tức), dẻo (plastic) 


Hình 34. Thanh thép có gờ 


vinh cửu hoặc nhớt (viscous ) 
(phục hồi được sau một thời 
gian) 


DEFORMED BAR 
gờ 

Thanh cốt thép có bề mặt lồi 
lôm làm cho bêtông xung quanh 
có thể bám chặt và tăng sự liên 
kết với bêtông (hỉnh 34). Bề mặt 
lồi lõm được tạo ra khi cán náng 
thép nhờ các gờ ở trên trục của 
máy cán thép. Các gờ này phải 
tạo ra sự neo chắc mà không 
gây ra sự tập trung ứng suất 
trong bêtông. 


thanh thép có 
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DEFORMETER 
deformeter 


Xem Beggs' 


DEG viết tất của chữ Degree (độ). 


DEGRADATION sự khứ polyme 
hóa, khử trùng hợp, sự phú hủy 
Sự giảm các polime thành các 
phân tử nhỏ hơn. 


DEGREE-DAY độ-ngày 

Một đơn vị dùng để tính nhiên 
liệu tiêu hao và lượng nhiệt dùng 
cho công trình trong mùa đông. 
Ví dụ cho một ngày nào đó khi 
nhiệt độ thấp hơn một giá trị 
chuẩn (thường là 15C (ð9°F) ở 
Châu Âu, và 182C (65°F) ở Mỹ) 
số độ - ngày bằng độ chênh nhiệt 
độ trung bỉnh trong ngày so với 
giá trị chuẩn. Tổng số độ - ngày 
trong mùa đông bằng tổng các 
độ ngày. 


DEGREE HOUR độ - giờ 

Đơn vị giống như độ ngày được 
tính trong thời gian giờ. Nó 
được dùng chủ yếu để xác định 
độ làm lạnh cho việc điều hòa 
không khí. 


ĐEGREE OF COMPACTION độ 
chặt l 

Mật độ một mẫu đất được cho 
bởi tỷ số (V/ - Vs)/(VI - Vd); trong 
đó Vs = tỷ số độ rỗng của mẫu; 
V/ = tỷ số độ rỗng của đất ở 


[)chumJfcafiof 0ƒ di 


dạng xốp. Vư = tỷ số độ rỗng 
của đất ở dạng đầm chật. 


DEGREE OF POLYMERISATLON độ 
polyme hóa 

Được đo bằng mer cho mỗi trọng 
lượng phân tử trung bình 
DEGREE OE SATURATION độ bảo 
hóa 

Sế đo các khoảng rễng trong đất 
có đầy nước (chỗ còn lại thì đây 
không khí) Đó là tỷ số của thể 
tích của lỗ rống có chứa nước 
trên tổng số các lỗ rỗng. 


DEGREE OF FREEDOM bậc f đo 
Số các biến số xác định trạng 
thái của một hệ, có thể được cổ 
định theo ý muốn. 


DEHUMIFICATION ĐF ALIR làm 
khô không khí, khử độ ẩm của 
không khú 

Khử độ ẩm của không khí. Trong 
các thiết bị điều hòa không khí, 
nó được thực hiện bằng cách làm 
lạnh không khí dưới dew point 
(điểm sương) bằng một luồng 
nước lạnh và cho thoát nước 
ngưng tụ. Dể giảm độ ẩm đến 
độ cần thiết, thường phải làm 
lạnh không khí đến dưới nhiệt 
độ cực hạn cần thiết rồi làm 
nóng nó lại. Đó là lý do khiến 
cho việc điều hòa không khí 
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thường đất hơn là sưởi. Đối với 
lượng không khí không lớn lắm, 
ví dụ trong các dụng cụ dễ bị 
ảnh hưởng bởi ẩm, có thể khử 
hơi nước chất hút ẩm như silica 
gel. 

Xem thêm absorption cycle và 
Compression cycÌe 


ĐEHUMIDIFIER máy hút ẩm 
Bộ phận của thiết bị điều hòa 
không khí, nơ làm giảm độ ẩm 
chứa trong không khí bằng cách 
làm lạnh. 


DEKA (da) đéca 

Tiếng Hy lạp chỉ mười. Tiếp đầu 
ngữ chỉ mười lần 

Ví dự 1 đêcagam (một đơn vị 
_ phổ biến ở Úc) = 10 gam. 
Còn viết là deca (đừng lẫn với 
deci) 


ĐELAMINATION sự tách lớp 

Sự tách thành lớp của một thể 
phân lớp, hoặc do sự dính kết bị 
phá hỏng, hoặc do có sự phá hủy 
ở bê mật tiếp giáp chất dính kết 
và các lớp. 

DELIQUESCENCE sự chủy rúa, 
chảy nước X 

Một số loại muối chảy nước ra 
do hút nước ở trong không khí. 
Gạch và thạch cao chứa clorua 
có thể có hiện tượng chảy nước 
ở bề mặt do tính chất này. 


Dendrie 


DEMAND FACTOR hệ số nhu cầu, 
hệ số sử dụng 

Khi thiết kế hệ thống dây điện, 
có thể nhân công suất thực tế 
của trang thiết bị điện với hệ số 
này để xét đến điều là: nhà càng 
to thì càng Ít có khả năng mọi 
đèn đều được bật sáng cùng một 
lúc. Hệ số nhu cầu thường được 
qui định trong tiêu chuẩn điện. 


DEMEC STRAIN GAUGE bhí cụ đo 
biến dạng, ten xơ mét 

Một đồng hồ đo biến dạng 
(strain gauge) tháo lắp được 
gồm một thanh dài có một đầu 
cố định, và một đầu di động làm 
việc như khí cụ đo cơ vòng chia 
độ (dial gauge), Các đầu được 
gắn vào kết cấu thí nghiệm. 


ĐENSITY một độ 

Khối lượng của mỗi đơn vị thể 
tích. Trọng lượng riêng (specific 
gravity)là tỷ số của khối lượng 
vật chất trên khối lượng của một 
thể tích nước tương đương, 
Trong hệ mét nó có cùng một 
trị số như tỷ trọng. 


DENDRITE (nh thể dọng nhúnh 
cây 

Tỉnh thể dạng nhánh cây mà một 
số kim loại phát triển từ nhân 
theo các nhánh. Những nhánh 
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lớp hai phát triển từ các nhánh 
đầu tiên tạo thành cấu trúc tỉnh 
thể dạng nhánh cây. 


DENSE CONCREFTE bêtông năng 
Bêtông được chế tạo theo cách 
cổ truyền, ngược với 
lightweight concrete (bêtông 
nhẹ). Nó thường nặng 1900 - 
2600 kgímˆ (120 - 160 Ib/ft?). 


DEPOLYMERISATION sự khử 
trùng hợp sự khử polyme hóa 
Quá trình biến các polyme thành 
các phân tử nhỏ hơn, còn gọi là 
đegradation, 


DERRICK cẩu đe-rích 

Nguồn gốc chỉ giá treo cổ ở 
Tyburn - Luân đôn, đặt theo tên 
một người thi hành án treo cổ 
ở thế kỷ 16. Ngày nay là kiểu 
cẩu gồm một cần dựng xiên, đầu 
trên cơ chàng dây cáp. Có nhiều 
kiểu cần cẩu từ loại đerích nhỏ 
được chạy bằng tay đến loai 
đerích to chạy bằng động cơ. 
Xem thêm tower crane (cần 
trục tháp) và gantry crane (cần 
trục cổng). 


DESICCATION sự sấy khô 
Sự sấy khô, ví dụ: sấy gỗ trong 
là. 


DESIGN LOAD fđL trọng thiết hế 
Tải trọng làm việc hay tải trọng 
sử dụng mà công trình được thiết 
kế. 


Đevclonne,t length 


DESTRUCTIVE DISTILLATION sự 
chưng cốt, phân hày, sự chưng 
hủy 

Sự chưng cất một chất rắn kèm 
theo là sự phân bủy của chất 
này. 

DETECTOR xem fire detector 
DETERMINANT định thức 

Một bảng hình vuông các trị số, 
và là tổng các tích cớ được bàng 
cách tính nó theo một số qui tắc 


vê toán. 


DETRITUS TANK bể cặn, bể lắng 


"Một bể lắng qua đó nước thải 


(sewage) đi qua sẽ cho các chất 
rấn nặng hơn lắng xuống. 


DETRUSION sự trượt, biến dạng 
trượt 


DEVELOPABLE SURFACE mrởt khả 
triển 

Mặt cong có thể trải ra thành 
một mặt phẳng mà không có sự 
co rút, kéo cảng hoặc xé rách. 
Mặt trụ, mặt có độ cong đơn 
(cyHndrical, singly - curved 
surfaces ) thì không khả triển. 
Mặt khả triển có độ cong Gauss 
(Gaussian curvature) bằng 
không. 


DEVELOPMENT LENGTH 
đài triển khai ứng suốt 


chiều 
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Trong bêtông cốt thép, chiều đài 
của thanh cốt thép cần thiết đẻ 
ứng suät có thể triển khai hết 
tại tiết diện nguy hiểm 


ĐEVIATION độ lệch, sat lệch 
Giá trị mà mỗi lân quan sát 
trong tập các giá trị quan sát 
được khác với giá trị trung bình. 
standard deviation (đệ lệch 
tiêu chuẩn) là số đo của một giải 
các lần quan trác. 


DỊ VYUTRIFLCATION 
tcủa kính) 
Trong kính, có hiện tượng hớa 
mờ do kết tỉnh. 


sự hóag mà 


DEW POINT điểm sương 

Nhiệt độ tại đó hơi nước ngưng 
tụ, nghĩa là nhiệt độ tại đó không 
khí hoàn toàn bão hòa. 
ĐEW POINT HYGROMETER ẩm 
kể điểm sương 

Dụng cụ đo độ ẩm không khí 
bằng cách xác định điểm sương. 
Trên bình cầu tráng bạc có hiệu 
ứng làm lạnh do ête bay hơi ở 
trong, đến khi có các hạt sương 
xuất hiện trên bề mật tráng bạc. 
Loại ẩm kể thường gặp là ẩm 
kế Regnauit 


DEXTRIN đex?rin 
Loại hồ tan trong nước làm từ 
tỉnh bột dùng để dán. 


Điagonal crack, 


ĐE Viết tát của a) Degree of 
tYreedom, hay của 
b} Daylight Factor 


IIAGONAL 
xiên, 


đường chéo, thanh 


a) Dưỡng thẳng nối hai góc 
không kề nhau của một hình bốn 
cạnh, đa giác, hay đa diện 

b) Một thanh chống hoặc thanh 
nối đi vào góc của thanh ngang 
và thang đứng trong kết cấu đàn 
(đattice structure) 


DIAGONAL COMIPRESSIVE STRESS 
ứng suốt nén xiên 

Một trong các ứng suất chính 
(principal stresses) sinh ra do 
tác dụng liên hợp ứng suất trượt 
nằm ngang và thẳng đứng trong 
dâm. Các dầm cơ thân mỏng như 
dầm thép bản cần chế tạo có 
sườn gia cường (stiffeners) để 
phòng oằn (buckling) do lực nén 
xiên gây ra. 

DIAGONAL CRACK uết nứt chéo. 

Vết nứt nghiêng do ứng suất kéo 
xiên (dđiagonal  tensile 


-LLLL— 


Hình 35. VếU nứt xiên và cốt thép 
chịu cắt ở một đầu của dầm bê tông 
cỐt thép 
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slresses) gây ra trong các vật 
liệu dòn như bêtông. Nó xuất 
phát từ mặt chịu kéo và mất 
dần khi đi vào vùng chịu nén 
của dầm (hỉnh 3ã!. Vết nứt xiên 
nhỏ có thể cho phép trong bêtông 
cốt thép, nhưng khi ứng suất cất 
vượt quá giới hạn cho phép thì 
cần đặt cốt thép chịu cắt 'shear 
"einforcemen(› đi ngang qua 
các vết nứt. 


ĐỊĨÁGONAL FLEMISH BOND. mạch 
xây xiên 

Trong mạch xây (bond) gạch, 
một hàng các viên gạch ngang 
(header) lại xen với một hàng 
các viên gạch ngang và gạch dọc 
(stretcher); nở cho hình ảnh 
khối xây theo kiểu xiên. 


DIAÁGONAI. 
chéo. 

Cấu kiện dùng để giàng cứng 
tbracing) 


MEMIER cẩu kiện 


ĐIAGONAL TENSILE STRESS ứng 
xuốt kéo xiên 

Một trong những ứng suất chính 
do tác dụng liên hợp ứng suất 
trượt (shear stressesl nằm 
ngang và thắng đứng trong dầm 
tạo thành. Trong vật liệu giòn 
như bê tông, nó gây ra cao vết 
nứt xiên (diagonal cracks) 


ĐIAL GAUGE khí cụ do biến dạng 
có mặt số. 


Điamrnd praimld hardnesx 


Dụng cụ để đo độ võng, nó gôm 
có một lõi nam châm mà chuyển 
động được phóng đại! lên nhờ mệt 
đây các cơ cấu truyền động làm 
quay một đầu kim. Nó có thể 
đo đễ dàng độ võng Ix10” mm 
hay 1x10 in. Máy đo biến dạng 
có thể dùng như là tông *ế, 
tenxgmet, hay tòng thử. 


ĐĨAMAGNETIC nghịch từ 
Liên quan đến các vật thể bị 
nam châm đấy. 


DĐĨAMETRAI. CORNIPRESSION TEST 
thị nghiệm nén xuyên tâm, như 
splitting tensile test 


DIAMOND kim cường 

Dạng kết tính của các bon 
tcarbon). Dó là một trong 
những vật liệu rấn nhất trên trái 
đất và được xếp loại I0 trên 
thang độ rán Mohs (Mohes' 
scale) 


DỰAXMOND XIESI 
CƯƠnE 
Như expanded metal 


mạng kim 


DIAXIOND PYRAMID HUVLRDNESS. 
thứ độ rắn bàng hình chóp hkửmn 
Cương. 

Phép thử độ rắn bảng cách ân 
lõm. Một hình chóp kim cương 
đáy vuông được ấn vào bề mật 
của mẫu cần thử dưới một tải 
trọng tiêu chuẩn, và người ta đo 
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kích thước đường chéo của vết 
lõm. 


DIAMOND SAW 
hìm cương 
Cái cưa, thường là cưa vòng, có 
mép cắt gắn kim cương kỹ thuật, 
Nó được dùng để cát loại đá mịn. 
(freestone} 


lưỡi cưa có gắn 


DIAPHRAGM 
cứng 

Một cấu kiện mỏng thường dạng 
hình chữ nhật có thể chống lại 
lực cắt trong mặt phẳng của nơ. 
Dùng để tăng cứng cho cấu kiện. 


sườn cứng, uách 


DIAPHRGM PUMEP bơm có ràng 
ngăn. 

Bơm trong đó vách ngăn mềm 
(gọi là màng ngăn) bằng cao su, 
đa, hay vải thô được điều khiển 
bởi một cái cân. Màng ngăn giữ 
vai trò của píÍttông trong máy 
bơm pittông thông thường. Bơm 
này rất khỏe nó có thể dùng để 
bơm nước chứa bùn, cát và ngay 
cả một số đá nhỏ. 


DIATMACEOUS EARTH đất 


- diatome, đất khuê tảo 


Một chát bột hơi trắng gồm chủ 
yếu là những vỏ của các tảo cát 
(loại thực vật rất nhỏ). Đơ là 
loại oxyt silic vô định hình ngậm 
nước, chịu được nhiệt và các 
phản ứng hóa học. Nó được dùng 


Địc 


làm các vật liệu cách ly và làm 
xi măng chống cháy trong các 
bộ lọc và là chất hấp thụ trong 
việc sản xuất thuốc nổ. 

Phát minh của Nobhel về chất nổ 
"an toàn" dynamit liên quan với 
nhận xét là chất niroglyxêrin 
được hấp thụ bởi đất điatomê. 
Còn gọi là kieselguhr 


ĐIATONIC SCALE gữm nguyễn 

Gam dùng ở phần lớn âm nhạc 
phương tây, do J.S. Bach đề ra, 
nó gồm 8 nốt trong một bát độ. 
Trong gam trưởng, tần số của 
các nốt theo các tỷ số Ì, Và ĐA 
93/12 25/2 2712 2912 21/12 và 
2. Những quãng của gam nửa 
cung (chromatic) bị bỏ qua, 
Trong gam thứ, nốt thứ ba và. 
thứ sáu bị giảm đi nửa cung. 


DICALCIUM SILICAT siiicat canxi 
Một trong các thành phần chính 
của xi măng Poclan (Portland 
cement ). Thành phần hóa học 
của nó là 2GaO, 5iO2 hay C285 
theo ký hiệu của các nhà hóa 
học xi măng. Nó là thành phần “ˆ 
có tên là Beie do Tornebohm 
đặt ra năm 1897 trước khi thành 
phần hóa học của xi măng được 
chính thức xác định 


DIE a) khuôn chuốt sợi, khuôn, 
đập, bàn ren; bj Con xúc xốc 
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Iielccric hearine 


a) (số nhiều đ¿es; dụng cụ dùng 
để kéo sợi, làm các thanh, tạo 
cácren, hay dập kim loại. 

b) (số nhiều đice; một hình lập 
phương các mặt được đánh dấu 
bởi một đến sáu chấm dùng trong 
các trò chơi ngẫu nhiên, hoặc chỉ 
các miếng thức ăn cắt nhỏ hình 
lập phương. 


D[LECTRIC IIEATING nhiệt. diện 
môi 
Quả trình sinh ra nhiệt ở tần số 
cao trong vật liệu không dẫn 
bằng cách đạt chúng vào trong 
một trường điện xoay chiều 
mạnh. 


DIELECTRIC STRENGTH 
đệ điện môi 


Cường 


Điện thế đánh thủng của chất 
cách điện trên một đơn vị bề 
dày. 


ĐIFFERENTIAL COEFFICIENT hệ 
số UL phân 

Đạo hàm của một hàm số vỉ phân 
là độ nghiêng (slop) của đường 
cong tại điểm đang xét. 


DIFFERENTIAL EOUATION 
phương trình uì phân 

Một phương trình có đạo hàm, 
nghĩa là có hệ số vi phân. Nó là 
bậc nhất nếu nó chỉ chứa đạo 
hàm bậc nhất (tức là dy/dx) và 
là bậc hai nếu nó chứa cả đạo 


Difffrenntal nuitev biock 


hàm bậc hai (dˆy/dx?) và không 
có đạo hàm bậc cao hơn v.v... 
Phương trình vi phân là fuyến 
tỉnh nếu các đạo hàm của y chỉ 
nhân với các hàng số hoặc là 
hàm của x chứ không nhân với 
hàm của y. Phương trình vi phân 
riêng là phương trình chứa hơn 
hai biến tức Ìà x, y, và z. 


IDIFEFERENTIAI. 
paÌÏãng UÌ sai 

Một palăng nâng gôm hai ròng 
rọc có đường kính khác nhau 
chút ít và một dây xích liên tục 
(hình 36). Đường kính của hai 
ròng càng gần nhau, thì lực nâng 
của palãng càng lớn và tốc độ 
thao tác chậm hơn 


PUI.L.EYV BLOCK 


Hình 36. Palầng vi 
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IMifWcrential sctlement 


ĐIFFERENTIAL, SETTLEMENT sự 
tin không dều 

Sự lún không đều của các bộ 
phận của một công trình. Diều 
đó gây nguy hiểm cho công trỉnh 
nếu nó làm cho công trình 
nghiêng (tháp nghiêng Pisa là 
một ví dụ điển hình) hoặc nó 
gây ra ứng suất lớn trong một 
số bộ phận kết cấu. Lún không 
đều là do nền đất sét có các đặc 
trưng khôg đồng đều hoặc do một 
tải trọng phân bố không đều (ví 
dụ do một khối tháp) trên đất 
sét chịu nén, 


ĐỊFFRACION sự nhiễu xợ 

a) Tia sáng phân thành màu hay 
các vân đen trắng do giao thoa 
nghĩa là khi tỉa sáng đi qua một 
khe hẹp. 

bì Sự phân giải tương tự của các 
loại sơng điện từ 

c} Sự chệch hướng truyền sóng 
âm do có sự thay đổi về tốc độ 
của mát đầu sóng, ví dụ vì do 
có sự thay đổi tốc độ của gió 
hay sự phân lớp tỷ trọng dọc 
theo chiêu cao. 


DIFFUSER /biết bị khuếch tứn, 
uột khuếch tứn 

a) Thiết bị dùng để thay đổi sự 
phân phối trong không gian của 
thông lượng ánh sáng từ một 
ngưồn bàng cách khuếch tán. 
Một mật hoàn toàn “mờ” (matt) 


Đipu 


là mặt trên đớ ánh sáng tới được 
phân phối đều theo mọi hướng 
sao cho độ sáng như nhau. 

b) Hình nón hay hình nệm được 
đặt trước một loa phóng thanh 
để tạo phân phối âm đều với mọi 
tần số. 


ĐỊFFUSE REFLECTION sự phản xạ 
khuếch tứn 

Sự phản xạ của ánh sáng từ một. 
mật nhám, nó làm ánh sáng tóe 
ra mọi phía. 


DIFFUSENG 
tán 
Một tấm mờ ở trong đèn dùng 
để giảm độ chới sáng bằng cách 
phân phối thông lượng bức xạ 
trên một diện rộng hơn. 


PANEL tốn: khuếch 


DIFFUSION s/ khuếch tán 

a) Chuyển động của các nguyên 
tử hay phân tử của một chất 
sang một chất khác mà không 
có kết hợp hóa học. 

b) Sự thay đổi sự phân phối 
không gian của tỉa sáng, tia này 
sau khi phản chiếu vào một mật, 
hoặc đi qua một môi trường sẽ 
tỏa ra nhiều hướng. 


ĐIFFUSIVITV Xem 
diffusivity 


thermal 


“ 
DIGIT ngón tay, ngón chôn;›con. 
SỐ, 
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{MNgehat caÍCHiator 


a}) phân cuối của bộ phận tay 
hay chân (ngơn tay, ngón chân) 
b} một trong mười con số (biểu 
điễn bởi các số từ 0 đến 9) nó 
có thể đếm được trên đầu ngón 
tay 

cì Đơn vị đo chiều đài của 
người La mã, bằng 1/16 Roman 
foot. 


ĐỊGITÁI, CALCULATOR máy tính 
số (bỏ tủ 

Một máy tính điện tử, thường 
đễ dàng mang theo người, để làm 
các phép tính. Nó nhanh, chính 
xác và linh hoạt hơn loại thước 
tính (silide rule), mà nó đã thay 
thế. 


DIGITAI, CORIPUTER 
SỐ 


máy tỉnh 


Một máy tính làm việc bằng cách 
đưa vào các số, khác với 
analogue computer (mang 
tính tương tự) nó hoạt động theo 
quá trình biến đổi liên tục. Bàn 
tính do người Trung Quốc phát 
mỉnh ra cách đây 5000 năm là 
một máy tính số, dùng để tính 
tiền hoác dùng như một máy tính 
gáy tay. Tuy nhiên thuật ngữ này 
hiện nay thường dùng để chỉ một 
máy tính diện tử số, nó dùng 
bits hay các con số biến đổi sang 
cách viết nhị phân, 


L2 ét€HAIOHdEL CooriNaHoH 


D[GITIZER bô số hóa 

Thiết bị dùng để biến đổi các 
kích thước vẽ trên một bảng đặc 
biệt hay tablet thành các dữ liệu 
bằng số thường bằng cách dùng 
stylus hay bút số hóa chỉ vào 
các đỉnh của hình vẽ. 


ĐIỊHEDRAL ANGLE góc nhị điện 
Góc giữa hai mạt phẳng giao 
nhau. 


DIMENSION kích thước 

a) Khoảng cách đo được giữa hai 
điểm 

b› Một kích thước ghi trên hình 
vẽ nó sẽ trở thành khoảng cách 
chính xác giữa hai điểm của công 
trình 


IHMENSIONAL ANALYSIS phảø 
tích theo tương tự kích thước 

Phân tích kết cấu luồng giớ và 
nhiêu bài toán khác bằng phương 
pháp tương tự kích thước, dùng 
định lý Pi (Pi - Theorem) Một 
số bài toán có thể giải bằng lý 
thuyết, một số khác chỉ có thể 
giải bằng phân tích mô hình trực 
tiếp (direct model analysis). 


DINIENSIONAL, COORDINATION 
điều hòa kích thước 

Thiết kế các bộ phận ngôi nhà 
theo đúng một tiêu chuẩn về kích 
thước, ví dụ như theo các môdun 
(module) 


11ỗ 


DĐimemsional siabilin 


DEIMENSIONAL STABIILLTY 
dịnh uš kích thước 
Thuật ngữ thường có nghĩa vật 
liệu có chút ít biến dạng ẩm 
(moisture movement) và cớ Ít 
từ biến (creep), vì biến đạng đàn 
hồi và nhiệt độ là không thể 
tránh được 


sự ổn 


ĐĨKIEFRLC PROJECTIGN phép 
chiếu rhị trộc 
Loại hình chiếu trục đo 


(axonometric projection} 
trong đó hai trục nằm ngang 
được vẽ nghiêng những góc như 
nhau. 


DIMMER xem theatre dimmer 
DIN 2ê chuẩn. kỹ thuật Đức. 


DIOPTRE điển 

Đơn vị đo độ phóng: đại của 
thấu kính, thường là nghịch 
đảo của chiều dài tiêu cự tính 
bằng mét 


DIORITE điôr 

Loại đá phun xuất hỉnh thành 
bởi sự xâm nhập putôníc. Nó 
không chứa thạch anh và có 
nhiều bazơ hơn đá granit 
(granite) 


ĐIRECT CURRENT (DC) đồng điện 
một chiều 

Dòng điện chạy theo một hướng 
không có hiện tượng mạch động 


Direct solar gain 


đáng kể, ngược với dòng xoay 


` chiều 


DIRECT GAIN METHOD phương 
pháp thu trục tiếp 

Phương pháp phổ biến và cổ nhất 
để thu náng lượng thụ động của 
mặt trời (passive soÌar energy) 
bằng cách cho ánh sáng mặt trời 
đi qua cửa sổ vào mùa lạnh, còn 
che cửa sổ vào mùa nóng. 
DIRECTIONAL LIGHTING chiếu 
sáng dịnh hướng 

Chiếu chủ yếu từ một hướng và 
do đó làm nổi hình khối ba chiều 
nhờ bóng dổẩ. 


DIRECT LIGIITING 
trực tiếp 

Chiếu sáng dùng đèn hướng phần 
lớn luồng sáng lên bề mật vật 
cần chiếu sáng, ngược với chiểu 
súng gián tiếp 


chiếu sóng 


DIRECT MODULUS QF 
ELASTICITY moduyn đàn hồi 
trực tiếp 

modulus of eiasticity ngược 
với modufuls of rigidity 


DIRECTORY (of a computer) ¿hư 
mục (trong máy tính) 

Bảng liệt kê các địa chỉ của các 
dữ liệu, ví dụ vị trí của tệp trên 
một đía mềm (floppy disk) 


DIRECT SOLAR GAIN (h nỗng 
lượng mặt trời trực Hiếp 
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Đướct soiøtd 


Năng lượng mặt trời được thu 
trực tiếp qua một cửa sổ 


DIRECT SOUND đơ: trực tiếp 
Âm nhận trực tiếp từ nguồn ãm, 
ngược với âm phản xạ, từ chu 
vi phòng thính giả 


DÍRECT STRAIN biến đợng trực 
tiếp 

Sự dân đài hay co ngắn trên 
một đơn vị chiêu dài, gây ra 
bởi ứng suất kéếo hoặc nén 
tương ứng. 


DIRECT STRESSN ứng suốt trục 
tiếp 

Ứng suất (stress) do lực kéo 
hoặc nén gây ra 


ĐIRECT STRUCTURAL A(ODEL 
ANALVYSIS phân tích trục tiếp kết 
cấu bằng mò hình 

Sự phản tích các bài toán về kết 
cấu và có thể taở rộng cho các 
nghiên cứu về chiếu sáng, thông 
gió hay âm học bằng cách dùng 
các mô hình, chúng được rút tỷ 
lệ cẩn thận phù hợp với lý thuyết 
của đimensional analyis 
(phân tích theo tương tự kích 
thước}. Đối với kết cấu, tải trọng 
phải thu nhỏ phù hợp đến một 
độ lớn mà người ta có thể thao 
tác dễ dâng trong phòng thí 
nghiệm. Các biến dạng thường 


Địcharge lamp 


được đo bằng fenxômét mặt số 
(dial gauge) hay bằng tenxômét 
điện trở (electric resistance 
strain gauges). Các quy tắc về 
phân tích tương tự kích thước 
cũng áp dụng cách phân tích mô 
hình âm học (acoustic model 
analysis) cho việc phân tích ánh 
sáng trong bầu trời nhân tạo 
(artificial sky) và để nghiên 
cứu dòng không khí trong tunen 
gió (wind tunnel) 


DIRECT VIEW STORAGE TUBE 
(DVST) ống ghỉ hình trục tiếp 
Một loại ống tỉa âm cực mà màn 
hình được phủ một lớp phôtpho 
có khả năng giữ lại hình ảnh 
trong một thời gian. Muốn thay 
đổi ảnh thì phải xóa toàn bộ màn 
hình và vẽ lại. 

DISABILITY GLARE ớnh sáng làm 
quáng niết 

Glare (ánh sáng lóa) làm ta 
không nhìn thấy nhưng không 
gây ra khó chịu (discomfort). 
Đó là một hiện tượng sinh lý. 


DISC xem disk 


DISCHARGE LAMP_ đèn phống 
điện 

Đèn (lamp) trong đó ánh sáng 
(hay tỉa cực tím) được sản sinh 
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Ehscomfteart giare 


ra do sự phóng điện qua hơi 
nước, xem fluorescent lamp, 
cold - cathode lamp và hot - 
cathode lamp, 


DISCOMFORT GLARE ón?h sóng 
chót mắt 

Ảnh sáng gây khó chịu mà không 
ảnh hưởng đến sự nhìn các vật 
thể. Đó là hiện tượng sinh lý. 


DISCONTINUOUS CONSTRUCTION 
cấu tạo không liên tục 

Cách cấu tạo nhằm tránh âm 
truyền liên tục đặc biệt qua một 
khung thép, nhằm cách âm va 
chạm (impact sound) nhiêu 
nhất bằng ít vật liệu cách âm 
nhất, ví dụ bằng cách dùng các 
sàn cách li (fioating floor). 
Điều này đôi khi mâu thuẫn với 
những yêu cầu về kết cấu của 
công trình. 


DISCOUNTED CASH FLoOW 
METHOD phương pháp qui thục 
thu có chiết khấu. 

Tiền đầu tư dự án được tính toán 
chú ý đến mọi thu nhập thực do 
buôn bán và mọi khoản chỉ phí. 
Thu nhập cũng như việc chỉ trả 
sau này sẽ được chiết khấu theo 
một tỷ lệ thích hợp. 


ĐISK đĩa 
Một thiết bị từ tính dùng để lưu 
các dữ liệu. Nó quay trong một 


Đispersion 


ổ đỉa và được đọc bởi một hay 
nhiều đầu đọc/ viết. Xem đĩa 
mềm (floppy disk) và đĩa cứng 
(hard disk). 


ĐỊĨSLOCATION EN A CRYSTAL sự 
đứt gảy trong từnh thể 

Sự không hoàn thiện gây ra bởi 
sự phá hủy ở bề mặt tỉnh thể 
thành hai phần không khớp 
thỉnh 37) 


~ Ỷ 
È) c) 

Hình 37 Sự đứt gây trong tỉnh thề: ä) 
tỉnh thẻ hoàn chỉnh b) tỉnh thê bị gãy 
đứt, c) tỉnh thế bị trượt. gấy tự do. 
Sự đứt gãy cơ liên quan mật thiết 
đến lực trượt. Trong sự đứt gãy 
ở biên, có sự dịch chuyển thẳng 
hàng kèm theo vùng bị kéo và 
bị nén. Trong sự đứt gãy đo xoắn 
thì có sự xoắn cùng với vùng bị 
cát. Sự đứt gãy có thể minh họa 
bởi nô hình bong bóng (bubble 

model) 


DISPERSION sự phân tán 
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TJiateimper 


Sự phân bố đều các hạt nhỏ 
trong một nhũ tương (emulsion) 
ví dụ nhũ tương sơn. 


ĐISTEMPER sơn rẻ tiền 

Loại sơn rẻ tiền gồm một chất 
dính kết của cazê¡in hoặc vài loại 
keo khác, nó thường được pha 
mầu đặc và làm loãng với nước. 
Sơn có thể lau dược chứa loại 
dầu khô 


DISTILLATION sự chưng cất 
Quá trình biến một chất lỏng 
thành hơi, làm ngưng hơi và thu 
nước đọng lại (hay gọi là chất 
cất (distillate). Nó dùng để tách 
một hỗn hợp các chất lỏng ở các 
điểm sôi khác nhau. 


DiSTIRIBUTION BOX hộp phản 
phối 

Hộp nay thường làm bàng nhựa, 
nó chứa chỗ nối giữa các đường 
ống dẫn và chỗ vào các ống 
đó. 

ĐDISTRIBDUTLON RICINFORCEMENT. 
cốt thép phân bố 

Thanh cốt thép đường kính nhỏ 
đặt trong các tấm bê tông vuông 
góc với cốt thép chính để phân 
bổ tải trọng tập trung. Nó cũng 
dùng để chống lại nứt do nhiệt 
độ và co ngói. 


DIURNAI hàng ngày (suốt ngày 
đêm) 


Dolmmtte 


Thuộc về một ngày ví dụ sự 
chuyển dộng ngày đêm của mật 
trời hay nhịp diệu hùng ngày 
của con người. 


DL viết tát của dead load 
ĐN viết tắt của down 


DODECAGONE hình 12 cạnh đều 
Một đa giác đều 12 cạnh. Góc 
giữa hai cạnh là 1505 


DODECAHEDRON đa điện dều 
12 mặt 

Một đa diện đều giới hạn bởi 12 
ngủ giác (pentagons) đều, nó 
gồm có 20 đỉnh và 30 cạnh. 


DOLERITE đóierit 

Một loại đá hóa thành được hình 
thành do minor intrusions 
(sâm nhập nhỏ) hoặc từ những 
dòng nham thạch dày. Nó là loại 
đá mịn hạt và cố thành phần 
bazơ. 


DOLLY đệm cọc 
Một miếng gỗ cứng dùng để làm 
giảm va đập từ máy đóng cọc 
(pile hammer). 


DOILOMITE đôiomit. 

Cácbonát của canxi và magiê 
CaMgCO3. Nó dùng làm vật liệu 
chịu lửa (refractory materials} 
và dùng như một loại vôi cho lát 


sàn không mạch ghép. Đá vôi 
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Đome 


đôlômit cũng được gọi là đéứ uôi 
rmagiẻ. 


DOME UÒ?#?1 cupôn 

Một vòm độ cong kép, cả hai độ 
cong đều lồi về phía trên. Đa số 
cupôn là một phần của mặt cầu 
tuy nhiên cũng có vòm có độ 
cong không phải là cầu và trên 
một mặt bằng hỉnh tròn, hoặc 
có vòm xây trên mặt bằng không 
tròn như hình ellip, ovan, hay 
hình chữ nhật. Trong kiến trúc 
cổ điển các cúpôn thường xây 
bằng gạch. Một cupôn hình cầu 
chịu lực kéo ở các vành đai khi 
góc tại tâm chấn bởi độ cong 
vượt quá 104; do vậy các cupôn 
hình bán cầu chắn góc 1802 sẽ 
chịu lực kéo theo các vòng đai 
(hoop tension) ở góc thấp hơn 
38° và gày vấn đề phức tạp trong 
kết cấu gạch (h.38). Những vòm 
nông cũng có ứng suất căng 
trong khối xây vỉ thành phần 
nằm ngang của lực đẩy sẽ đo 
bòng kéo chịu, mà biến dạng đàn 
hồi của vòng thì không tương 
thích biến dạng của vòm. 


DORMER WINDOVV 
mái 
Một cửa số thẳng đứng làm ghép 
vào mái nghiêng nó thường nhô 
ra khỏi mái xiên. 


cửa số tầng 


DOT PRINTER máy in điểm. 


Double - actữe hừnge 


Máy in cho đầu ra của máy tính, 
các chữ được tạo từ ma trận 
điểm nó có thể in các hình vẽ 
cũng như văn bản. Còn gọi là 
máy in ma trộn 


Hinh 3#. Vòm ,Trong một vòm mỏng, 

các lực dọc theo kinh tuyến hoàn toàn 

là nép, nhưng lực căng của các vòng 

đại sẽ phát triển ở những vòng dưới 
thấp của vòm hình bán cầu. 


DOUBI,E - ACTING ENGINE máy 
hoqt động kép, mớy song động 
Một máy kiểu pittông 
(reciprocating engine) trong 
đó chất lỏng sinh công (ví dụ 
hơi nước) tác động lên lần lượt 
mỗi mát của pittông, do đớ mỗi 
hành trình là một hành trình 
làm việc, ngược với mớy hoạt 
động đơn 


DOUBLE - ACTING HINGE bởn ÍŠ 
hoạt động kép 

Một bản lề cho phép của mở cả 
về hai hướng, quay 180”. Nó 
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Đoubl€ - acting pm? 


thường có lò so làm cho cửa ra 
vào tự động khép lại. 


ĐOUBLE - ACTING PUMP zrrớy bơm 
kép 

Một máy bơm kiểu pittông trong 
đó hai mặt của pittông hoạt động 
lần lượt, cho ‡a hai hành trình 
trong Í chu kỳ. 


DOUBLE - DECK LIFT (hay 
ELEVATOR) (hang máy hép 

Một loại thang máy có hai tầng, 
nó có hai khoang phải dừng lại 
ở hai sàn kế tiếp, ở đó cả hai 
khoang đều có thể dỡ tải hoặc 
tải cùng một lúc. Diều này tăng 
náng suất của thang máy lên 
khoảng 252 so với thang máy 
một tầng. 


ĐOUBLE FLEMISH BOND mạch 
xây kép hiểu Flamông 

Thể xây cả hai mặt đều bát mạch 
theo kiểu Plamang (hình 39). Vì 
cách xây này là cách duy nhất 
xây cho tường có nhiều dãy nhỏ 
hơn hai viên gạch, nên thường 
bỏ chữ kép đi (double) 


INiRERH laxinHEM 
_——_—_— 
8i] SBREZN /lN|0STEEI, 
IET BH lSI|BESRERIDEI 
Eí II|REERGHITER IEEEE 


Hinh 39. Mạch xây kiều Flamăng 


Đouble - headed nai 


ĐOUBLE GLAZING Sự lớp kính 
kép. 

Cách lắp kính trong đó hai lớp 
được ngăn cách bởi khoảng 
không để cách âm và cách nhiệt. 
Nó thường được áp dụng ở vùng 
khí hậu rất lạnh ở Đông Âu, Bắc 
Âu và Đông Bác Mỹ với cửa sổ 
lắp trong cùng các khung gỗ 
riêng rẽ. Lấp kính kép rất phổ 
biến trong những nhà có điêu 
hòa không khí ở mọi vùng khi 
hậu vÌ nó làm giảm phí tổn sử 
dụng, đù giá thành ban đầu cao 
hơn. Hai lớp kính được đật trong 
cùng một khung và khoảng không 
gian giữa chúng được gán kín. Các 
rèm trang trí, nếu dùng, có thể 
để vào khoảng không gian này. 
DOUBLE - HEADED NAIL đinh hút 
đầu 

Đỉnh có hai đầu, một đầu trên 
đầu kia, dùng trong các kết cấu 
tạm như giàn giáo và cốp pha. 
Đầu dưới tỉ vào bề mặt mà đỉnh 


Hình 40. Cửa sồ kép treo 
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Đouhlc - hung wÙtidow 


vào. Dầu trên dùng để nhổ đinh 
ra. Còn gọi là đừnh giàn giáo 


DOUBLE - HUNG WINĐOW_ cửa sổ 
kép treo 

Một khung cửa sổ (sash window} 
với hai khung trượt thẳng đứng, 
mỗi khung lại quay được nhờ một 
bộ bản lề (hình 40). 


DOUBLE - WALLEĐ SIIPLL Uố 
mỏng hai thành 

Một kết cấu gồm hai vỏ mỏng 
song song, nối với nhau ở những 
khoảng cách đều bằng các vách 
(diaphragms). Nó có thể dùng 
cho các khẩu độ dài vì hai lớp 
mỏng ngăn cách bằng một 
khoảng rỗng sẽ làm tâng khả 
năng chống uốn. Tường kép cũng 
tảng khả nàng chống thấm vì 
nước vào qua được màng mỏng 
thứ nhất có thể được làm khô 
trước khi vào bên trong công 
trình. 


DOUBLE WINDOW_ xem double 
glazing 


DOUBLE CURVED SURFACE nã 
có độ cong kép 

Một mặt cong theo cả hai phương 
khác với mặt cong đơn. Mặt cong 
kép chia ra loại cupôn có độ cong 
gauss dương và mặt yên ngựa 
có độ cong gauss âm. Mạt có độ 
cong kép thì không khả triển. 


Øote tại 


Chúng có thể là mặt kẻ hoặc 
không kẻ. 


DOUBL,Y PRESTRESSED CONRETE 
bê tông dự ứng lục hép 

Bêtông dự ứng lực theo hai 
phương vuông góc nhau. Theo 
cách này ứng suất kéo theo 
đường chéo do xoắn và trượt có 
thể hoàn toàn bị loại trừ. 


ĐOUBLY REINFORCED CONCRETE 
bêtông cốt thép kép. 

Bê tông với cả cốt thép chịu kéo 
và chịu nén (compression 
reinforcement) 


DOUBLY RULED mỏ kẻ kép 
Mặt kẻ theo cả hai phương 


DOUGHBOY gạch nơn 
Gạch nung non lửa 


DOUGLAS FIR gỗ nh samt 
Loại gỗ mềm được dùng phổ biến 
ở Mỹ và Canada, và được xuất 
cảng nhiều sang châu Âu, và 
châu Úc, vì có thể xé gỗ theo 
kích thước lớn, thẳng thớ và 
không có mắt. Gỗ nhẹ (khoảng 
530 kgim) hay 33 Ibị ƒ#) và 
tương đối bền. Còn gọi là Briiash 
Columtbia pine, Oregon pine hay 
là Oregon. 


DOVE TAIL mộng đuôi én 
Một kiểu liên kết cài vào nhat 
của hai tấm gỗ trong đó các răn; 
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Đowei 


mộng có dạng hình quạt, giống 
như đuôi của con én. Dầu răng 
rộng hơn chân, đo đó khó bị long 
ra. Mộng đuôi én được dùng 
trong các đô gỗ, làm ngăn kéo, 
đóng hộp (hỉnh 41) 


DOWEL cới chêm 
Một thanh nhỏ bàng gỗ hay kim 
loại dùng trong dầm gỗ, khối xây, 
hay kết cấu bêtông thường để 
chống lại sự trượt 


tHình 4L Mộng hình đuôi én 


DOWNEFEED SYSTEM hệ thống cấp 
nước từ trên xuống 

Một hệ thống cấp nước từ một 
bể ở trên đỉnh tòa nhà. 


DOWN TIME (hời gian chết 
Thời gian trong đó một bộ phận 
của nhà máy không thể hoạt 
động được. 


DOZER máy ỏi 
Thuật ngữ chung chỉ các loại 
máy ủi, máy òi góc, máy ủi làm 


trên độ dốc v.v... Đó là những 


Tam verticd! san⁄Í 


máy kéo, thường chạy trên xích, 
cố một lưỡi ở đằng trước để ủi 
vật liệu 


DPC Viết tắt của damp - proof 
Course 


DRAFT xem draught 


DRAGLINE máy xúc kiểu béo dây 
Một máy xúc với gàu có răng, 
gầàu được treo từ cần nâng và 
xúc đầy nhờ lực kéo. 


DRAGON'S .BLOOD mới rồng 
Một loại nhựa màu đỏ, lấy từ 
một loại cây, đặc biệt từ vài loại 
cây cọ hay cau dừa. Nó không 
hòa tan trong nước, nhưng tan 
trong cồn và ête. Nó được dùng 
để làm sơn phủ. 


DRAINED JOINT chỗ nối có thoát 
nước. 

Để đảm bảo cho nước mưa không 
thấm và tường của công trỉnh 
khô ráo, người ta bố trí một màn 
che mưa ở phía ngoài, còn phía 
trong có gờ che kín và một hệ 
thống thoát nước giữa màn che 
và gờ. 

Điều này cân bằng áp suất trong 
hốc thoát nước và phía ngoài cửa, 
cho phép nước đã chui vào chỗ 
nối có thể thoát được ra ngoài. 


DRAIN VERTICAL SAND 2ð //êu 
nước thông dứng 


123 


Drapcd trndon 


Một lỗ khoan thẳng đứng rồi đổ 
đầy vật liệu hạt để giúp cho đất 
không thấm nước thoát được 
nước 


DRAPED TENDON 
deflected tendon 


như 


DRAUGHT sự 5ú? gió F, 

Sự chênh lệch về áp suất trong 
phòng, đạc biệt là trong ống khói 
hay quạt gió làm cho không khí 
dịch chuyển. Còn viết là draft 
(Mỹ) 


DRC Viết tất của damage risk 
criterion (giới hạn nguy hiểm của 
âm thanh) 


DRESSED LUMBER xem dressed 
timber 

DRESSED STONE đớ đã được gia 
công 


Dá đã được mài vuông vắn, 
nhẫn, hoặc làm nhám bề mặt 


DRESSED TIMBER gỗ đô được 
gia công 

Gỗ được cưa và hoàn thiện bằng 
máy bào ở xưởng. Thường người 
ta gọi tên gố bàng kích thước 
danh nghĩa của chúng, đó là kích 
thước gỗ trước khi gia công hoàn 
thiện. Gỗ gia công từ 5ð - đến 13 
mm (3/16 đến 1/2 in) 

Gỗ gia công thường là loại DAR 
(dressed all round hay dressed 


run piauer 


on all four faces tức là gia công 
cả 4 mặt) trừ trường hợp qui 
định rõ gia công một hoặc hai 
mặt. Còn gọi là dressed lumber 


DRIER chết làm khô 

Một hợp chất giúp cho dầu làm 
khô (drying oil) dễ oxy hóa 
nhanh trong loại sơn véc nỉ. 


DRIVEN PILE cọc đóng 

Cọc bằng bêtông cốt thép đúc 
sẵn bằng thép hay bằng gỗ được 
đóng vào đất bàng máy đóng 
cọc. 


DROP PANEL ổn mũ cột 

Phần của tấm sản được làm dày 
hơn xung quanh cột hay mũ cột 
(colamn capital để giảm độ 
lớn ứng xuất cắt và do đó không 
cần đặt cốt thép chống cát. 


DROPPED PANEL 
panel 


như drop 


DRUM uành đố cupôn 
Tường thẳng đứng đỡ vòm hay 
cupôn 


DRUM PLOTTER mớy uẽ có tang 
trống 

Máy vẽ trong đó bản vẽ được 
gắn trên một tang trống Dường 
nét được vẽ nên do phổi hợy. giữa 
trống quay và một ngòi bút di 
chuyển dọc theo bề mặt trống 
và song song với trục quay. 
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ĐT c ẢNGG mọt Ngộ 


DRY - BULB TEMPERATURE zøhiệt 
độ bầu khô 

Nhiệt độ chỉ bởi nhiệt kế thông 
thường khác với nhiệt độ của 
nhiệt kế bầu tớt. 


DRY-BUI.H PHERMOAIETER #0 5¿‡£ 
kê bàu khó 

Một nhiệt kê thông thường, 
không có bầu bao bọc bởi sợi ướt, 
ngược với nhiệt kể bàu tót. 


DRY CONSTRUCTLON công trình 
xây ?hỏ 

Việc xây dựng không dùng thạch 
cao ướt, bê tông ướt hoặc vữa 
tại chỗ. Tuy nhiên bêtông có thể 
đúc sản hay các khối xây có thể 
chế tạo trước; phần lớn công 
trình xây khô gôm các kết cấu 
bê tông đúc sắn được liên kết 
với nhau bởi các liên kết khô, 
chúng có thể chèn hay không 
chèn kin hởi mát tít Công trỉnh 
xây khô tránh được những hư 
hỏng bề mát hoàn thiện do bê 
tông hay vữa rơi ra và không 
cần phải đợi cho vật liệu khô; 
Nhưng giá thành thường cao. 


DRÁY DENSITY một độ khô 
Khối lượng của đất hay của cốt 
liệu trên, một đơn vị thể tích, 
sau khi nó được sấy khô ở nhiệt 
độ 105" 


DRY ICE ðđng khô 


Dn' wall 
Đioxýt các bon đóng băng 


DRYING OIL đu làm, khô 

Một loại dâu động vật hay thực 
vật (thường là dầu lanh) nó tạo 
một màng dai do sự oxy hóa khi 
nó được đưa ra không khí dưới 
dạng một lớp mỏng. Quá trỉnh 
này cố thể diễn ra nhanh nhờ 
cho vào chất làm mau khô 
(drier) 


DRYING SHRINKAGE sử co ngói 
do khó 

Sự co ngót (của gỗ hay của 
bêtông) nguyên do độ ẩm bị mất 
đi. 


DRYNESS sự khô khan, tiếng khô 
khốc 

Đó là một đặc tính của âm, sự 
mất đi tính sinh đệng 
(liveness) 


DRY ROT hiện tượng gỗ mục khô 
Gỗ bị hỏng do một loại nấm, nó 
chỉ phát triển nếu gỗ bị ẩm 
(dưmp). Nó thường sẩy ra do 
thông gió không tốt. 


DRY WALL (ường xảy khan 

Các tảng đá hoặc khối đã được 
đặt vào mà không cố vữa Tường 
đá khan đã dùng ở thời kỳ tiền 
sử trước khi phát mình ra vữa, 
thường nhét các viên đá nhỏ vào 
những mạch nối. Chúng hiện còn 
được sử dụng ở một vài vùng 
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Đubols area 


quê đặc biệt để làm các tường 
bao quanh cánh đồng. Trong 
những năm gân đây người 
thiết kế 1 số loại khối bê tông 
có thể ăn khớp vào nhau một 
cách chính xác mà không dùng 
vừa 

DUBOIS AREA điện fích Dubois 
Diện tích da của con người tính 
bằng mỶ được xác định theo công 
thức do D. và E.F. Dubois tìm 
ra năm 1915. Nó dùng để tính 
toán độ thoải mái về nhiệt độ 
(thermal comfort) 


DUCT đường ống, ống dân, hốc 
a) Đường ống dùng cho đây điện 
và dây điện thoại 

bỳ Ống dùng để vận chuyển 
không khí trong thông gió và 
điều hòa không khí. 

cì Hốc bên trong ngôi nhà 
(thường chạy thẳng đứng qua 
nhiêu tầng nhà) dùng để chứa 
các ống cấp nước, ống thoát nước 
dây dẫn v.v... 

d) Lỗ ở trong kết cấu bêtông để 
chứa các dây cốt thép cảng sau 


DUCTILITY tính đẻo 

Tính chất của một số kim loại 
có khả náng chịu được những 
biến dạng dư ngay cả khi ở trạng 
thái nguội, mà không bị gãy. 
ngược lại với tính dòn dễ gãy. 
Xem thêm plastic material 


Đuodecbnal xysterm 


DUCT LINING /ớp ió£ ống 

Lớp lót hút âm đạt trong ống 
dẫn điều hòa không khí để làm 
giảm tiếng ồn do thiết bị gây ra. 
Nếu làm giảm mạnh có thể giảm 
được tiếng ôn nền (b/qckground 
noise} xuống dưới mức cần thiết 
cho việc nói chuyện trao đổi. 


DUMBWAITER 
bếp. 

Thang máy để đưa thức ăn (máy 
nâng) có kích thước hẹp và 
không thể chở được người. 


thang múy nhà 


ĐUMMY ACTIVITY 
hoạt động] do. 
Trên sơ đồ mạng công tác (net 
work) mũi tên chỉ sự nổi tiếp 
logích mà không biểu thị công 
việc thực sự. Nó được vẽ bằng 
nét đút. 


[công uiệc, 


DUMPY LEVEL máy thảy bình, 
máy thăng bằng 

Máy thăng bằng trong đó kính 
viễn vọng và ống thủy được gán 
với trục thẳng đứng. Lấy thang 
bằng nhờ ba (trong các máy cũ 
đôi khi dùng bốn) ốc thăng bằng, 
và dụng cụ được cân bằng theo 
mọi hướng. Điều đó được dùng 
phổ biến. Nhưng hiện nav người 
ta hay dùng loại quickset level 
(lấy thăng bằng nhanh) 


DUODECIMAL SYSTEM hệ (hống 
thớp nhị phân 
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DhuHec 


việt hệ thông dựa trên 12 đơn 
vị, ví dụ 12 inch = I foot _ 
Người Balilon trước đây đã dùng 
hệ thống này, nó rất linh hoạt 
về tính toán vì 12 chia hết cho 
+, 3, 4 và 6. Dứng về quan điểm 
toán học nơ có thể hơn hệ thống 
thập phân (decimal) (10 chi có 
thể chia hết cho 2 và ỗ) dựa trên 
việc đếm trên 10 đầu ngốn tay: 
hệ thập phân này đã được thiết 
lập vững chắc thời đế chế La 
Mã. Nhưng đo máy tính "số" (là 
máy tính hệ nhị phân binary) 
có bàn phím dựa trên hệ thập 
phân nên hệ thập nhị hâu như 
khó tồn tại nữa, chỉ trừ để đo 
thời gian hay do góc. 


DUPLEX nhà hat căn hộ 
Nhà với hai cân hộ dùng cho hai 
gia đình riêng biệt 


DURABILITY ¿uổi thọ, độ bên 

Khả năng của vật liệu có thể 
chông lại sự mài 
tabrasion), sự ăn Tiòn 
tcorrosion) tác động của thời 


mòn 


tiết và các điêu kiện sử dụng 
bình thường 


DĐƯURALUMIIN đứa 

Hợp kim nhôm chứa từ 3,5 đến 
5, phần trăm đồng, 0,5 đến 0,8 
phần tram magiê, 0,5 đến 0,7 


Ihnanuic load 


phần trăm mangan và trên 0,7 
phần tram silic. Nó có thể hóa 
cứng vÌ già (age hardening) ở 
nhiệt độ trong phòng và nó có 
thể đúc, luyện và cán nóng hoặc 
nguội. 


DVST viết tắt của direct view 
storage tube. 


DWELL TÌME (hời gian dừng 
Thời gian khi đó cửa của thang 
máy hay máy nâng được mỡ để 
dỡ tải hay chất tải. 


DWV PIPING ống thoát 
Ông thoát nước thải và ống thoát 
khí 


DYE (huốc nhuộm 

Nguyên liệu nhuộm màu bàng 
cách thấm vào, nơ không giống 
như bột màu (pigment) 


DYNAMIC LOAD /đ¡ rong động 
Loại hoạt di do máy chuyền 
động, do động đới (eatth 
quake), do gió (winđ), ngược 
với tải trọng tính. Tải trọng động 
thường được qui đổi ra tỉnh tải 
tương đương nhờ hệ số va chạm 
tnpact factor). Tuy nhiên ở 
nơi mà chúng gây một ảnh hưởng 
quyết định đến việc thiết kế kết 
cấu, cân dùng phương pháp phân 
tích động lực học. 
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1hhnamic modHlas oƑ elaqsticiy 


DYNAMIC  MODULUS” OF 
ELASTICITY  modun dàn hồi 
dộng lục 

Modun đàn hồi (modulus of 
elasticity) được xác định từ việc 
cho rung một mẫu kết cấu hoặc 
từ tốc độ của một xung (ví dụ 
xung siêu âm (ultrasonic) 

Thí nghiệm gọi là không phá hoại 
(non - desiructive) nếu mẫu 
hay kết cấu không bị phá hủy 
do thử. 


DYNAMIC PENETRATION TEST 
Thí nghiệm xuyên dộng 

Một thí nghiệm xuyên 
(penetration test) trong đó 
thiết bị xuyên được ấn vào đất 
với mộ số cú đập nhất định của 
búa tiêu chuẩn, ngược với thí 
nghiêm xuyên /ứ:b dùng một lực 
đo được 


DYNAMIC PROGRAMMING qui 
hoạch động lập trùnh. 

Một kỹ thuật liệt kê dựa trên 
máy tính, nó có thể tối ưu hóa 
các bài toàn Ít bị các hạn chế. 
Các hàm mục tiêu và các ràng 
buộc có thể phi tuyến. 


DYNAMIC RANGE giới hạn động 
của âm 

Dải các đệ lớn âm thanh mà âm 
nhạc có thể nghe trong phòng. 
Ỏ một ngưỡng, tiếng ồn của 
thính giả không làm át mất âm; 


t.urW veøad 


Ở ngưỡng cao, mức âm thanh lớn 
nhất của ban nhạc củng không 
gây cảm giác khó chịu. 


DYNAMICS động luc học. 

Một bộ phận của cơ hoc liên quan 
đến tác dụng của lực và chuyến 
động mà nó gây ra, ngược với 
tính học (statics) nghiên cứu 
trường hợp không có chuyển 
động và các lực được cân bằng. 


DYNAMO đindưmö 
Máy phát dòng diện một chiêu, 
Xem thêm alternator. 


DYNE đứa, 

Lực cần có để sinh ra gữv tốc 
một cemj/ giây: giảy cho một khỗi 
lượng 1 gam trong hệ SĨ. 

Địn được thay thể bởi Niutơn (l 
dín = 10ẺN). 


E 


E Cd số của loga tự nhiên; e = 
2,71828... 


E a) Ký hiệu phổ biến nhất của 
modun đàn hồi 

b) tiền tố exa có nghĩa một triệu 
triệu triệu lần, hay 101 


EARLY WOOD gỗ sớm 
Gỗ nhẹ với các thành phần tế 
hào mỏng hÌnh thành tronz giai 
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Earnhone 


đoạn đầu của sự phát triển các 
vòng tăng trưởng (growth ring) 
(còn goi là gỗ mùa xuân). Gỗ 
chắc hơn với các thành tế bào 
dày hơn, hình thành trong các 
giai đoạn sau này, gọi là gỗ muộn 
(afe ood) hay gỗ mùa hạ 
(summer t¿oodl) 


LARPHONE ống nghe 
Máy biến nảng (transducer) 
âm-điện để cho một người nghe 


EARTHED (liên quan đến mắc 
dây điện) #iếp đất 

Nối với đât để phóng điện trực 
tiếp và an toàn. Còn gọi là 
8rounded 


EARTIHI-INTEGRATED 
CONSTRUCTION công 
ngàm 

Công trình có một bộ phận hoặc 
toàn bộ ở dưới đất hoặc có mái 
phủ đất. 


trình 


EARTII PRESSURE ép i/c đốt 

Ap lực nằm ngang do đất tác 
dụng lên tường chắn, hoặc ngược 
lại. Ấp lực chủ động hay áp lực 
tối thiểu là áp lực do đất tác 
động lên tường chắn. Áp lực bị 
động hay áp lực tối đa là áp lực 
gây ra bởi đất ở phía trước bộ 
phận tường xây trong đất, đó là 
phân lực của bô phận đất đó 
chống lại sự chuyển dịch của 
tường (tường bị đẩy lùi vì áp lực 


Earthquakc scdle 


chủ động của đất bị chặn). Áp 
lực đất có hạt được tính theo 
thuyết của Rankine (Rankine 
theory). 


ERTHOQUAKE LOADING (đi trọng 
động dốt : 

Các lực do động đất tác động 
lên kết cấu. Động đất chỉ xấy 
ra ở những nơi có đứt gãy địa 
chất (geological fault) và 
nhiều vùng như vậy không đi qua 
các trung tâm dân cư; tuy nhiên 
phần lớn bờ biển phía tây nước 
Mỹ, Nhật, Niu Zealand và một 
số nước vùng Địa Trung Hải 
thường bị động đất dữ dội. Dộng 
đất là do những rung chuyển của 
vỏ trái đất. Khi đất dịch chuyển 
ở dưới một kết cấu, công trình 
có xu hướng vẫn trở lại vị trí „ 
ban đầu do quán tính. Tổng lực 
thẳng đứng thường nhỏ hơn khả 
năng chịu tải của kết cấu. Nhưng 
kết cấu phải tính toán sao cho 
đủ chống lại thành phần nằm 
ngang của chuyển động của đất. 
Tải trọng do động đất đối với 
một công trình nhỏ có thể xem 
như lực tỉnh nằm ngang, nhưng 
đối với các công trình cao thì 
phải sử dụng cách phân tích động 
lực học. 


EARTHQUAKE SCALE ¿hang động 
đất 

Xem Mercalli scale và Richter 
scale 
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Eawe 


EAVE mới chỉa, mới dua 
Phần của mái nhà nhô ra khỏi 
mặt tường, xem gable 


EBS Experimental Building 
Station, Sydney (?rgạm thí 
nghiệm công trình, Sydney). 


ECCENTRIC I.OAD (đi rọng lệch 
tâm 

Tải trọng nén hoặc kéo không 
tác dụng qua trọng tâm 
(tcentroid) của tiết diện ngang. 
Độ lệch tâm (eccentricify) là 
khoảng cách từ đường tác dụng 
của tải trọng đến trọng tâm. 


ECHO f?iểng uọng 

Am thanh phản xạ lại sau hơn 
70 millisecond (miliđây) sau khi 
âm thanh trực tiếp được nghe 
thấy một cách riêng biệt. Sự 
phản xạ trong khoảng thời gian 
ngắn sẽ góp phần làm cho âm 
gốc lớn hơn và tai người khó 
phân biệt được tiếng vọng riêng 
biệt. Tiếng vọng rất hay nghe 
thấy trong các phòng có các 
gương phản xạ âm thanh (souwd 
Htirror3). 


ECOSYSTEM hệ sinh thái 

Hệ thống tự nhiên tạo nên bởi 
các sinh vật cùng với đất, không 
khí, nước và năng lượng mặt 
trời. 

EDDY CURRENTS dòng điện xoáy 


Eduor 


Dòng điện xuất hiện trong các 
khối lượng xung quanh vật dẫn, 
gây bởi mạch điện xoay chiêu. 
Chúng dẫn đến tổn thất to lớn 
về năng lượng 


EDDY FLOW dòng chảy rối 
Dòng chảy trong đó các phần tử 
chuyển động hỗn loạn, ngược với 
chảy tầng (streamline flow) 


EDGE BEAM đàm: biên, thanh 
biên 

Dầm ở biên của kết cấu bản hoặc 
vỏ mỏng. Độ cứng do nó tạo nên 
sẽ làm tang khả năng chịu tải 
của kết cấu. Tuy nhiên nó cũng 
làm phức tạp các điều kiện biên 
(houndary conditions) ' 
Một số dầm biên chỉ tăng cường 
độ cứng và độ bền của kết cấu 
(thường làm cho nó nặng) một 
số khác chủ yếu làm tăng độ 
ổn định.Ví dụ trong vỏ mỏng 
hình trụ, các khung ngang 
(transuerse frames) không thể 
thiếu được, nếu không vỏ mỏng 
sẽ bị sụp. 


EDISON CAP. đuôi đèn biểu 
EDISON 


Đuôi bóng đèn điện, đặc biệt ở 
Mỹ: Nó được vận vào đui đèn. 
Xem thêm bayonet cap 


EDITOR /rinh soạn thảo 
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tffecthe dept gƑ rcifrcecd 


Chương trình giúp cho việc soạn 
thảo, sửa đổi các chương trình 
máy tính, văn bản hoặc các dữ 
liệu. Trình soạn thảo trên màn 
hình cho phép con trẻ di động 
trên mân hình và thay đổi ký tự 
trực tiếp, không cần dùng một 
hệ thống lệnh riêng biệt. 


CFFECTIVE DEPTH ỌF 
REINFORCED CONCRETE BEAM 
0r SLAB chiều cøo hiệu dụng của 
đầm hay bản bêtông cốt thép 
Khoảng cách từ trọng tâm của 
:hanh thép đến mặt chịu nén của 
bêtông thỉnh 42) 


_]/z/zz£ 
Hình 42, Chiều cao hiệu dụng của bản 
bểtông cốt thép 


EEFFECTIVE FLANGE WIDTIL chiều 
rộng hiệu dụng của bản cánh 
aì Chiều rộng của bản bêtông ở 
hai bên sườn, nó cố nhiệm vụ 
như bản cánh trong dầm chữ T 
hay dầm chữ L 

bè Chiêu rộng của bản với bụng 
dâm, nố làm nhiệm vụ của cấu 
kiện cánh trong dâm kim loại 
nhẹ (light - gauge) 


EEFFECTIVE LENGTH (OR HEIGHT) 
OF COLUMN đệ dài hiệu dụng 
của cột 


Efectye prestrexs 


Khoảng cách giữa các điểm uốn 
hay điểm uốn ngược 
(contraflexure) của cột khi nó 
oàn. Đó là chiều dài dùng trong 
độ minh (slendernes ratio). 


EFFECTIVE MODLULLUS GE 
ELASTICITY OE CONCRETE 
modun dàn hồi hiệu dụng của 
bétông 

Sự biến đạng của bẽtông dưới ` 
tải trọng một phần là do biến 
dạng đàn hồi (tức thời) và một 
phân do / biển phụ thuộc thời 
gian). Dể đơn giản cách tính 
toán, người ta đưa vào môđun 
đàn hồi hiệu dụng, đó là môđun 
cát tuyến (secant modulus) tức 
là cát tuyến của biểu đồ ứng suất 
biến dạng. 


EFFECTIVE PERCEIVED NOISE 
LEVEI, (EPNDB) mức tiếng ồn 
nghe thấy 

Múc tiếng ồn nghe thấy được của 
âm chuẩn liên tục, nó ở trong 
cùng một thời gian của tiếng ôn 
sẽ gây sự khó chịu cho người 
nghe. Nø được dùng chủ yếu để 
xác định tiếng ồn máy bay. 


EFFECTIVE PRESTRESS ứng suất 
trước hiệu dụng 

Ứng suất còn lại trong bêtông 
do ứng lực (prestressing) sau 
khi đã loại trừ mọi tổn thất 
(losses)}. 
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EffEcive sound pressure 


EFFECTIVE SOUND PRESSURE úp 
lực âm: thục tế 

Căn bậc hai của trung bình của 
bỉnh phương áp lực sóng âm 


EFFECTIVE SPAN khẩu độ tính 
toán 

Khẩu độ để tính toán mômen 
uốn trong dầm. Cách chung là 
lấy trị số nhỏ hơn của : 1) khoảng 
cách giữa tâm của các gối tựa, 
hoặc 2) lấy khoảng cách thông 
thủy giữa các gối tựa cộng thêm 
chiều cao của dầm hoặc bản. 


EFEECTIVE TEMPERATURE nhiệt 
độ hiệu dụng 

Tiêu chuẩn được dùng phổ biến 
để xăc định miền tiện nghỉ 
(comfort zone) do Yapglou đề 
xuất năm 1924 và được hiệu 
chỉnh chút it bởi ASHRAE 

Nó có chú ý đến nhiệt độ, độ ẩm 
và chuyển động của không khí, 
nhưng không kể đến hiện tượng 
bức xạ. Nhiệt độ hiệu dụng của 
môi trường là nhiệt độ của 
không khí yên tĩnh bão hòa hơi 
nước, trong đó người ta cảm 
thấy để chịu. Điều này đã được 
thực nghiệm nhiều lần tại 
phòng thí nghiệm của ASHVE tại 
Pittsburgh. thêm 
cequivalent temperature. 


Xem 


Elastic defarmation 


EFFECTIVE WIDTH (OF FLANGES 
OR SLAB) 
Xem effective flange width 


EFFLORESCENCE sự iên họa, bụi 
phong hóa 

Chất lắng thường màu trắng tạo 
thành ở trên bề mặt của gạch, 
khối xây hay tường bêtông. Nơ 
gồm các muối toát ra từ mặt 
tường. Tuy khó coi, nhưng nó vô 
hại và có thể làm sạch bằng cách 
cọ rửa. Tuy nhiên nó cớ thể làm 
tróc lớp sơn phủ lên chỗ phong 
hóa. 


EFT Earlest Pinish Time - /bời 
gian hoàn thành sóm nhất (của 
công tác trên sơ đồ mạng 
(network) 


EGGSHELL GLOSS nước bóng, 
nước lắng (như uỏ trứng). 

Một bề mặt được sơn phủ giữa 
bóng loáng và mờ, 


ELASTIC CONSTANTS cớc hàng số 
đàn hồi” 

Modun đàn hồi và hệ số Poisson 
(modulus of elasticity và 
Poisson's Ratio) 


ELASTIC DEFOMATION biến dạng 
đàn hồi 

Biến dạng xẩy ra nây khi tải 
trọng được đặt vào, và tức thời 
lại trở lại như cũ khi bỏ tải trọng 
đi, ngược với íừ biến (creep) 
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†;laxt: desim 


ELASTIC DESIGN thiết kế theo 
trạng thói đàn hồi 

Việc thiết kế dựa trên giả thiết 
rằng vật liệu làm việc đàn hồi 
và ứng suất trong đó càng gần 
xát càng tốt, nhưng không lớn 
hơn ứng suốt cho phép cục dại 
tmaximtIm permissible 
stresses) dưới tác dụng của (đổ: 
trọng làm uiệc (service loads 
hay working loads). Còn có 
thể gọi “hiết kế theo tải trọng 
iãm ciệc. Các cách tính toán 
khác là : ¿hié? hế theo trạng thái 
dẻo; thiết kế theo ứng suất giới 
hạn hay thiết kế giới hạn (Hmit 
design) . 


LLASTICITY Tỉnh dàn hồi 

Khả nãng của vật liệu có thể 
biến dạng tức thời dưới tải trong, 
và phục hồi các kích thước ban 
đầu ngay lập tức khi không còn 
tải trọng 


ELASTICITY, MODULUS ÖF xem 
modulus of elasticity 


ELASTIC LIMIT giới hạn đàn hồi 
Giới hạn của ứng suất, vượt quá 
đó thì biến đạng không thể hoàn 
toàn trở về cũ được. Trong thép 
it cácbon (mild steel) giới hạn 
đàn hồi thấp hơn một Ít so với 
ứng suất chảy (yield stress). 
Trong bêtông rất khó xác định 
vị trí chính xác của giới hạn đàn 


Elbaw 


hồi vì hiện tượng từ biến (creep) 
có thể sẩy ra ngay cả dưới tải 
trọng tức thời. 


ELASTIC LOSS OF PRESTRESS sự 
tổn hao đàn hồi của ứng suất 
trước 

Sự tổn hao của ứng suất trước 
(loss of prestress) là do sự co 
đàn hồi của bêtông. Nó chỉ cần 
lưu ý đối với các cấu kiện cảng 
trước (pre-tensioned). Khi các 
cấu kiện được cảng sau 
(post-tensioned) thì sự co đàn 
hồi xây ra trong quá trình thao 
tác được tự động bù lại. 


ELASTIC MODULUS xem 
modulus of elasticity 
ELASTIC SHORTENING Xem 


elastic loss of presiress 


ELASTIC STRAIN sự biển đựng 
đàn hồi 

Sự biến đạng (strain) được hồi 
phục hoàn toàn và lập tức, khi 
tải trọng gây ra được lấy đi. 


ELASTOMER eiastome, tật liệu 
đàn hồi 

Loại vật liệu tổng hợp có đặc tính 
của cao su, đó là do cấu trúc phân 
tử của nó có dạng xoắn. 


ElL.BOW khuỷu, 

Chỗ uốn góc hẹp của đường ống, 
ngược với đường uòng có bán 
kính cong lớn hơn. 
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ElectricalL tryuÌaitam 


E⁄LECTRICAL ENSULATION sự 
cách diện 
sự ngăn chặn dòng điện 


EILECTRICAL RESISTANCE điện 
trở 

Tỷ số giữa dòng điện (electrie 
current} và hiệu thế (voltage, 
được tính bằng ohms 


ELECTRIC ARC WELDING Xem 
qrc tuelding 


FLECTRIC CURRENT đòng điện 
Điện đi qua một vật thể, gây ra 
bởi sự di chuyển của các ion 
mang điện âm (ion). Nó được 
tính bằng ampere 


ELECTRIC DISCHIARGE 
Xem discharge lamp 


LAMP 


ELECTRIC EYE con mát điện 
Tế bào quang điện dùng để làm 
mớuv đò 


f1, 43 Tecnxômét điện trỏ 


ELECTRIC RESISTANCE STRAIN 
GAUGE ‡enxómét điện trở. 

Một tenxômét (strain gauge) 
dựa trên định luật Ohm. Nó gồm 
dây chạy ngoằn ngoèo (hình 43) 
hay là kim loại ngoằn ngoèo 


klectrtocheimcal serics 


(foilì gắn vào giấy hoặc vàđ nền 
sơn. Tất cả được dán vào bộ phận 
kết cấu cần khảo sát. Biến dạng 
kéo làm cho dây dài ra, trở nên 
mỏng hơn, và do đó dòng điện 
qua ít hơn. Dòng điện được đo 
bởi câu Wheatstone 
(Wheatstone bridge) hoặc 
một mạch thích hợp. Nếu chọn 
cẩn thận dây dân và keo dán, 
cơ thể đo được các biến dạng 
nhỏ tới 1 x 109, Xem thêm 
strain rosette 


ELECTROCHEMICAL, CORROSION 
sự n mòn diện hóa. 

Sự ản mòn gây ra bởi sự hòa 
tan cực âm dần dần khi hai kim 
loại khác nhau về mặt điện hóa 
tiếp xúc với nhau trong điều kiện 
ẩm. Chúng tạo thành một pin 
điện và sinh ra đồng điện một 
chiều. Nhôm tấm dùng ở ngoài 
trời thường hay bị như vậy, nếu 
nó được liên kết bởi các đỉnh 
bằng đồng, hoặc bằng thép (mức 
độ thấp hơn). Các định thép hoạc 
bulông khi dùng với nhôm thì 
nên phủ một lớp cađmi hay kêếm. 
Các kim loại quí (nobie meial) 
không bị ăn mòn điện hóa. Xem 
thêm ˆ galvanising và 
sacrificial proteetion 


ELECTROCHEMICAL SERIES đảy 
điện hóa, đãy thế điện cục 

Dãy các nguyên tố xếp theo thú 
tự diện thế phát sinh khi được 
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Elecrode 


nhúng trong một dung dịch ion 
đậm đặc trung bình. Đối với 
những kim loại thường được 
dùng, thứ tự của dãy điện hóa 
là: (đầu cơt£ốf) vàng, platin, bạc, 
thủy ngắn, đồng. hydrô (zêro), 
chỉ, thiếc, niken, cađmi, sắt, 
crôm, kẽm, nhôm, magiê, nafri, 
canxi, kali, lithi (đầu anốt). Khi 
các kim loại khác nhau tiếp xúc 
trong nước thì sẽ sinh ra sự ăn 
mòn điện hóa (electrochemical 
Corrosion) 


ELECTRODE 2a) điện cực bì que 
hàn 

a) Dầu dây dẫn qua đó dòng điện 
đưa vào hoặc đưa ra một dung 
dịch điện phân (electrolyte) 

b) Một thỏi kim loại, để trần hay 
có bọc, dùng làm cực trong hàn 
bằng hồ quang điện 
welding) 


tare 


ELECTRODEPOSITION sự hết tủa 
điện phân. 

Sự kết tủa của một lớp kim loại 
hay hợp kim lên một kim loại 
khác trong chất điện phân 
(electrolyte) gồm dung dịch các 
muối của kim loại cần kết tủa. 
Xem øalvanising 


ELFCTROLDMINESCENT 
tấm phót diện quang 

Nguồn sáng nhân tạo gồm một 
chất phát quang (thường là 


PANEL 


Electron 


sunfua kẽm) chứa trong một tấm 
nhiều lớp và được kích thích bởi 
dòng điện xoay chiều. Nó có thể 
được dùng để chiếu sáng một 
diện tích lớn với một độ sáng 
đồng đều và thấp, khi kích thước 
không gian của hệ thống chiếu 
sáng phải là nhỏ nhất 
ELECTROLYTE chất điện phân 
Môi trường dẫn điện (thường là 
một dung dịch) trong đó dòng 
điện (electric current) chạy 
được là do các phản ứng hóa học. 
Quá trình đó được gọi là quá trinh 
điện phân 

ELECTROMAGNET nơmn chủm 
điện 

Mệt nam châm tạo thành bằng 
cách cuốn một cuộn dây đẫn 
quanh một lõi sớ¿ non. Nó trở 
thành có từ tính khi dòng điện 
chạy qua dây dẫn và mất từ tính 
khi dòng điện bị ngất. Đó là một 
nam châm tạm thời. 


ELECTROMAGNETIC 
phổ diện từ 

Một dãy các bước sóng của sự 
phát xạ điện từ bao gồm sóng 
phát xạ tia cực tím, ánh sáng, 
nhiệt, và radiô 


SPECTRUM 


ELECTROMOTIVE FORCE 
điện động 

Lực gây sự chuyển động các 
eleetron trong mạch điện. Nó 
được đo bằng volt 


sức 


ELECTRON êectron, điện tử. 
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Electron giữ 


a) Từ Hy Lạp chỉ bợp kứn gồm 
bốn phần vàng và một phần bạc. 
Điều này được người cổ Hy Lạp 
dùng phổ biến vì họ thấy cơ thể 
sản xuất loại vàng nguyên chất 
hơn được (vàng nguyên chất hiện 
nay thường là 22 cara tức là 
11/12 nguyên chất). Trong thiên 
nhiên vàng thường pha lần với 
bạc. 

b) Từ Hy Lạp chỉ hổ phách, có 
lẽ do bề ngoài nó giống như kim 
loại dẫn điện; Vào thế kỷ 18 Tiến 
sỉ Gilbert, một nhà bác học người 
Anh nghỉ ra thuật ngữ eiectric(ty 
để chỉ sự hút nhau của một số 
vật thể kể cả hổ phách, sau khi 
cọ nố bằng một cách nào đó 

©) Hạt nhỏ hơn nguyên tử có 
khối lượng là 9.04 x 102? gam, 
tức là 1/1840 lần trọng lượng của 
prôtôn hay nơtrôn và mang điện 
tích âm. Dòng điện là một dòng 
các eleetron chạy từ catốt sang 
anốt 


ELECTRON 
êÌlectron, 

Hệ thống các điện cực trong ống 
phóng tỉa âm cực (cathode - 
ray tube) nó sinh ra một chùm 
các êlectron. Nó gồm một catốt 


GUN súng phóng 


từ đó các êlectron được phóng 
ra và một anốt có diapham và 


Element 


một hay nhiều điện cực điều tiêu. 
Các electron này đi qua diapham 
tạo thành một chùm 


ELECTRONIC ĐIGITAL 
COMPUTER Xem digital 
. Computer. 


ELECTRO-OSMOSIS hiện tượng 
thẩm thấu diện 

Sự chảy của chất lỏng qua các 
lỗ của một màng do có sự khác 
nhau về điện thế. Thuật ngữ còn 
dùng để chỉ việc hạ nước bàng 
ống kim (twellpoint 
dewatering) có dòng điện hỗ trợ 
Khi dòng điện một chiều đi qua 
bùn có chứa nước, nước sẽ chẩy 
sang cdiốt. Các catốt được đạt 
trong bùn cách quãng khoảng 1Ð 
m (30 ft) và nước được bơm khỏi 
đây. Các anốt được đặt tại các 
điểm trung gian 


ELECTROSTATIC FILTER ?:đy lọc 
tính điện 

Một máy tích điện dương cho các 
phần tử lơ lửng trong dòng 
không khí, sau đó chúng được 
thu về bản tích điện âm. 


ELEMENT ?#guyên tố, phần tủ, 
thành phần 

a) Một chất gồm toàn những 
nguyên tử có cùng số nguyên tử. 
b) Dây điện trở làm thành một 
đơn vị tỏá nhiệt của thiết. bị nung 
điện. 
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Elevation 


c) Một trong bốn thành phần của 
Aristotle (đất, nước, không khí 
và lửa) dựa vào đó mà thiết lập 
chuẩn mực trong kiến trúc cổ 
điển và các văn bản khoa học 
đầu tiên 


ELEVATION cøo độ; mát dúng, 
hình chiếu đứng. a) khoảng cách 
thẳng đứng của một điểm ở trên 
hay ở dưới mốc độ cao (bench 
mark) hoặc một điểm chuẩn nào 
đó 

b) hình biểu diễn của một vật 
thể trên mặt phẳng thẳng đứng, 
được nhìn từ phía trước lại. 


ELEVATOR /móy nêng, thang 
nâng, thang múy 

Một buồng hay một bệ để chuyên 
chở người hay hàng hóa lên 
thẳng. Ỏ Anh và Úc gọi là !f 


ELEVATOR HOISTWAY /ồng (hang 
máy 

Thuật ngữ tiếng Mỹ dùng cho 
tt uš(eli, lồng thang mây 


ELEVATOR RECALL xem 
recall 


Hft 


ELLIPSE eiÍp 

Một đường cong kín có được 
bằng cách cất một mặt nón tròn 
xoay thẳng đứng bằng một mật 
phẳng, nếu toàn bộ thiết diện 
nằm ở một phía của đỉnh nón. 
Đó cũng là qũi tích của một điểm 


EHipsoid oƒ stress 


chuyển động sao cho tổng các 
khoảng cách từ điểm đó đến hai 
điểm cố định hay #êu điểm là 
không đổi. Do đó một elip có thể 
vẽ được bằng cách ghim chặt hai 
đầu một sợi dây vào các tiêu 
điểm và di chuyển bút chỉ tỳ vào 
sợi dây luôn được kéo cảng (h. 
24) Dường kính lớn nhất và nhỏ 
nhất gọi là ¿rực lớn và trục nhỏ. 
Phương trình của elÍp có dạng 
x?a + y”ƒồ = 1 trong đó a và 
b là các hằng số 

Xem thêm oval 


ELLIPSE OF STRESS 
Xem ellipsoid stress 


#ục løn 
Hình 44. Cách vẽ clip bằng một sợi 
dây buộc vào các tiêu điềm. 

ELUIPSOID eipxôft 
Một mặt tròn xoay (surface oŸ 
revolution) sinh ra bởi một elÍp. 


ELLIPSOID OF STRESS eiipxôit 
ứng suất 

Elipxôít biểu diễn trạng thái ứng 
suất tại một điểm trong một vật 
rắn. Các bán trục là các vectơ 
biểu diễn các ứng suất chính 
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frHiprrcadl arch 


(principal stress) tại điểm đó 
và một bán kính vectơ bất kỳ 
biểu diễn ứng suất tổng hợp trên 
một mặt phẳng nhất định đi qua 
điểm đơ. Khi một trong các ứng 
suất chính bàng không thì ta có 
trường hợp ứng suất phảng mật 
elipxôfÍt trở thành một eiÍp. Xem 
thêm Mohr c¡rcle. 


ELI.IPTICAL ARCMH 0uòm hình clip. 
Vòm mà mặt đứng là một nửa 
elip. Nó dựng thẳng đứng trên 
các chân vòm (springingsS). 

Trong khi ở vòm bán nguyệt, độ 
cao vòm phải bằng nửa khẩu độ, 
vòm elÍp có thể cđ một tỈ số bất 
kỳ giữa độ cao và khẩu độ. 


ELI,IPTLCAIL PARABOLOID 
parabolôft eliplie 

Mặt tịnh tiến gây ra bởi một 
parabol lồi chuyển động dựa trên 
một parabolt lôi khác 


mọi 


ELONGATION. Sự héo đài, độ giản 
a) Sự giãn dài của một cấu kiện 
do cố lực kéo 

bà Káo dài dẻo của mâu thử kim 
loại khi bị phá hủy trong thí 
nghiệm kéo 


ELUTRIATION sự đổi, sự chất 

Một phương pháp để tách các 
kích thước các hạt tùy theo tốc 
độ mà chúng lắng trong chất 
lỏng. Kích thước các hạt được 


Emulsifier 


xác định theo định luật STOKE 
(Stokes' law) 


EMBOSSED được chạm nổi, làm 
gồ lên. 

Những thiết kế trang trí hoặc 
hình có dạng nổi (relief) tức là 
nhô ra ngoài bề mặt 


EMERGENCY POWER công suất 
dùng khẩn cốp 

Công suất có thể dùng trong 
mười giây, sau khi công suất bình 
thường bị hỏng, đủ để khởi động 
ánh sáng báo hiệu, Công suất dự 
phòng (sfưndby pouer) là công 
suất có thể sử dụng trong một 
phút 


EMERY bộ nhám 

Dạng không tỉnh khiết của 
corundun (corundum) Nó gồm 
phần lớn là nhôm vã oxýt sắt 


EMF sức điện động 


EMISSIVITY độ phút xạ 

Tỷ số của tốc độ mất nhiệt trên 
một diện tích đơn vị bê mặt ở 
một nhiệt độ nào đó trên tốc đệ 
mất nhiệt trên một diện tích đơn 
vị vật đen (black body) cũng ở 
nhiệt độ đó và cũng trong môi 
trường tương tự. 


EMULSIFIER chất nhủ tương hóa 
Một chất làm thay đổi sức căng 
bề mật của các hạt' keo, git 
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Emulsion 


chúng lơ lửng, giữ cho chúng 
không dính vào nhau. 


EMULSION nh tương 
leo thể huyền phù của một chất 
lỏng trong một chất lỏng khác 


EMULSION PAINT sơn + hủ tương 
Loại sơn gồm những phần tử nhỏ 
của chất nhựa tổng hợp (như 
polyvinyl axêtate) và chất màu 
lơ lửng trong nước. Khi nước bay 
hơi, các phần tử của chất nhựa 
tạo thành một màng giữ chất 
mâu. 


ENAMEL Xem vitreous enamel 


ENAMELIVD BRICK gạch trớng 
„ren. ⁄ 


ENAMEL PAINT sơn men 

Loại sơn rất bóng, chứa vếc-ni 
ở một tỷ lệ cao và do đó ít chất 
màu, Vì thế mà cần một hay hai 
lần sơn lót. 


ENCASTRE b¿ ngàm 

Ngàủ chặt hoặc giữ đầu cố định, 
và do đó không thể quay được. 
Còn gọi là encastered 


ENCAUSTIC TILES ngói nen màu 
ngói mà các trang trí bằng màu 
được giữ lại bằng nhiệt. Chúng 
được áp dụng nhiều ở thời Trung 
cổ và sau đó ở trong các nhà 
thờ Gôtíc-mới 


End-lapJoimnt 


END-BEARING PILE. cọc chống 
Cọc chịu lực được đặt trên một 
lớp chịu tải trọng, như đá 


END BLOCK khối ở biên 
Khối ở đầu kết cấu chịu căng 
sau (posf-tensioned), nó được làm 
rộng hơn để giảm ứng suất tựa 
xuống giá trị cho phép. 


END GRAIN mớt đầu dầm 

Mặt của thanh gỗ khi các thớ bị 
cắt ngang. Nó sẽ dễ bị hư hỏng 
nếu không được bảo vệ ngoài trời 


END JOINT nối đối đầu, liên kết 
đốt đầu 

Mối nối giữa hai đầu của hai 
thanh thẳng hàng. Thuật ngữ 
này được dùng phổ biến đối với 
gỗ hơn là butt-joint 


END-LAPJOINT mới nối chồng 

Mối ghép giữa hai đầu của thanh 
gỗ thường đặt vuông góc nhau. 
Mỗi thanh được bạt đi một đoạn 
bằng chiều rộng của thanh kia, 


` 


Hình 45. Mối nối chồng 
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Endothermic reactioart 


cho nên bề mặt của nối ghép rất 
phẳng. Còn gọi là right-angied 


ENDOTHERMIC REACTION phủn 
úng thu nhiệt 
Một phản ứng trong đó nhiệt 
được hấp thụ, ngược với phản 
ứng tỏa nhiệt 


ENDURANCE LIMIT Xem fatigue 
strength 


ENERGY năng lượng 

Khả năng của một vật tạo ra 
một công. Trong vật lý cổ điển, 
cơ năng được phân ra động năng 
do chuyển động gây ra và (hế 
năng do vị trÍ của nó mà có, 
Dạng năng lượng sau bao gồm 
cột nước trọng lực (head of 
water) và năng lượng biến dạng 
dự trữ (strain energy) trong 
vật liệu chịu lực. Cơ năng có thể 
biến đổi thành nhiệt, âm, điện 
năng và hóa năng. 


ENGAGED COLUMN cội ẩn, 
Cột có một phần lẫn vào tường 


ENGLISH BOND mạch xây hiểu 
Anh. 

Mạch xây (bond) gạch gồm các 
lớp gạch ngang (headers) và 
các lớp gọch dọc (stretchers} 
(hình 46) Còn gọi là: Old 
English bond. 


ENGLISH CROSS BOND ?mạch xây 
chéo kiểu Anh 


Entrained aữ 


Là mạch xây kiểu Ánh (English 
bond) có đưa thêm viên gạch 
ngang vào các hàng gạch dọc. 
Nó tạo thành đường chéo trên 
mặt tường, Còn gọi là mạch xây 
chéo SỲ Andrew. 


IIEE Fe 
II —L1⁄AÁ1.-- 
IBEREI BEỢE: 


"= CTTTIT< 
ISESGI TEEEED liPI EEESDI 


H. 46 Mạch xây kiều Anh cô 


ENGLISH TILE Xem tiÌe, roof 


ENSEMBLE đồng diễn, dồng đều. 
Khả năng của những nhạc công 


trong buổi hòa nhạc có thể nghe 
lẫn nhau để có thể chơi đều. Nếu 
sân khấu hay hố nhạc quá rộng 
hay quá nông thì hai bên của 
ban nhạc không thể nghe nhau 
được. 


ENTHALPY enfanpy 
Nhiệt chứa trong một đơn vị khố 
lượng do cả nbhiệ? ổn (latent 
heat} và nhiệt cảm (sensiblc 
heat). Nó được đo bằng kdJ/k‡ 
Chay Btu trên LB). 


ENTRAINEDĐ AIR &hông khí được 
đưa uào (để tạo bọt) 


140 


Entrapped dí 


Không khí được đưa vào bêtông 
bằng cách sử dựng chất tạo bọt 
(air -entraining agent) 


ENTRAPPED AIR không khí bị 
mắc lại 

Lỗ rỗng không khí dư lại trong 
bêtông không nhằm mục đích tạo 
bọt (entrained). 


ENTROPY erropi 

Thuật ngữ do nhà vật lý người 
Dức R. Clausius đề ra năm 1865 
cho một trong năm yếu tố định 
lượng của nhiệt động lục học 
(thermodynamic). Ông giải 
thích nó như sau "Một bộ phận 
của vật chất ở cùng một nhiệt 
độ cớ entropi không đổi chừng 
nào nhiệt không bị thoát ra hoặc 
đưa vào nó, nhưng nếu nó nhận 
một lượng nhiệt mà nhiệt độ 
không thay đổi thì entropi được 
tăng lên một lượng nhiệt bằng 
tỷ số của đương lượng của lượng 
nhiệt đó trên số đo tuyệt đối của 
nhiệt độ trên thang nhiệt động 
lực học. Entropi của một hệ 
thống luôn luôn tăng do mọi sự 
chuyển nhiệt bên trong hệ thống, 
do vậy entropi của vũ trụ tiến 
đến cực đại. 


ENVELOPE dường bao 

Đường cong tạo nên bởi một dãy 
các tiếp tuyến chung với một hệ 
đường cong có liên quan. 


Epoxw resin 


EPHEMERS iịch thiên Uớn 

Bảng cho biết vị trí dự tính của 
thiên thể. Xem thêm Nautical 
almanac 


EPICENTRE ñ#goại chấn tâm 
Điểm trên mặt đất ở-ngay trên 
tiêu điểm của động đất 
(earthquake) 


Hinh 47 Dường bao 


EPICYCLOID 4Ðpix¿clôff 

Đường cong sinh ra bởi một điểm 
thuộc đường tròn lăn trên một 
đường tròn khác. Nó hay được 
dùng để thiết kế các bánh răng 
ăn khớp thật êm. Xem thêm 
xiclôït 


EPOXY RESIN nhựa êpoxi 
Một nhóm các nhựa rắn khi nóng 
dựa trên cách hợp epoxít 

O 


- ƠH, - CH - 
Nhựa tươi gồm chuỗi ngắn các 
phân tử polyme với một nhóm 
êpoxít ở đầu kia. Nhớm êpoxit 
rất dễ hòa hợp và nhiều chất có 
thể dùng làm chất hóa rắn 
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Equatfơn of trme 


(hardener). Nhựa tươi và chất 
hóa rắn được để riêng biệt và 
được trộn với nhau trước khi 
dùng. Nhựa epoxi đắt hơn 
polyester, nhưng nó cố nhiều 
công dụng hơn. Nó dính tốt với 
kim loại, kính, bêtông, đá và cao 
su, do đó nó được dùng làm loại 
keo dán tốt và dung môi cho sơn. 
Nó chịu được mài mòn, thời tiết, 
axít, kiềm và nhiệt trên 100°C 
(212°F). Dặc biệt nó được dùng 
để hàn vá bêtông hỏng, và liên 
kết bêtông cũ với bêtông mới; để 
làm việc này có thể trộn êpoxi 
với cát để thành vữa nhựa êpoxi. 


EQUATION OF TIME phương trình 
thời gian 

Sự khác nhau giữa thời gian mặt 
trời biểu kiến và thời gian mặt 
trời trung bình 


EQUATOR xích đạo 

Đường vi tuyến (parallel of 
latitude) duy nhất là đường 
đoản trình (geodetic line) 


EQUATORIAL COMFORT INDEX 
chỉ: số tiện nghỉ uùng xích dạo 
Tiêu chuẩn để xác định ung tiện 
nghỉ (comfort zone) do Webb 
đưa ra ở Bingapore năm 1952, 
còn được gọi là chỉ số Singapore 
(Singapore index). Nó có chú ý 
đến nhiệt độ bầu ướt và nhiệt 
độ bầu khô và sự chuyển động 
của không khí, nhưng nó bỏ qua 


Equilibiuim moisture content of từmber 


sự phát xạ. Việc áp dụng chỉ số 
này chỉ hạn chế trong điều kiện 
của vùng xích đạo nóng ẩm, và 
cũng cố dự định dùng cho điều 
kiện trong nhà, với người sống 
thích nghỉ với nhiệt độ bầu ướt 
trên 24°C (759F) 


EQUILATERAL đều 

Có các cạnh bằng nhau. Một tam 
giác đều có ba cạnh bằng nhau, 
còn tam giác cân (isoscele) có 
hai cạnh bàng nhau. 


EQUILIBRANT i¿c cân bằng 
Lực dùng để giữ cho hệ lực ở 
trạng thái cân bằng 


EQUILIBRIUM (rạng thói côn 
bàng 

Trong cơ học, trạng thái của một 
cơ thể đứng yên, hay chuyển 
động theo một vận tốc không đổi. 
Hợp lực của mọi lực tác động 
lên cố thể ở trạng thái cân bằng 
thì bằng không. 


EQUILIBRIUM DIAGRAM như 
phase diagram 
EQUILIBRIUM MOISTURE 


CONTENT OF TIMBER độ ẩm cân 
bằng của gỗ 

Độ ẩm chứa trong gỗ cân bằng 
với độ ẩm trong không khí, do 
đó nó không nhả cũng không hút 
độ ẩm của không khí xung 
quanh. Nó được thể hiện theo 


142 


Equimnox 


phần trăm trọng lượng gỗ sấy 
khô 


EQUINOX phân điểm (xuân phân 
- thu phân) : 
Ngày 21 tháng ba và 23 tháng 
chin có ngày dài bàng đêm, do 
mặt trời đi qua xích đạo của bầu 
trời 

Xem thêm solstice 


EQUIVALENT CONTINUOUS- 
SOUND LEVEL (La) múc âm liên 
tục tương đương 

Mức âm không đổi dB(A), khi 
phát sinh trong cùng một khoảng 
thời gian, sẽ làm cho người nghe 
chịu cùng l năng lượng âm như 
là 1 âm biến đổi. Nó được dùng 
chủ yếu để đánh giá tiếng ồn về 
nghề nghiệp, nhưng ngày càng 
dùng để đánh giá tiếng ồn của 
môi trường 


EOQUIVALENT TEMPERATURE 
nhiệt độ tương dương 

Tiêu chuẩn để xác định miền 
tiện nghi (comfortk zone) do 
Dufton đề ra năm 1929. Nó có 
chú ý đến nhiệt độ, chuyển động 
của không khí và sự bức xạ, 
nhưng không kể đến độ ẩm. Năm 
1932 Dufton nghỉ ra thiết bị đo 
nhiệt độ 
(eupatheoscope©e) tại trung tâm 
nghiên cứu nhà ở Ảnh quốc 


tương đương 


Escalator 


(British Building Research 
Station) để xác định môi trường 
nhiệt theo nhiệt độ tương đương. 


Xem thêm effective 
temperature 
ERC Bxternally reflected 


component, thành phần phủn 
chiếu bên ngoời (của yếu tố chiếu 
sáng ban ngày) 


ERG erg; - 
Đơn vị năng lượng trong hệ CG8. 
Đó là công sinh ra khi một lực 
1 dyne chuyển động một cm theo 
phương của lực. Trong hệ ŠĨ, erg 
được thay bởi Jun, nớ bằng 107 
erg. 


ERGONOMICS /ao động học (công 
thái học) 

Khoa học nghiên cứu mối quan 
hệ giữa lao động và con người. 
Còn gọi là Human Factors 
ngineering 


ERW_ Electric Resistance 
Welding. Hàn điện trỏ 


ESCALATOR (hang múy, thang 
băng 

Một thang chuyển động gồm một 
thang chạy liên tục mang trên 
nó các bậc thang. Nơ có thể dùng 
để chuyển lên cao và xuống thấp, 
tuy nhiên thang băng thường 
dùng để chở người lên cao, còn 
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Escuicheon 


dùng thang thông thường cố định 
để đưa xuống 


ESCUTCHEON miếng che lỗ khóa 
Một bản bảo vệ che lỗ khóa ở 
cửa ra vào 


ET Effective Temperature,- 
nhiệt độ hiệu dụng 


ETCHING s khốc mòn 

a) Làm lộ rõ cấu trúc kim loại 
. bằng tác động hóa học thích hợp. 
Ví dụ trong peclit (perlite) các 
lớp ferít có tính dương điện đối 
với xementít, nên chúng có thể 
được thể hiện ra bằng cách khác 
mòn. 

b) Quá trình khắc những đường 
nót lên một bản kim loại bằng 
axit và làm ảnh từ bản này. 
Cũng chỉ loại ảnh làm theo cách 
nây. 


ETIANOL ¿/¿anot 

Rượu êtylic dùng trong công 
nghiệp nhiều hơn là sử dụng cho 
ăn uống. 


EUCALYPT cây bạch đàn 

Loại cây xanh quanh năm và lột 
vỏ. Ò Úc nhiều cây gỗ cứng như 
cây tần bì trắng (ash) và cây dái 
ngựa đỏ (mahogany) thực chất 
là các cây bạch đàn. Còn gọi là 
gưum. tree 


EULER FORMULA công thúc Ơie. 


Eutectic 


Công thức uốn dọc (buckling) 
của cột mảnh do nhà toán học 
Eulerf) đề ra năm 1757. Tải 
trọng uốn dọc của cột bằng P 


x^El 


t? 
của đường tròn, 3,1416; E = 
môđun đàn hồi, Ì = mômen thứ 
hai của tiết diện (mômen quán 
tính), L = chiều đài tính toán. 
Xem thêm Rankine column 
formula và short column 
formula 


trong đó ø = 


hằng số 


EUPATHEOSCOPE /(hiế? b¡ đo 
nhiệt độ tương đương 

Một hình trụ đen được làm nóng 
bằng điện, thiết kế sao cho nhiệt 
độ bề mặt của nó bằng nhiệt độ 
của người mặc quần áo trong 
điều kiện tiện nghỉ; nhiệt đưa 
vào để có sự thoải mái được đo 
để xác định nhiệt độ tương 


đương (equivalent tempe- 
rature) 
EUTECTIC £ew£fecứi, hỗn hợp 
euttecHi 


Hợp kim có nhiệt độ nóng chẩy 

thấp nhất trong phạm vỉ cấu 
thành của nó. Nó được thấy rõ 
trên biếu đồ pha (phase 
diagram) tại giao điểm của hai 


*) Euler là nhà toán học Thụy Sĩ sinh tại 
Bále (ND) l 
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Eutectoid 


đường cong lỏng (liquidus 
curves) trong hệ hai cấu tử hoặc 
của ba đường cong lỏng trong hệ 
ba cấu tử. Do đó eutectic đông 
rắn từ trạng thái lỏng như một 
hỗn hợp có cấu thành xác định 


EUTECTOIĐ efectôii 

Một hỗn hợp của hai hoặc nhiều 
thành phần chúng hình thành 
khi nguội từ một dung dịch rắn 
(solid solution) và lại biến đổi 
khi bị làm nóng. Perbte là loại 
eutectoít điển hình. Quá trình 
này cũng giống như quá trình 
tạo thành eutectic, nó được 
đông rấn lại từ thể lỏng hay từ 
trạng thái nóng chảy. 


EVACUATED TUBULAR 
COLLECTOR ống góp đã rút chôn 
không 

Ống góp năng lượng mặt trời có 
thể dùng cho nhiệt độ trên 150°C 
(300°F). Ống có lớp mặt phủ chọn 
lọc (selective surface ciating) 
nhằm nâng cao hiệu quả. 


EVAPORATION sự bốc hơi 

Sự chuyển từ thể nước sang thể 
hơi, không nhất thiết đạt đến 
nhiệt độ sôi. 


EVAPORATION COOLING sự làn: 
lạnh bằng bốc hơi 

Một phương pháp đơn giản để 
điều hòa không khí có thể 


Expanded clayv 


dùng trong vùng khí hậu nóng 
khô. Không khí nóng khô hấp 
thụ nhiệt ẩm của nước bốc hơi 
sẽ trở thành lạnh. Độ ẩm sẽ tăng 
do nước bốc bơi 


EVENT sự hiện 

Một thời điểm biểu diễn giao 
điểm của hai mũi tên (arrow) 
trong sơ đồ mạng (network) tức 
là lúc khởi đầu và lúc kết thúc 
của một công việc. Một sự kiện 
(event) không có thời gian kéo 
đài 


EXA Tiền tố chỉ 10! hoặc một 
triệu triệu triệu lần, hay được 
dùng trong hệ SL. Viết tới là E 
ví dụ I EJ = 10! Jun. 


EXFOLLATION s/ phân. thành lóp. 
Bề mặt của khoáng vật phỉnh 
lên, bóc ra và phân thành các 
lớp mỏng ví dụ mica phân lớp 
(vermicalite) 


EXOTHERMIC REACTION phởn 
ứng tỏa nhiệt 

Phản ứng xảy ra với sự thoát 
nhiệt, ngược với phản ứng thu 
nhiệt (endotherniic reaction) 


EXPANDED CLAY đốt sé£ nở 
phình. 

Một loại cốt liệu nhẹ 
(lightweight aggregate) nhân 
tạo 
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Expanded meital 


EXPANDED METAL bản ¿hép mút 
lưới 

Lưới kim loại làm từ tấm kim 
loại bằng cách cất theo mẫu lưới 
hình khe, sau đó kéo kim loại 
qua mẫu lưới hình thoi. Dùng 
làm lưới cốt thép, làm màn chắn. 
Còn gọi là /ưới hình thoi, 


EXPANDED PLASTIC chết đẻo nở 
phình 

Vật liệu cách lỉ nhẹ ở dạng xốp, 
tấm hay khối. VÍ dụ poiystyrene 
được làm nở ra 40 lần bằng cách 
làm xốp bọt. Tỷ trọng của 
polystyren nhẹ hay của 
polyurethane cứng có bọt khoảng 
từ 16 đến 64 kg/m” (1 đến 4 
Lb/ft') lực chịu nén khoảng giữa 
100 và 400 kN.m? (15 đến 60 
psỉ) và độ dẫn nhiệt khoảng giữa 
0,014 và 0,043 W/m/°C (0,1 đến 
0,3 Btu in/h/ft2/°F) Còn gọi là 
cellular plastic, foamed 
plastic hay rigid foam. 


EXPANSION BOLT Öuiông nở 
Neo trong khối xây gồm một bu 
lông vặn ở trong một hình côn 
tách được. Khi vặn bulông bình 
côn nở ra và ép chặt vào lỗ. 


EXPANSION JOINT nối nối giãn 
nở 

Chỗ hở giữa hai bộ phận cần liên 
kết để cho phép có sự di chuyển 
tương đối nhỏ, như đi chuyển do 


yplosiue rivet 


nhiệt độ thay đổi. Xem thêm 
contraction joint 


EXPANSION SLEEVE ống nối co 
giản 

Một ống bao quanh một chốt, 
hay chêm cho phép nơ dịch 
chuyển dọc ở chỗ liên kết 


EXPANSIVE CEMENT xiỡng nỏ. 
Loại xi măng khi đông cứng số 
nở ra chứ không co lại. Tùy theo 
lượng phụ gia cho vào mà độ nở 
có thể vừa đủ để chống lại sự 
nứt của xi măng poclan 
(Portland cement) hoặc đủ để 
đưa lực kéo vào cốt thép và như 
vậy thực hiện việc căng sau 
(post-tension) của bêtông. Phụ 
gia thường dùng để sản xuất xi 
măng nở là sunfát canxi 
(CaSO,), vôi sống (CaO) và 
sunfat alumin khan (4 
CaO.3AI,O;5O¿) 


EXPERIMENTAI, STRESS 
ANALYSIS xem brittle coating, 
direct và indireck structural 
model analysis, Moire fringes 
và photo-elasticity 


EXPLOSIVE RIVET riuê nổ 

Loại liên kết chặt cố định dùng 
ở những nơi không tiếp cận dược 
cơ một đầu rỗng, trong đó chứ: 
chất nổ. Sau khi đặt rivê và‹ 
chỗ, dừng búa đập, ngòi nổ ní 
làm đầu rivê nở to ra. Nó được 
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Euponertial fRanction 


dùng chủ yếu trong kết cấu 
nhôm. 


EXPONENTIAL FUNCTION hừm số 
mũ 

Hàm số thuộc loại y = e”, trong 
đó e là cơ số của loga tự nhiên 
(natural logarithm) Đó là 
nghịch đảo của loga tự nhiên. 
Hàm số mủ là kết quả của việc 
lấy tích phân các phần tử chứa 
l/x cũng như trong các hàm 
hyperbolic (hyperbolic 
functions) 


EXPOSED AGGREGATE cốt liệu, 
trang trí, đá rủa 

Cách hoàn thiện trang trí cho 
bêtông. Các cốt liệu được lộ rõ 
bàng cách rửa bỏ lớp áo vữa xỉ 
măng khỏi bè mặt trước khi nó 
đông cứng hoặc cốt liệu được vẩy, 
gắn lên bêtông ướt sau khi đổ 


IFXPOSURE METER quang xợ kế, 
Khí cụ xác định thời gian cần 
để chụp ảnh. Nó thường đi kèm 
với một tế bào quang điện có lớp 
chặn (photovoltaic cell) ˆ 


EXTENSIBILITY ¿ính đản nỏ 
Biến dạng kéo tối đa mà vật liệu 
có thể chịu được. Ỏ vật liệu giòn 
(brittlie) nó thấp hơn vật liệu 
đáo (ductile) 


EXTENSOMETER như strain 
gauge 


Extranolate 


EXTERNALLY REFLECTED 
COMPONENT (ERC) (của hệ số 
ánh sáng trời) thành phần phản 
chiếu bên ngoài. 
Thành phần do mặt phản chiếu 
bên ngoài gây ra 


kXTERNAL MEMORY. bộ nhớ 
ngoài 

Bộ nhớ đặt dưới sự điều khiển 
của một máy tính, nhưng không 
nhất thiết thường xuyên liên hệ 
với nó, như điía mềm. hay dỉa 
cứng (floppy hay hard disk) 


EXTRADOS ng cuốn, một trên 
Cu Ốn. 

Đường cong phía ngoài hay ở bên 
trên của một cuốn 


EXTRAPOLATE ngoq@‡ suy 

Suy từ một điểm thuộc một đồ 
thị, nhưng ở ngoài (beyonởd) điểm 
đã biết cuối cùng, với giả thiết 
đường cong nhẫn. Việc làm này 


Hình 48: Sự đùn nhôm 


14? 


Evtrusion 


không chính xác bằng phép nội 
suy (interpolation) 


EXTRUSION sự đẩy, sự đàn 

Sự tạo hình bằng cách đẩy vật 
liệu qua một khuôn (hình 48). 
Quá trình được dùng trong nhà 
máy làm các thanh nhôm, phối 
hợp với cán nóng. Nó cũng được 
áp dụng cho chất dẻo. 


EYE BOLT buông Uòng 
Bulông có một vòng rèn hoặc hàn 
vào một đầu 


EYE ĐF A DOME rốt cupôn 
Một cửa ở đỉnh cupôn để lấy ánh 
sáng; nó có thể lấp kính hay để 
ngỏ ra ngoài trời. 

Xem thêm lantern 


F 


®E độ Eahrenheit 


FABRIC iưới cốt thép 
Xem mesh reinforcement 


FACAĐE mặt đứng 
Mặt hay tường phía trước của 
một ngôi nhà 


FACE BRICK gạch ốp 
Gạch được chế tạo đặc biệt để 
cố màu sắc và hoa văn đẹp. Nơ 


FahrcnheiL scale 


thường kém bền hơn gạch thông 
thường ” 


FACE-CENTRED CUBIC LATTICE 
mạng lập phương diện tâm 
Cấu trúc tỉnh thể hình lập 
phương, tại mỗi góc và tâm của 
mỗi mặt có một nguyên tử. Có 
thể tạo ra hỉnh dạng tương tự 
bằng cách sắp xếp thẳng hàng 
các quả cầu theo cả phương đứng 
và phương ngang. 


FACIA nghĩa như fascia 


FACTOR OF SAFETY hệ số n toàn 
Hệ số dùng cho việc thiết kế theo 
đàn hồi nhằm tạo ra một khoảng 
dự trữ an toàn không sụp đổ và 
không có hư hỏng kết cấu 
nghiêm trọng. Nó chiếu cố đến 
các giả định không chính xác về 
điều kiện tải trọng, việc kiểm 
tra chất lượng vật liệu không 
thỏa đáng, việc thi công không 
hoàn hảo và lý thuyết tính toán 
kết cấu còn là gần đúng. Nó 
không chấp nhận những sai lầm 
trong tính toán bằng số. 


FAHRENHETT SCALE thang nhiệt 
Fahrenheit 


* Ở 1a thì gạch ốp thưởng bền hơn gạct 
thông thưởng (N.D.) 
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Faience 


Thang nhiệt độ dùng chủ yếu ở 
Mỹ. Khởi đầu, thang nhiệt này 
dự định lấy điểm 0 là nhiệt độ 
đóng băng của hỗn hợp nước và 
muối, lấy 100 là nhiệt độ máu 
của cơ thể người, Tuy nhiên hiện 
nay, thang được xác định bởi 
điểm đóng bảng của nước (+ 
32°F) và điểm sôi của nước 
(212°F). Để chuyển sang độ 
Celsius ( °C), ta trừ đi 32 rồi 
chia cho 1,8. 


FAIENCE sứ, oộ? liệu sứ 

Gốc là từ tiếng Pháp của 
porzellana di Foenza, một loại 
chế phẩm đất tỉnh xảo, tráng 
men và có mầu, chế tạo ở vùng 
Faenza nước Y. Trong xây dựng 
nhà trước thế kỷ 20, thuật ngữ 
này thường dùng để chỉ loại đất 
nung (terra cotta) tráng men, 
được mang nung hai lần, một 
lần không có men và một lần có 
men. Thuật ngữ này hiện nay 
dùng để chỉ các loại ngói men 
trang trí và cả các mảnh khảm 
lát sàn bàng chất dẻo tráng men. 


FAIL SAFE bảo hiểm phá hỏng 
Phản ứng bảo vệ tự động xuất 
hiện khi xảy ra sự cế phá hỏng. 


FAILURE sự hư hỏng, sự phó 
hỏng 

Tình trạng kết cấu hay vật liệu 
không còn đáp ứng được mục 


False work 


đích đề ra. Sự hư hỏng của một 
cấu kiện có thể gây bởi biến dạng 
dẻo, gẫy vỡ, nứt hoặc võng quá 
mức. Sự hư hỏng không phá hoại 
của vật liệu có thể do tác động 
thời tiết, mài mòn hoặc tác động 
hóa học. 


FALSE CEILING trần giả, trần 
treo 

Trần treo hoặc mắc vào sàn bên 
trên, che dấu mặt dưới sàn và 
tạo nên không gian cho đường 
điện, đường ống (H. 49) 


1i. 42. Trần sử. cho thấy cách sắp xếp 
đường ống, tấm chè và đèn 


FALSE HEADER viền gạch câu giả 
Viên gạch nửa, dùng để tạo ra 
vẻ câu khối xây, nhưng không 
phải viên gạch câu 


FALSE SET sự đông cứng giả 
Sự cứng nhanh của hỗn hợp mới 
trên như bột nhão xi măng, vừa 
hoặc bêtông, tỏa ra Ít nhiệt. Có 
thể làm dẻo lại bàng cách trộn 
tiếp không cho thêm nước. Xem 
thêm: setting và flash set 


FALSE WORK giàn giáo 
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tan 


lết cấu tạm, dùng để chống đỡ 
công trình lúc thi công và sau 
đó dỡ di. 


FAN quợt, nuớy quạt 
Xem axial - flow fan, hooster 
fan và centrifugal fan 


FANLIGHT cửa sổ hình quạt, của 
hãm 

Khởi thủy, là cửa sổ hình quạt 
với các thanh cửa hướng tâm 
giống như nan quạt, đặt bên trên 
cửa đi. Dược dùng nhiều trong 
kiến trúc Georgie và Colonie, và 
công trỉnh phục hồi loại kiến trúc 
đó. Thuật ngữ này ngày nay có 
lúc dùng để chỉ cửa hãm tức là 
cửa sổ đặt bên trên cửa đới. 


FAN NOISE (iểng ồn quợt gió 
Tiếng ồn gây bởi máy quạt thông 
giớ và thiết bị điều hòa không 
khí. Máy quạt chiều trục có một 
- âm phổ tương đối đồng đều, 
trong khi mức cường độ âm của 
máy quạt li tâm giảm đi ở tần 
số cao. Có thể giảm tiếng ồn quạt 
gió bằng đường ống 


FAO (viết tắt của Finish All Over) 
làm xong hoàn toàn 


FAR (viết tất của Floor Area 
Ratio) tỷ /ệ diện tích sờn 


FARAD (F) ƒarz 


Fathom 


Đơn vị điện dung, đặt theo tên 
của Mai-cdơn Farađây (Michael 
Faraday), nhà khoa học Ánh đã 
phát minh các định luật cảm ứng 
điện từ và là người đầu tiên tạo 
ra động lực điện năm 1931. Diện 
dung là l khi một tụ điện tích 
được l culông với điện thế giữa 
hai tấm là 1 vôn. 


FASCIA gờ mới, gờ nổi một sàn 
Dải phẳng nằm ngang trên bề 
mặt một ngôi nhà. Trong thiết 
kế cổ điển, nó được dùng trong 
mái đua (cornice) và dầm đỉnh 
cột (architrave). Thuật ngữ này 
cũng dùng để chỉ phần mái đua 
để lộ ra của một ngôi nhà, Cũng 
viết là ƒfaciơ 

FASCIA BOARD điềm, mới, đường 
điềm 

Trong kết cấu gỗ, một tấm ván 
gắn vào tường, vào tấm quá 
giang, hoặc vào đầu mút các rui. 
Thường đỡ máng nước. 


FAST TRACK (phương phóp) vừa 
thiết kế uừa thị công 

Một cách thực hiện giai đoạn kỹ 
thuật giữa thiết kế và thi công: 
đã khởi công khi thiết kế chưa 
hoàn tất, 


FATHOM sử: 
Đơn vị đo dưới nước, bằng 6 fút 
hoặc 1,829 m 
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Fatigue 


FATIGUE sự rổ: 

Khuynh hướng vật liệu bị phá 
hoại do sự lặp nhiều lần của ứng 
suất thấp hơn hẳn cường độ tĩnh 
cực hạn. Thuật ngữ mỏi dùng 
khi' tải trọng lặp lại rất nhiều 
lần, còn thuật ngữ ¿di trọng lớp 
thì thường dùng kbi số lần lặp 
li 

FATIGUE STRENGTH độ bền mỏi, 
cường độ chịu mỏi 

Ứng suất lớn nhất mà vật liệu 
có thể chịu được không bị phá 
hỏng, đối với một số chu kỳ ứng 
suất đã cho. Còn gọi là giới hạn 
bần mỏi 


FAT MORTAR uữa béo 
Vữa dính vào bay, trái với vữa 
nghèo 


FAUCET ĐỜi nước, uữn nước 
(tiếng Mỹ). 


FAULT xem geological fault 


Fe 
Ký hiệu hóa học của sắt (ferrum) 


FEASIBILITY STUDY nghiên cứu 
tỉnh khả thi 

Việc nghiên cứu trong giai đoạn 
đầu của thiết kế nhằm xác định 
khả năng thực hiện về mặt vật 
chất, kinh tế và pháp lý 


FEATHER EDGE cợønh uá¿ 
Cạnh vát mỏng (của ván) 


Ỷ 


Ferrocemecrto 


FEEDBACK bớo cáo hoàn công 

Bản báo cáo về việc sản xuất 
của một hạng mục, chỉ ra những 
thiếu sót so với tiêu chuẩn yêu 
cầu và sửa chữa sai như thế não. 


FELSPAR (ràng thạch 

Nhớm khoáng vật gồm chủ yếu 
là silicát nhôm. Có trong đá hoa 
cương, các loại đá khác và phân 
hủy thành đất sét. Cũng viết là 
eldspar 


FELT Xem roofing felt 
FELTING Xem air felting 


FENESTRATION /s, cách} bố trí 
của sổ 

Cách bố trí cửa sổ và các lỗ mở 
khác trên tường nhà, đặc biệt 
quan hệ đến sự thể hiện mặt 
đứng của nhà 


FERRLTE /@r¿£ 

Dung dịch rấn trong đó sắt 
anpha (alpha iron) khác biệt với 
sắt gamma (gamma iron), là 
chất dung môi. Dung dịch rắn 
này có thể chứa tới 30 phần trăm 
crôm và tới l5 phần trăm silic, 
nhưng không quá 0,03 phần 
trăm cacbon. Ferit là thành phần 
chủ yếu của thép cacbon thấp và 
của nhiều thép hợp kim khác 


FERROCEMENTO xinớng lưới 
thép 
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Ferroconcrete 


Bê tông có nhiều lớp cốt thép 
mảnh chia nhỏ, thay vì các thanh 
thông thường lớn hơn. Thường 
được dùng trong tấm mỏng, dày 
khoảng 12 đến 25 mm (1 đến I 
inch). Kích thước cốt liệu lớn 
nhất vào khoảng ð mm (3/16 ỉn.). 
Có thể dùng cho các mái cong 
như vỏ thuyền, trường hợp đó, 
bêtông được đắp nhiều lớp lên 
cốt thép bàng bay, không cần ván 
khuôn. 


FERROCONCRETE bé£ông cốt sắt 
Thuật ngữ cũ của bêtông cốt 
thép 


FERROUS METAL kir\+ loại đen 
Kim loại mà sát là thành phần 
chính 


FERRUGINOUS STONE hoặc SAND 
đó hoặc cót chứa sốt 

Đá hoặc cát có chứa sát, thường 
có mầu đỏ hay nâu 


FHA (viết tát của EFederal 
Housing Administration) Sở 
Quản lí Nhà toàn Liên bang, 
Washington DC 


FIBER cách viết tiếng Mỹ của 
fibre 


FIBONACCI SERIES 
tibônaxi 

Chuỗi số vô hạn, được coi là của 
nhà toán học Ý thế kỷ 12 
Leonards Fibonacei ở Pisa. Trong 


chuỗi số 


tibre stress 


chuỗi, hai số liền nhau được cộng 
vào nhau để thành số tiếp theo. 
Khoảng cách các số tăng rất 
nhanh. Ví dụ, chuỗi số Fibônaxi 
đưn giản nhất là 1, 2, 3, 5, 8, 
18. 21, 34... 


FIBRE BOARD 0ớ?: sợi 

Ván dùng trong xây đựng, làm 
từ các sợi gỗ hay các loại sợi 
khác, kết với nhau bằng một chất 
keo thích hợp. Dây là một thuật 
ngữ chung, bao gồm: ván trang 
âm, ván sợi lanh, ván sợi cứng, 
ván sợi vô cơ, ván cách li, ván 
sợi nhỏ, ván có lễ và ván sợi 


mềm (acoustic  board, 
flaxboard, hardboard, 
inorganic fibre board, 


insulating board, particle 
board, peg board, soft 
board). Một vài thuật ngữ này 
có nghỉa trùng nhau 


FIBREGLASS sợi (hủy tính 
Dúng nghĩa là chỉ sợi làm bằng 
thủy tỉnh. Tuy nhiên, thuật ngữ 
này cũng có nghĩa nhựa tổng hợp 
(thường là polyeste) có cốt sợi 
thủy tỉnh. Các sợi phân tán khắp 
trong chất dẻo như là cốt gia 
cường, hoặc có dạng một lưới dệt 
hay một tấm thảm hỗn độn. 


FIBRE STRESS ứng suất thớ 
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tibro 


Thuật ngữ dùng để chỉ ứng suất 
trực tiếp dọc trục (kéo hay nén) 
của một dầm. Ứng suất thớ biên 
là ứng suất trong thớ xa trục 
trung hòa nhất và do đó là ứng 
suất kéo hay nén lớn nhất. Xem 
thêm định lý Navier 


FIBRO (2ấm) fibrô xL măng, xỉ 
mỡng qmniồng Ộ 

a) Thuật ngữ Úc chỉ 
mămg amiăng 

b) Từ đó, chỉ loại nhà rẻ tiền 
khung gỗ, bên ngoài phủ các tấm 
fibrô xi măng hay tấm xi măng 
lưới thép, bên trong thường ốp 
các tấm thạch cao hay ván sợi 


tấm xỉ 


FIBROUS PLASTER »#ữoø thạch cao 
cốt sợi 

Vừa thạch cao có cốt là sợi cây 
thuà (sisal) hoặc vải bạt. Ỏ Úc, 
có thời các thợ chuyên môn làm 
ra những tấm lớn có thể tự mang 
trọng lượng bản thân được làm 
từ thạch cao cốt sợi, nên họ được 
gọi là thợ thạch cao cốt sợi 
(fibrous plasterers) 


FIBTP Viết tất từ tiếng Pháp 
Fédération Intennationale Ou 
Bâtiment et des Travaux 
Publics. Liên đoàn Quốc tế xây 
dụng Nhà uờ Công trình Công 
chính. Paris 


FID Viết tắt từ tiếng Pháp 
Fédération Internationale de 


FiHet weid 


Documentation. Liên đoàn Tư 
liệu Quốc tế. La Haye (Hà Lan) 


FIELD MOISTURE EQUIVALENT 
dương lượng ổm hiện trường 

Độ ẩm tối thiểu của đất để cho 
một giọt nước đặt trên mặt đất 
nhăn không bị hút ngay. Dộ ẩm 
này làm cho đất có về ngoài bóng 


FIELD WELDING, FIELD BOLTING, 
FIELID RIVETING nghĩa như site 
welding... v.v. 


FIGURE bê? gỗ 

Thớ gỗ tự nhiên, đặc biệt hiện 
rõ khi lạng gỗ để làm gỗ dán. 
Loại gỗ có nhiều vân, tuy làm 
gỗ dán đẹp, nhưng chịu lực kém. 
Xem thêm burl và crotchwood 


FILAMENT LAMP đèn đây tóc 
Đèn điện cố dây tóc đặt trong 
bóng thủy tỉnh chứa đầy khí trơ, 
được đốt nóng sáng khi dòng 
điện đi qua. 


FILE /òi, tệp 

Một tập hợp được sắp xếp của 
các đữ liệu, như chương trình 
máy tính hoặc một văn bản, được 
cất giữ trong bộ nhớ trong hoặc 
bộ nhớ ngoài của máy tính, 


FILLET WELD mối hờn góc 

Mối hàn có tiết diện ngang gần 
giống hỉnh tam giác, ghép hai 
mặt gần vuông góc với nhau. 
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tim 


Cường độ mối hàn góc phụ thuộc 
vào góc lõm (throat) của nó. 


FILM mờng,; fim 

a) Một lớp vật liệu Miếng) có thể 
không nhìn thấy được. 

bỳ Nhũ tương cảm quang, trước 
hay sau quá trình gia công ảnh, 
trên một nền nhựa mềm 


FINAL SET độ đông cứng hết thúc 
Độ đông cứng đo bằng cách thí 
nghiệm Vị cat 


FINE AGGREGATE cối liệu nhỏ 
Cốt liệu có kích thước nhỏ dùng 
trộn bê. tông, khác với cốt liệu 
lớn. Gồm có cát và đôi khi cả 
đá nghiền nhỏ 

FINE GRAINED SOIL đất hạt mịn 


Đất gồm chủ yếu cát mịn, đất 
bùn hay đất sét 


FINENESS MODULUS ?ôđun độ - 


hạt 

Lượng do độ mịn của cát, xi 
mãăng hoặc sơn. Xác định bằng 
cách cộng lượng phần trăm tổng 
của mẫu hạt nằm lại trên mỗi 
sàng của một dãy sàng đã qui 
định, sau đó chia tổng số đó cho 
100 


FINGER JOINT mối nối răng khía 
Một loại mối nối đối đầu tạo nên 
bởi nhiều răng gỗ khớp vào nhau. 


Được chế tạo bằng máy xoi răng 


tức barrier 


và thường được gắn với nhau 
bàng keo (H. 50) 


H. 50 Mối nối răng khía 


FINK TRUSS đờn biểu Finhk, dàn 
kiểu Pô lông xô. 

Một loại dàn mái thông dụng, 
thích hợp cho nhịp từ 12 đén 15 
m (40 đến 5O fút). Nó có hai 
kèo kiểu đàn, mỗi kèo chia làm 
bốn khoảng bởi các xà gồ (H. 
51). cũng gọi là đàn kiểu Phóp 
hay dàn hiểu BÌ . 


_ 
vị ke M22 


724øn/ nổÝ 


H. 51. Dàn kiều Fink 


FIRE BARRIER hàng rờo chắn 
cháy 

Bộ phận của nhà, như là tường, 
sàn hay trần, được cấu tạo để 
trì hoãn đám cháy lan từ phần 
này đến phần khác của nhà 
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EU COJHJGFHICHE 


FIRE COMPARTMENT gian chịu 
được chúy 

Phần của ngôi nhà bao quanh 
bởi các tường chịu lửa (fire 
resisting) và cửa chịu lửa; khi 
xảy ra cháy thì các cửa tự động 
đóng lại. 


FIRE CURTAIN màn ngăn cháy 
Màn chịu lửa có thể hạ xuống 
sân khấu nhà hát để bảo vệ khán 
gìà khỏi đám cháy ở khu vực sân 
khấu. Ban đầu làm bằng sợi 
amiang, ngày nay thường làm 
bằng các sợi chịu lửa. 


FEHREDAXIP nghĩa như methane 


FIKE DAMPER can phòng cháy 
Van được giữ mở bởi một vật 
nối kiểu cầu chì; ở một nhiệt độ 
đã định thì cầu chỉ chảy ra và 
van đơng lại. 


EIRE DETECEFOHR miớúy phát hiện 
cháy 

Khí cụ tự động dùng để phát 
hiện sự tảng nhiệt độ nhờ một 
giải lưỡng kim (bimetallic 
sÈFip) - một phần tử chảy ở nhiệt 
độ thấp, hoác nhờ các linh kiện 
điện tử ở trạng thái rấn; cũng 
có loại phát hiện &hói. Xem thêm 
smoke detector. 


ELIRE DOOR cửa ngàn cháy 
Cửa làm bằng vật liệu chịu lửa, 
thông thường cố ốp kim loại và 


Cực prOLCCiioHl Gƒ viec SIRHCHưŒCS 


được giữ mở bằng một vật nối 
dạng cầu chỉ, nó sẽ chảy ra khi 
có cháy làm cửa đóng lại. Như 
vậy, đám cháy bị hạn chế trong 
một thời gian, không lan hoặc 
chậm lan ra ngoài 


FIRE ENDURANCE độ bền chịu 
cháy 

Thời gian mà kết câu trong đám 
cháy bị sụp đổ 


FIRE IIYDRANT uòi nước cứu hỏa 
Vòi nước nối vào đường nước để 
đập tắt đám cháy. 


FIRE LOAĐ sức chéy 

Lượng nhiệt sinh ra khi các vật 
chứa và các bộ phận cháy được 
của một ngôi nhà bị cháy hoàn 
toàn. Nó được tính bàng J/mˆ 
(Btu/ft2) diện tích sàn, với giả 
thiết vật liệu cháy là phân bố 
đều trên sàn. Sức cháy phụ thuộc 
vào loại công dụng của nhà 


FELRE PROOE Nay được thay bởi 
fire-resisting. 


FIRE PROTECTIELON OF STEEF 
WTRUCTURES sự bdo Uuệ kết cấu 
thép chịu cháy. 

Mạc dù thép không chứa chất 
cháy được, nó chịu cháy kém hơn 
một khúc gỗ nặng (gỗ cháy, 
nhưng rồi được bảo vệ bởi lớp 
than hình thành). Vào quãng 
400°C (750°F), thép giảm cường 
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Eirc rcvistance grading 


độ nhiều; ở 540°C (100°F) chỉ 
còn 502, và ở 650°C (1200°F) 

chỉ còn 20% cường độ khi nguội. 
Cách bảo vệ thông dụng nhất là 
lớp bọc bê tông - đôi khi có cốt 
thép -, hoặc phun chất chịu lửa 
vecmiculit (vermiculite) 


FIRE RESISTANCE GRADING hay 
RATING cấp chịu tủa 

Cấp của các thành phần của ngôi 
nhà tùy thuộc thời gian (phút 
hay giờ) chịu được trong một ¿h¿ 
nghiệm tiêu chuẩn uề chúy. 
Sức cháy (fire load) càng lớn, 
cấp chịu cháy yêu cầu cũng càng 
cao 


FIRE-RESISEING chịu lửa, chịu 
cháy 

Tính chất của vật liệu chịu được 
lửa trong một thời gian nào đó. 
Thuật ngữ này thay thế cho 
thuật ngữ khóng bị chảy fire 
proofƒ, vì không có vật liệu nào 
có thể hoàn toàn không bị tác 
hại của cháy. Xem thêm. slow - 
burning construection 


FIRE RETARUDANT PAINT sơn làm: 
chậm cháy 

Sơn có gốc silicon, cazêin, borac, 
pôlivininelorua, urê fôcmanđêhyt 
hoặc các chất khác. Một lớp sơn 
mỏng làm giảm tốc độ cháy lan 
của vật liệu cháy, nhờ ở sự phồng 
rộp dưới tác dụng của nhiệt. 


#iced' price 


FIRE TEST (b( nghiệm uề cháy 
Thí nghiệm tiêu chuẩn dùng để 
xác định cấp chịu lửa tđfire 
resistance grading) của một 
cấu kiện 


FLRM PRICE CONTRACT hợp đồng 
giá cố định 
Hợp đồng giá cả được ấn định, 
không cho phép điều chỉnh giá, 
dù có các biến động giá cả. Xem 
fixed price 


FERST-ANGLE PROJECTION Xem 
orthographic projection 


FIRST FILOOR sờn (ồng trệt, sàn 
tầng miột 

Ỏ Mỹ, đó là sàn tầng trệt, ở mức 
mật đất. Ỏ châu Âu và Úc, đó 
là sàn đầu tiên ở bên trên mức 
mặt đất* 

FIRST MOMENT OF AREA nghĩa 
như moment 0f an area 


FIXED-ENDED BEAM 
đầu ngàm: 


đầm hai 


Đồng nghĩa với built-in-beam 


FIXED PRICE gió ấn định 

Giá cả được thỏa thuận và ấn 
định trước khi bát đầu xây dựng 
- nó có thể là giá cố định hoặc 


*» Sàn tầng hai theo cách nói miền Bắc. 
sản lâu ï theo cách nói miền Nam (N.D) 
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th nG CHHIHữ 


không. Xem firm price 
contract và cost-plus 
contract 


FLAXME CUTTING cốt bảng hơi 
ngọn lừa 
Cát bàng ngọn lửa hơi ôxy và 
axêtilen 


ELAME-RETARDANT PAINL Nghĩa 
như fire-retardant paint 


FILAME SPECTROP PIEOTOMETER 
phố quang Rế ngọn lửa 

Dụng cụ dùng để xác định sự có 
mặt của các nguyên tố hóa học 
nhờ cường độ mâu của quang 
phổ ngọn lửa duy nhất của chúng 


E,AME SPREAD (ốc độ chéy lan 
Tốc độ lan truyền của ngọn lửa, 
dưới nhiệt bức xa mạnh, Tốc độ 
cháy tan trên mặt tường hay trần 
được phân cấp bàng thí nghiệm 
tiêu chuẩn 


FLLXMMIXHLE cát liệu cháy được 
Vật liệu có thể cháy thành ngọn 
lửa 


FLASHING ?ếm che khe nổi 
Tấm kim loại dùng để phủ các 
khe nối hở của kết cấu bên ngoài, 
như là khe nối ở lan can hay 
máng mái, ở bên trên và bên 
dưới cửa sổ, để ngân nước chảy 
vào 


FLASHOVER sự bùng cháy 


Filat arch 


Trong một đám cháy, các khí 
nóng sinh ra và bốc lên trần. 
Khi tích tụ được một lượng đủ, 
hiện tượng này xảy ra và sau đó 
không thể dập tất lửa bàng dụng 
cụ bình thường được 


FLASIL POINT điểm bốc chúy 
Nhiệt độ thấp nhất ở đó một 
chất sẽ bốc cháy khi để ngọn lửa 
vào. 


FLASIH SET sự đông cứng nhanh 
Sự cứng nhanh của vữa xi măng, 
vữa hay bê tông mới trộn, thường 
phát sinh nhiều nhiệt. Không thể 
làm đẻo lại bằng cách trộn tiếp 
mà không cho thêm nước. Xem 
thêm setting of concrete và 
false set. 


ELASH WELDING hàn chóp lóe 
Một phương pháp hàn điện trở. 
Sau khi mở cho dòng điện qua, 
đưa hai bộ phận vào nhau. Hồ 
quang phát sinh, làm bán ra 
các hạt kim loại (chớp lóe) và 
do đó, bảo vệ kim loại khỏi bị 
ôxit hóa. 


FLAT ad) muớ£ sơn; b7 côn hộ 

{a) Bề mặt sơn không bơóng 

(bì Thuật ngữ Anh và Úc để chỉ 
một căn hộ cho thuê. Ngôi nhà 
được coi như là một khối các căn 
hộ. 


FLAT ARCI tòm phẳng 
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Elat bed phaner 


Vòm có mặt trên và mật đưới 
ngang bằng, xây bảng các viên 
gạch bay đá hình nêm; cũng gọi 
là jack arch. Ngày nay, được 
thay thế bằng lanh tô thép và 
bê tông cốt thép. 


FLAT HED P1OTTER máy 0uẽ trên 
mặt phẳng 

Máy vẽ bằng bút trong đó giấy 
được giữ trên một mặt phẳng 
còn bút thì di chuyển dọc theo 
hai trục 


FLAT JACK kích phẳng 

Kích thủy lực gồm có đưỡng nhẹ 
bằng kim loại, uốn cong và hàn 
vào một hình phẳng, hình này 
giãn ra khi có áp lực bên trong. 
Kích rất hữu ích để gây ứng lực 
trước cho bêtông trong những 
chỗ chật hẹp, ví dụ như chân 
vòm hoặc dỉnh vòm. 


FLAT PLATE bản ?rên cột, bản sàn 
phẳng 

Bản bê tông có cốt thép theo hai 
phương và đặt trực tiếp lên các 


222 cổ, 
Aj#uệ nữz? 


#2 


iï. 52 a) bàn trên cột b) bản sàn năm 


tlacbourd 


cột, không có mũ cột hay không 
cố đầm (H. 52). Trái với bản sàn 
nấm (flat slab) là có mũ cột 


FLAT PLATE COLLECTOR bộ ø@úp 
hiểu tấm phẳng 

Bộ thâu góp năng lượng mật trời, 
dùng cho nhiệt độ tới 85"C 
(185°F). Nó đặc biệt thích dụng 
để đun nước trong hệ thống cấp 
nước nóng. Nó gồm có một tấm 
phẳng mầu đen (có thể thêm một 
lớp phủ bề mặt (selective 
surface) để tăng hiệu quả), nối 
với các ống dẫn nước; củng có 
thể cho nước chảy giữa hai tấm 
phẳng. 


FLAT ROOE @) mới tt đốc; b) mái 
bằng 

a) Mái có độ dốc vừa đủ để thoát 
nước, thường là dưới 10° 

b) ít dùng) mái không có độ dốc. 


FLAT SLAB bởn sàn nốnt 

Bản bê tông có cốt thép theo hai 
hay nhiều phương và đặt trực tiếp 
lên các mũ cột, không cố đầm: 
gọi là bản sàn nấm dò hỉnh dạng 
mũ cột. Ngược lại, bản sàn phẳng 
(flat plate) không có mũ cột. 


FLAX cây lanh 

Cây có hoa xanh, vỏ của hạt dùng 
làm đầu tanh. Vải lanh làm từ 
các sợi của cây lanh. 


FLAXBOARD !đm sợi lanh 
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tlcmišh bond 


Tấm sợi ép tfibre board! làm 
từ cây lanh 


TIEMISH 
Flamang 

Kiểu xây gạch mà mỗi hàng gồm 
các viên dọc xen kẽ với các viên 
ngang. Xem thêm diagonal, 
double và single flemish bond 


BOND - kiểu xây 


ELETTON gạch FieHon, 

Loại gach thông thường của Anh, 
làm từ đất sét phiến của thành 
phố Peterborough 


FLEXIBILELY METHOD pñớơng 
pháp, độ món Xem matFix - 
force method. 


FỊ.EXLUR.AL REGEHDITY độ cứng uốn 
Lượng đo độ cứng của một cấu 
kiện chống lại sự uốn. Thường 
được lấy là tích số E.I trong đó 
E là môđun đàn hồi và I là 
mômen quán tính 


FLEXURE Nghĩa như bending 
F1.IGHT cế cầu thang 


FLINE đa ta, sq thạch mịn 

Khối cô kết của oxit silic có trong 
một số via đá vôi và đôlômit. 
Chúng được đoán là cố nguồn 
gốc hữu cơ. từ các đá xốp silic. 
Dá lửa được dùng nhiều làm 
công cụ thời kỳ đồ đá. Tại một 
vài vùng châu Âu, đặc biệt ở 
Nam nước Anh, gạch sa thạch 


Float 


mịn tgọi là sa thạch vỡ) được 
dùng trong kiến trúc địa phương 
liên kiểu. Xem thêm chert và 
obsidian 


FLINT GLASS Øïn-giat 

Thủy tỉnh chứa chỉ, trái ngược 
với thủy tỉnh xút vôi cerown 
glass. Nơ được sử dụng theo 
truyền thống làm thủy tính khác 
vi dễ chạm khác do có gốc là sa 
thạch flint. Ngày nay tên này 
hay được dùng cho loại thủy tỉnh 
cao cấp, không phân biệt thành 
phần hóa học. Sự khác nhau về 
thành phân hóa học cả thủy tỉnh 
xút vôi và fn-glat tạo nên các 
chỉ số khúc xạ tchiết suất) khác 
nhau; cà hai thứ vật liệu được 
dùng kết hợp với nhau để làm 
thấu kính tiêu sác tachromatic) 


FLIHP-FLOP /p-fop, niạch lật. 
Khí cụ hoặc mạch điện có hai 
trạng thái ổn định. Mạch điện 
tồn tại ở một trong hai trạng 
thái cho đến khi cơ một tín hiệu 
làm nó thay đổi 


FLETCH thanh gỗ xẻ 

Thanh gỗ dài đã xẻ dọc, dùng 
để cưa ra những kích thước nhỏ 
hơn 


EILETICHED BEAM đầm gỗ ghép 
Một tấm thép bị kẹp giữa hai 
thanh gỗ, và liên kết với chúng 
bằng bu lông. 


FLOAT /hời gian dự trữ 


159 


tioai [iaHsh 


Sự chênh lệch giữa thời điểm kết 
thúc sớm nhất và muộn nhất của 
một sự kiện trong sơ đồ mạng 
lưới (network). Dự (trữ tự do là 
lượng thời gian mà sự khởi đầu 
của một sự kiện cố thể lui lại 
mà không cản trở sự khởi đầu 
của mọi sự kiện tiếp theo. 


FLOAT FINISH hoàn thiện bằng 
bay 

Sự hoàn thiện bê tông một cách 
thô sơ, bằng cái bay gỗ 


ELOAT GI.ASS kính dúc nổi 
Tấm kính dày chế tạo bàng cách 
cho nổi thủy tỉnh nóng chảy trên 
bề mặt kim loại nóng chảy, nên 
cố một bê mặt nhàn, bóng. 


FLOATING FLOOR sàn nổi 

Mật sàn sử dụng được cách xa 
khỏi các bộ phận khác của nhà, 
tạo nên kết cấu gián đoạn 
(discontinuous construction! 
cục bộ, để cách âm va chạm. Sàn 
bêtông cơ thể làm cách âm với 
kết cấu đỡ bổi một lớp cách Âm 


đzz/£ 71 


1Í, Š3 Sản nói Một kiều sìn nồi áp 
dụng cho kết cấu bê tổng cốt thép. 


or mcicr 


như bông khoáng tH. 53), còn 
sàn gỗ cũng có thể làm cách âm 
tương tự bởi tấm đàn hồi. 


FLOCCULATION s kết tự 

Sự kết các hạt nhỏ lại với nhau 
bằng các chất làm đông để cho 
chúng lắng xuống. ví dụ trong 
việc thoát nước hoặc láng trong 
nước. 


FLOOR AREA RAIIO /ý iệ diện 
tích sàn, xem plot ratio 
EILOIPPVY DISK địa mềm 

Đơn vị một đía từ có dạng một 
đỉa mềm, dùng để lưu trữ các 
dữ liệu máy tính. 

FLOW 
triivền 


DIAGRAM biểu đô đây 
Biểu đồ dùng cá chữ viết và ký 
hiệu đồ thị tiêu chuẩn để chỉ ra 
dây truyền của một công việc. 
cần thiết để giải một bài toán 
riêng biệt. Nó tiện lợi khi lập kê 
hoạch cho các công việc phức tạp. 


nhưng chủ yếu là dùng cùng với 


các máy tính số. 


ELLUOW NIETER 2u lượng hể 
Dụng cụ để đo lượng chất lỏng. 
như nước hoặc khí, chảy qua ổng 
trong một đơn vị thời gian. Mội 
loại thông dụng là dựa trên ống 
Venturi (Venturi tube} 
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tl¿nraie, pedesưian 


FLOWRATE. PEDESTRIAN 3X €m: 
pedestrian flow rate. 


FLUE ông dồn khói, mương dẫn 
khói 

Ông dùng để dẫn các sản phẩm 
đốt ra khỏi lò 


FILUIĐ chở? lông, chất lưu động 
Chất chảy được ví dụ chất nước 
lỏng, khí, hoặc bơi nước 


FILUIHIWNEY (nh lông 
Khả năng của vật liệu chảy được; 
trái ngược với tỉnh nhớt 


FLUON Øu-on 
Tên thương mại 
polytetrafluorethylene 


của 


EEUORESCENCE hưỳnh quang 
Sự phát xạ của một. số vật liệu 
khi chúng được chiếu xạ bởi bức 
xạ tử ngoại. 


ELUORESCENT LAMP đèn hườnh 
quang, đèn ổng 

Đèn phống điện, gõm một ông 
thủy tỉnh cố mật trong được phủ 
một chất bột huỳnh quang 
(F4). Dòng điện xoay chiều đi 
qua một hỗn hợp hơi thủy ngân 
và agon phát ra bức xa tử ngoại. 
Thành thủy tỉnh có phủ bột 
huỳnh quang biến bức xạ không 
nhìn thấy được thành các sóng 
ánh sáng. Đèn ống thủy tỉnh đất 
hơn đèn sợi tóc (incandescent 


Fluonnaiedl hvdrocarbone 


lamp), nhưng tiêu thụ Ít năng 
lượng hơn nếu có cùng một lượng 
sáng. 


11.3. Dèn huỳnh quang 


FLUORESCENT PAINT sơn hườỳnh 
quang 

Chất mầu biến bức xạ không 
thấy được thành thấy được và 
do đó hiện ra sáng hơn bề mật 
chung quanh. Một số thuốc 
nhuộm hữu cơ, tungstat, borat 
và silicat có tính chất này; 
nhưng độ sáng của một số chất 
bị mờ đi sau một thời gian, do 
mưa nắng. Không giống như 
sơn phôtpho (phosphorescent 
paint), nó không phát ánh sáng 
dư về sau. 


FLUORINATEP 1TYDROCARBONS 
thalocarbon) hyđroecarbon có ffuo 
Các chất làm lạnh tổng hợp dẫn 
xuất từ mêtan, êtan, fluo và clo. 
Chúng không độc, không ăn mòn, 
không gây kích thích, cũng 
không cháy được, nên được dùng 
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làm chất gày lạnh trong chư 
trình nén (compression cycle) 
của máy lạnh, và dùng làm chất 
đẩy trong các thùng xon khi. Tên 
thương mại là frêôn. Các frêôn 
thông dụng là 

Chất làm lạnh 11 CCI:I: 

Chất làm lạnh 12 COI;F 

Chất làm lạnh 22 CHƠIF, 

Chất làm lạnh 112CCIF,CCIF; 


FLUSII JOINE mạch niết phẳng 
Mạch xây phẳng trong khối xây 
gạch đá 


FLUSH SWHTCH công tác chìm 
Công tác điện được làm lõm vào 
sao cho mặt trước phẳng với mật 
tường. 


FLUSIHI VALVE hưn xối 

Loại van khi mở thì cho một 
lượng nước nhất định đi qua để 
xối cho bệ xí. Ỏ một vài nước, 
nước có thể lấy trực tiếp từ hệ 
thống cấp của nhà; nhưng trong 
những nước khác, nước phải 
lấy từ một bể chứa riêng bởi 
vì hoặc sợ làm bẩn nước cấp, 
hoặc để tránh có nhu cầu lớn 
đột ngột về nước sẽ làm giảm 
áp suất cần thiết cho các vòi 
nước khác. 


FLUTTER sự rưng 
Rung động nhanh với biên độ 
nhỏ 


Foutmedl concreie 


FLUX Xem luminous flux và 
soldering 


FLY ASH Đi (ro 

Chất dư vụn nhỏ sau sự cháy 
của than đá hay than bột, và 
được chuyển từ buồng đốt đi qua 
nồi hơi bởi các khí ống khơi. Nơ 
có tính chất puzôlan 
(puzzolanic) nên đôi khi được 
trộn với xi măng. 


FLVING BUTTRESS (ường chống 
trên cao 

Tường chống (buttress) treo 
trên không để chịu lực xô của 
kết cấu mái. 


FLVING SHORE (hanh chống trên 
cao 
Thanh chống (shore) nằm ngang 


FLY - JIH /qy cần phụ 
Tay cần phụ lắp vào đầu mút 
tay cân chính của một cẩu. 


EM điều biến tẩn số ([requeney 
modulation) 


F-NUMBER số đế cự 

Số do năng lực hội tụ ánh sáng 
của thấu kính, liên quan đến tiêu cụ 
của nơ. Thời gian lộ sáng thì tỉ lệ 
với bình phương của số tiêu cự. 


FOAMIED  CONCREFE bétông bọt 
Bêtông tổ ong (cellular 
concrete) làm từ một chất sinh 
bọt, như là chất lỏng. 
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FOAMEP PLASTIC Nghĩa như 
expanded plastic 


FOCG ROOM 
toom 


Nghĩa như molist 


FOIIL, a) /đ &ữn loại; b) trang trì 
hình lá 

a) Lá (sheet) kim loại mỏng, 
thường mỏng dưới 0,1mm (0,005 
ín!. 

bì Chỉ tiết trang trí uốn tròn, 
trước kia hay được dùng để trang 
trí cửa sổ. Nó có hình lá cách 
điệu, thường được chỉa làm ba 
ttrefott), (quatrefoH) hay 
nám (eingueƒfoil) khoảng. 


bốn 


EOIL STRAIN GAUGE (enxơniet lứ 
Tenxơmet điện trở (electrical 
resistance strain gauge› làn 
từ lá kim loại mỏng In trên màng 
vecni mỏng 


FOK viết tắt của free of knots 
Không có mắt gỗ 


FOLDED-PILXT1+ 
nếp 

Kết cấu mái tạo bởi các tấm 
phẳng, thường là bêtông cốt 
thép, ghép theo các góc khác 
nhau (H55). Nó có nhiều tỉnh 
chất của kết cấu vỏ mỏng (shell 
construction), nhưng vỉ các bộ 
phận không cong nên không làm 
việc theo lý thuyết màng mỏng 
(membrane theory), và kết cấu 


ROOF_ mới gấp 


Foát + potndt 


chịu momen uốn lớn. Mái gấp 
nếp cơ thể thiết kế để làm chức 
năng của cupôn (BJ, vòm cuốn 
te) và mái râng cưa (d}. 


su 


1155. Mái + 


gặp nến 


FUOT (ft) Øúf 

Đơn vị đo chiêu đài cổ truyền. 
dựa trên bàn chân người. Chiều 
dài phút thay đổi theo từng nước. 
còn ở thời trung cổ thì theo từng 
thành phổ. Pút của Ảnh. Mỹ 
bằng 0,3048m. Fút Ln Mã bằng 
0,2956m 


FOOT CANDLE nến fú£ 
Đơn vị cũ 
tiiliminance). 
lux 


của độ sáng 
1 nến fút= 10.78 


FOOTING móng 
Móng của cột hay tường. 


POOT - POUNĐD ƒ#f-pao 
Đơn vị FPS (FPS Units) của 


năng lượng hay công. Dơn vị của 
mômen uốn hay mômen xoắn: 
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thường gọi là pao-fut. Tuy nhiên, 
hai đơn vị này là giống nhau. 


FORCE. lực 

Được định nghĩa như là nguyên 
nhân làm thay đổi hoặc có thể 
làm thay đổi trạng thái nghỉ của 
một vật thể, hoặc sự chuyển 
động thẳng của nơ. Các lực phổ 
biến nhất tác dụng lên công trÌnh 
là trọng lượng của vật liệu làm 
nên công trình, trọng lượng của 
vật chứa trong công trình và các 
lực do gió, tuyết và động đất. 
Tỉnh học !statics! là ngành khoa 
học nghiên cứu các lực ở trạng 
thái cân bảng tequilihrumì 


EORCED CIRCUELATION sự chảy 
cưỡng bức 

Sự chảy của chất lỏng do bơm. 
ngược với sứ chảy trong lực 


FORCED VNIIRATION đao động 
cường Đúc 

Dao động do một lực tuân hoàn 
tác động lén một vật thể. Nếu 
chu kì của lực cũng đúng bằng 
chu kÌ của tần số đao động tự 
nhiên tnatural frequency of 
vibration) của vật thể, thì tác 
động của chúng sẽ được tích lũy 
và gây ra hưởng 


(resonainnce!l 


cộng 


FORXEAILPEFHYDE fomandeh yt 
Khi (HCHOI có mùi băng, dễ tan 
trong nước. Phenon fomanđêhyt 


Formmeork 


và urê fomanđêhyt dẻo amin là 
các sản phẩm ngưng tụ của 
foocmanđêhyt với phênon hay 
urê; chúng là các chất rắn nóng 
(thermo setting;. Bakêlit 
(bakelite!, một trong các chất 
nhựa tổng hợp ra đời sớm nhất, 
được sinh ra bởi sự ngưng tụ của 
phenon với fomanđêhyt , 


FORXM CINING /ớp lót hhuôn 
Lớp lót khuôn của ván khuôn 
(formwork! bêtông có thể được 
đùng để tạo bề mặt bêtông hoàn 
thiện được nhãn hoặc cơ hình; 
để hút độ ẩm làm cho bê mặt ở 
trạng thái khô hơn; để sử dụng 
hơa chất làm chậm đông cứng 
khiến cho cốt liệu có thể để lộ 
ra. 


FORAL SLIP cạn khuôn trượt 
Ván khuôn di chuyển liên tục 
trong lúc đổ bêtông 


FORATL TIE 
khuôn 
Thiết bị giữ cho các ván khuôn 
thẳng đứng được cách xa nhau 
trước khi đổ bêtông. và lại giữ 
chúng với nhau khi đã đổ bêtông 
tươi 


thanh giàng bún 


FORMWORRK_ hệ Ltón khuôn. 

Khuôn cho bêtông mới đổ ttạc 
hình cho bêtông), cũng như kết 
cấu đỡ và thanh giàng để chịt 
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trọng lượng khuôn. Còn gọi là 
shuttering. 


FORTRAN ngôn ngữ Fortran 
Tên viết tắt của FORmula 
TRANMNslation, một ngôn ngữ 
thông dụng của máy tính cao 
cấp, áp dụng cho khoa học và 
kỹ thuật 


EOUND.VLION móng 

Bộ phân vật liệu mà qua đơ tái 
trọng của kết eâu truyền xuống 
đất % 
EOUNDATEON PRESSURE 3? 2€ 
Cử( THÓNG 

Xem Boussinesq pressure 
bull, Coulomb's equation và 
carLh prcssure 


EOLNRIHER SERIENS chuối turie 

Tổng của một số vô hạn các sóng 
hình sin và eösin tsine, cosine! 
có các bậc eno hơn liên tiếp nhau, 
tổng này có thể biểu thị hất kỳ 
mọi hình dạng thực của sóng. 
với đó chính xác phụ thuộc số 
các số hạng được dùng. Tên của 
chuỗi đạt theo tên nhà Vật lý 
người Pháp đã phát minh ra nó 
năm 352 trong công trình 
nghiên cứu vẻ truyền nhiệt. 
Chuối Furiê có tâm quan trọng 
trong phân tích các sớơng âm. 


FOURTIH - POWER 
RADILXTHON. Xem 
Boltzmann taw 


LAW OE 
Stefan - 


(raime 


FOVEA hố mát 

Vùng nhỏ ở tâm võng mạc của 
mất, chứa các tế bảo hình côn 
tcones), nhưng không có tế bào 
hình que trods), và có thể nhìn 
rõ nhất trong điều kiện đủ ánh 
sáng, 


FPS UNITS 
- giây 

Hệ đơn vị cổ truyền của Anh, 
dựa trên fút, pao và giây, trái 
ngược với các đơn vị của hệ mét 
(metric system'. Chúng được 
dùng trong hệ đơn vị tập quản 
của Mỹ t(US customary unitsi 


hệ đơn tụ đút - pao 


ERACTION phán số 

TÌ số của hai số nguyên, ví dụ 
9:3. Phân số là một số hữu tỉ 
trational number!. Alột vài 
phân số trở thành số gản đúng 
khi biểu diễn dưới dạng thận 
phân 


PRACTURE % gõy 

Sự phá hỏng do vật liệu bị gãy 
làm hai phần. Nó gây ta sự phả 
hỏng đột ngột của cầu kiện. khiie 
với sự phá hỏng tiệm tiến gây 
bởi biến dạng đẻo (plastic 
deformation) hoặc sự phá hỏng 
nghiên vụn tcrushing failure!. 
Xem thêm cleavage fracture 
và griffith crack. 


FRAME khung 
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trung COHSITHCHton 


Một tập hợp các cấu kiện ghép 
với nhau. Phân lớn các khung là 
hình chữ nhật, nghĩa là chúng 
chỉ gồm các cấu kiện đứng và 
ngang. Cũng phần lớn các khung 
là phẳng, nghỉa là chúng có thể 
được thiết kế như các kết cấu 
hai chiêu, nối nhau bằng các cấu 
kiện phụ đặt vuông góc với 
chúng. Khung mà không thể 
thiết kế như vậy gọi là khung 
không gian tspace frames) 


FRAMI. CONSTRUCTION &ở? cấu 
khung, công trùth kiểu khung. 
Mọi loại công trình trong đó bộ 
phản chịu lực chủ yếu là khung, 
chứ không phải chủ yếu là tường 
mang. thalloon 
framed), nhà gạch ốp tbrick 
veneer) nhà khung thép và nhà 
khung bè tông cốt thép đều thuộc 
loại này. 


Nhà gỗ 


FRXMXE TURE STRUCTURE Nghĩa 
như tube structure 


FPRASSN cứt mụứ 

Bụi sinh ra do các côn trùng 
khoét gỗ. và là dấu hiệu để phát 
hiện chúng. 


PREE - BODY IMAXGRAM biểu đó 
tật thể tự do 

Biểu đồ có được bằng cách tạo 
một mật cát tưởng tượng đi qua 


trench polxh 


kết cấu và xét sự cân bàng tính 
học (static› của một phần hay 
cả hai phần riêng rẽ, như là làm 
trong phương pháp mặt cắt 
(method of sections) chẳng 
hạn. Vì các điêu kiện cân bằng 
phải được thỏa mãn bởi mọi kết 
cấu tỉnh tại, có thể vẽ biểu đồ 
cả cho các kết cấu siêu tỉnh rất 
phức tạp. Đôi khi có thể dùng 
cách này tìm được đáp số đơn 
giản cho lực tới hạn và không 
phải phân tích toàn bộ kết cấu. 


FREEDOM 
freedom 


Xem degree 0f 


EREE FILOAT Xem Tloat 


FREESTUNE đđ dễ gia công. 

Dá xây dựng có thể gia công theo 
mọợi phương. Phân lớn đá vôi 
(limestone!l và sa thạch 
(sandstone) hạt nhỏ là thuộc 
loại này. 


PRELGIIL EILEVATOR thang niáy 
cho hàng hóa (tiếng Mỹ) 


FRENCIL CHALK bỏ? ¿an tÈalÏc) 
nghiên niịn, 

EFRENCII 
window 


DOOR Xem French 


FRENCIL POLISIL ch? đánh bóng 
kiểu Pháp 
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trench reo] 


Senlàc (shellac› hòa tan trong 
rượu pha metanol 


FRENCIEL ROOPE 
mansard roof 


nghia như 


EFRENCH THỊ, ngói kiểu Pháp 
Ngơi lợp mái ít dốc, được tạo 
hình cho có rãnh thoát nước và 
hãm ở bên cạnh. Loại ngới kiểu 
Marscilte CMarseilles pattern 
tile)ì ngoài ra còn cố các hãm 
móc vào các viên trên và viên 
dưới. 


FRENCH TRUSS nghĩa như Fink 
truss 


FRENCIT WENDOAWV OR DOOR cửa 
biểu Pháp 

Cửa sổ dài xuống tận mức sàn 
và mở thành hai cánh. giống như 
một đói cửa đi 


FREON #@#4ôn 

Tên thường gọi của chất làm 
lạnh hydrocacbon cø fluo 
(fluorinated hydrocacbon!. 


FREQUENCY tần số 

Số lượng chu kỳ của một hiện 
tượng tuần hoàn xảy ra trong 
một khoảng thời gian đã cho 
Tân số được đo bằng hec (hertz) 
(chu kì trong 1 giây). Tích số 
của chu kì với bước sóng thì bằng 
tốc độ sóng. Do đó, bước sóng 
của một loại bức xạ (radiation} 
điện từ nào đó, nhân với tần số 


tresco 


của nó sẽ bằng tốc độ ánh sáng 
(velocity of light). Tương tự 
như vậy, bước sóng âm, nhân với 
tần số âm sẽ bằng tốc độ âm 
(velocity of sound) 


FREQUENCY PĐISTRIBUTION 
CURYE đường cong phân bố tần 
suất 

Đường cong quan hệ giữa độ lớn 
của một kết quả thí nghiệm thay 
một đặc trưng biến thiên nào đó 
đã quan sát được) với tần suất 
của nó (hay số lần nơ xảy ra). 
Nếu hiện tượng chỉ biến thiên 
trong một phạm vi hẹp (ví dụ 
như các kết quả thí nghiệm của 
bêtông được sản xuất và kiểm 
tra chật chẽ), đường cong sẽ hẹp 
và dốc. Khi việc kiểm tra chất 
lượng kém đi, đường cong trở 
nên rộng hơn (H56). Sự phân 
bố tần suất chuẩn sẽ cho một 
đường cong Gaoxd tGaussian 


curve} 
L L 


2 đưa 
1.56. Dường cong nhân bố tân suất 
FREQUENCY, RESONANT_ Xem 
Fesonance 


FRESCO ranh nề, tranh tường 
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Freyhnesx 


Cách vẽ tranh trên vữa vôi bàng 
chất mâu trộn với nước. Chất 
mầu khô và cứng cùng với vữa. 
Phạm vi các chất màu sử dụng 
chỉ hạn chế trong những loại chịu 
được kiêm. Thợ trát và thợ vẽ 
phải làm việc đồng thời vì vữa 
khô đến mức nào đó sẽ không 
hấp thụ được mầu. Sau đó không 
thể thay đổi được nữa. Ngày nay 
kỹ thuật này ít được sử dụng, 
nhưng những bức tranh lớn nhất 
trên tường và trần ở thời Phục 
hưng là dùng cách này. Từ đớ, 
thuật ngữ "vẽ tranh tường" đôi 
khi được dùng, không chính xác 
lắm, để chỉ sự vẽ lên tường hay 
trân đã trát khô. 


PRESHNESS #/ mứt 

Trái nghia với sự ngột ngạt 
(stuffiness). Tạo bởi chuyển 
động không khí mà “thiệt độ mát 
hơn. 


FRESNEL thấu kính 
Tresnel 

Thấu kính hội tụ ánh sáng từ 
một nguồn nhỏ, được dùng trong 


các đèn rọi 


LENS 


FRLCTLON sự ma sót 

Sự chống lại chuyển động, xuất 
hiện khí một vật thể chuyển 
động trên một vật khác. Khi 
quan sát hai bề mặt dưới kính 
hiển vi, ta thấy chúng chỉ tiếp 


Tri nduriton 


xúc nhau ở một số ít điểm; do 
đó diện tích tiếp xúc thực tế sẽ 
không phụ thuộc điện tích tiếp 
xúc danh nghĩa. Tuy nhiên, diện 
tích tiếp xúc sẽ tăng lên đo áp 
lực tiếp xúc. Vì vậy, lực cản ma 
sát là tỉ lệ thuận với áp lực giữa 
các vật thể và không phụ thuộc 
vào diện tích tiếp xúc chung của 
hai vật thể. Xem thêm angle of 
friction, cocfficient of 
friction. 


EFRICTLON - GRIP BOLT Nghĩa như 
high - tensile bolt 


FRICTION. INTERNAL Xem angle 
of internal friction 


PRECTION LOSS (in post - 
tensioning) sự hao ứng suất đo 
n:a sớt (trong phương pháp cảng 
sau) 

Sự hao ứng suất trong sợi thép 
cảng (tendons) cong, do ma sát 
với bêtông hay thành ống. Trong 
các dây cáp thẳng cũng có xảy 
ra hao ứng suất, do các sai sót 
cấu tạo không thể tránh được. 
làm cho dây căng hơi bị cong ẻ 
những chỗ tiếp xúc với ống dẫn 


FRICTION PILE cọc ma sót 

Cọc chịu lực (bearing pile) mà 
tải trọng được mang bởi sự m: 
sát giữa cọc và đất chung quanh 


FRIGIDARIUM phòng mới 


168 


Frotu 


Phòng mát trong nhà tắm La 
Mã 


FROG rỡnh lôn mặt gạch 

Chỗ lõm ở một hoặc cả hai mật 
của một viên gạch hay khối 
bêtông. Nó cố tác dụng làm khoa 
cho vữa và giảm trọng lượng viên 
gach. Ranh lõm không nhất thiết 
phải được lấp kín bằng vữa. 


ERONT END LOADER gô¿ xúc 
Gầu láp phía trước máy kéo; máy 
kéo có thể là loại bánh lốp hoặc 
bánh xích 


FROST HIEAVE đất trôi do đông 
bảng 

Đất phồng lên do nước ngầm 
giãn nở khi đóng bảng. Thường 
làm cho đất trồi lên vì trong các 
phương khác thì đất bị giữ. 


EROZEN - STRESS METHOD nghĩa 
như three - dimensional 
photo - elasticity 


FRP (viết tắt của Pibre - 
Reinforced Plastic} chất đẻo cốt 
SỢI 


FRUSTTUM OF AÁ CONE OR PYRAAHUD 
hình nón cụt hay hình tháp cụt 
Phần còn lại sau khi cắt bỏ phần 
trên bởi một mặt phẳng song 
song với đáy 


ft (viết tất của foot ) Øút 


FuniCular pOÁÑÿOH 


FUEL CELL pỉn nhiên liệu 

Pin điện hóa hoạt động nhờ năng 
lượng của sự cháy tự phát, ví dụ 
như hydro bay nhiên liệu 
hydrocacbon cháy bởi oxy. Các 
chất gây phản ứng được dẫn đến 
pin với tốc độ cần thiết để sản 
ra năng lượng điện yêu cầu. 


FULCRUM điểm tựa 
Điểm tựa hay điểm quay của một 
đòn bẩy 


LUI,LY FIXED n#ghỉa như bulit - 
in Ï 


FUNGICIDAL PAINT 
nấm 
Sơn không cho nấm phát triển, 
ví dụ bằng cách pha thêm muối 
thủy ngàn. Nó được dùng nhiều 
ở miên nhiệt đới 


#ơn chống 


FUNGUS_ nếm: 

Loài thực vật ẩn hoa không có 
chất diệp lục. Sự mục khô (tdry 
rot)ì và sự mốc là do sự sinh 
trưởng của nấm 


FUNICULAR ARCH tròn hình đây 
Vòm chỉ chịu nén thuần túy dưới 
tác dụng của một số tải trọng 
điểm. Nø là hình đảo ngược của 
một dây mang cùng hệ tải đó, 
như là một cáp treo (H.57) còn 
gọi là œ iinear arch 


FUNICULAR POLYGON đa giác 
dây, nghĩa như link polygon 
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uc 


H157. Vòm hình dây 


FUSE èbầäz chỉ 

Thiết bị an toàn để phòng ngừa 
quá tải cho một mạch điện (có 
thể gây hỏa hoạn), và để bảo vệ 
các khí cụ điện khỏi bị dòng điện 
quá lớn. Nó gồm một đoạn ngắn 
kim loại, có thể đẫn dòng điện 
sử dụng, nhưng sẽ chảy ra khi 
dòng điện vượt quá một trị số 
qui định. Cái ngắt mạch (ecircuit 
breaker) dùng cho dòng điện lớn 
hơn 


FUSIBLE LINK u@‡ nối dạng cầu 
chỉ 

Vật nối chảy ra ở một nhiệt độ 
định trước, dùng cho các van 
phòng cháy, cửa ngăn cháy và 
vòi phun nước. Xem thêm fire 
door và smoke venting 


FUSION WELĐING hàn nóng chủy 
Sự hàn (welding) kim loại hay 
chất dẻo chỉ bằng cách làm chảy 
các mép của vật nối, không có 
gây áp lực cơ học. Kim loại hàn 


Qate 


bổ sung có thể dùng que hàn. 
Xem arc welding 


G 


G 
Viết tất của giøa, một nghìn 
triệu lần (10”) 


GABLE đầu hồi, thị hồi 

Phần hình tam giác của tường 
hồi của nhà mái dốc, nó thường 
làm bằng vật liệu khác với phần 
tường còn lại. 


GABLE ROOF_ mới có hồi 

Mái dốc có đầu hồi. Nó có mái 
nghiêng ở hai phía, đầu hồi đứng 
ở hai phía khác (H.58). Ngược 
lại mái 4 dốc (hip rooØ cố bốn 
mặt nghiêng 


GABLE WALL ?ường có hồi 
Tường có một phần thu hồi 


GABIUE WINDOW_ cửa sổ hồi 

Cửa sổ làm trong phần thu hồi. 
Buồng phía sau thường có trần 
dốc. Xem thêm dormer window 


GAGE tiếng Mỹ của gauge 


GALE gió mạnh 

Giá mạnh cấp 8 theo thang 
Beaufort (Beaufort scale). Tốc độ 
vào khoảng 65 km/h (40 dậm/giờ) 
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Gallew 


ở độ cao lÖm (30ft) trên mật 
đất. Gió thổi đều đặn lên một 
mặt đứng gây ra một áp suất 
khoảng 240 N/mỶ (ðpsf) 


H58. Mái có hồi 


GALLERY hành lang 
Sàn cao nhô ra khỏi một tường 
trong 


GALLON (GAL) gaiông 

Lượng đo chất lỏng trong hệ đơn 
vịtPS. Galông Anh bằng 4,546 
lít, galông Mỹ bằng 3,785 lít. 


GALTON WHISTLE còi Galfon 
Dụng cụ tạo ra dao động siêu 
âm (ultrasonic) có biên độ và 
tần số không đổi. 


GALVANIC CELL pỉn gaÌUanie 
Pin có hai kim loại khác nhau 
và một chất điện phân 
(electrolyte) 


GALVANIC CORROSION nghĩa 
như . _©lectrochemical 
Corrosion 


Galvanising 


GALVANIC PROTECTION sự bởo uệ 
diện hóa 

Sự bảo vệ tiêu hủy anốt 
(sacrificial protection) cho 
một kim loại bằng cách làm cho 
nó thành catốt đối với một anốt 
bị tiêu hủy 


GALVANIC SERIES chuỗi pin 
galuanic nối tiếp 
Chuỗi pin điện hóa 


(clectrochemical series), gọi 
theo tên của nhà vật lý học Y 
thế kỉ 18, người đã khám phá 
cách tạo ra điện bằng phương 
pháp hóa học 


GALVANISED tYRON sét mẹ 
Đúng ra là tấm thép mạ 
(galvanised steel), không phải 
là sắt 


GALVANISED STEEL thép? mẹ 
Tấm thép, thường là có vân, 
được mạ điện (galvanising) để 
bảo vệ chống ân mòn. 


GALVANISING sự mạ điện 

Việc phủ lên sát hay thép một 
lớp kẽm (zinc), hoặc bàng cánh 
nhúng trong kém cố chất trợ 
dung ở nhiệt độ khoảng 450°C, 
hoặc bằng cách trầm tích điện 
(electrodeposition) từ các 
dung dịch sulfat nguội. Kém có 
khả năng bảo vệ sắt khỏi sự ăn 
mòn của khí quyển ngay cả khi 
lớp phủ bị rách, vì kẽm hay bị 
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ŒalUaHorricter 


axit cacbonic tác dụng, tạo nên 
một lớp vỏ bảo vệ bằng cacbonat 
kẽm. Lớp vỏ ít dòn hơn và bền 
lâu hơn được tạo nên bằng cách 
kết hợp nhôm (aluminium) với 
kẽm. Hợp kim này không dễ 
dàng hàn như kẽm nguyên chất, 
nhưng đã trở nên thông dụng vì 
chất dẻo xâm mối nối đã thay 
thế được các mối nổi hàn 


GALVANOMETER điện kế 
Dụng cụ chính xác để đo dòng 
điện nhỏ. Máy điện nghiệm là 
dụng cụ để phát hiện, chứ không 
đo, dòng điện nhỏ. Xem thêm 
ammeter 


GAMMA IRON sốt gaưmma 
Sắt không hợp kim trong phạm 


vi nhiệt độ từ 910 đến 14059°G. 


(1670 đến 2560°F), Nó có cấu 
trúc mạng không gian lập 
phương điện - tâm (faece - centred 
cubic lattice) Xem thêm alpha 
lron 


GAMMA RAYS fq ggnưmna 

Bức xạ điện từ do các chất phóng 
xạ sinh ra. Nó tương tự như tia 
X, loại tia được tạo bởi máy có 
điện cao thế. 


GANG NAIL bản mở gơi 

Tấm thép có nhiều gai nhọn được 
đột ra và dựng vuông góc (H.59). 
Tấm được ép vào hai thanh gỗ 
và làm việc như một bản mã cố 


Gap - graded aggregdte 


định đón. Xem thêmnail plate 
và timber connector 


H359. Bản mã gai 


GANTRY CRANE cẩu trục cổng 
Cẩu kiểu cổng, có bến chân chạy 
trên ray. Nó cố thể vượt qua 
tuyến đường sắt, xe cơ giới hoặc 
thậm chí cả ngôi nhà đang xây. 
Đây là loại cẩu đắt nhất chỉ dùng 
cho những dự án công trỉnh lớn, 
hoặc những hệ thống thiết bị cố 
định (ví dụ trong các xưởng 
bêtông đúc sẵn) (precast 
concrete). Xem thêmtower 
crane và derrick. 


GANTT, CHART ö‡¿ế¿ đồ Gantt 
Biểu đồ dạng thanh (bar chart), 
cho thấy, chẳng hạn như thời 
gian cửằ các quá trình khác nhau 
trong công tác xây dựng theo 
chiều dài của một thanh. Nơ 
được đặt tên theo Henry L. 
Gantt, người đã phổ cập cách 
sử dụng này vào những năm 
1900. 


GÁP - GRADED AGGREGATE cối 
liệu có độ hạt gián đogạn 
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Garbage 


Cốt liệu đặc trưng bởi một sự 
phân bố độ hạt gián đoạn nghĩa 
là có một số cỡ hạt trung gian 
là hầu như hoặc hoàn toàn không 
có. Thông thường thì hay dùng 
loại có độ bạt liên tục. Một 
trường hợp cực hạn của độ hạt 
gián đoạn là bêtông không cát 
(no - fines concrete) 


GARBAGE A) róc; b) số liệu miứy 
tính uô nghĩa 


GARGOYLE miệng trứng) xối 
Vòi nước phun từ máng của một 
ngôi nhà để phóng nước mưa ra 
đường. Nó thường được tạo hÌnh 
một con vật kì quái hoặc đầu 
người há miệng để nước chảy 
qua. Các ngôi nhà gotic - mới 
thế kỷ 19 và 20 thường dùng 
miệng xối chỉ để trang trí chứ 
không cho nước rót xuống người 
đi qua, bằng cách nổi mảng vào 
các ống thoát đứng. 


GARRET phòng gúc thượng 


GAS CONCRETE bêiông bọt khí 
Bêtông tổ ong (cellular 


concrete) Dược chế tạo với một 
chất sinh khí như là bột nhôm. 


GAS CUTTING nghĩa như flame 
cutting 


GASKET (ấm, miếng đệm 


Gauge factor 


Miếng vật liệu đặt chung quanh 
mối nối để bít kín. Miếng đệm 
bơm phồng được dùng chung 
quanh cửa sổ trong các loại 
tường kim loại. Người bảo dưỡng 
tháo hơi ra để lau sạch cửa, sau 
đó lại bơm không khí vào. 


GAS LAWS các định luật của chết 
khí 

Xem Boyle°s law và Charles' 
law . 


GAS MANTLE 
mantle. 


xemrWelsbach 


GAS WELDING hàn hơi 
Hàn nóng chảy dùng oxy và 
axêtylen (acetylene) 


GATE VALVE ban chặn 

Vật đúc dùng để đỡ cánh cửa 
khi đóng. Cánh cửa có thể nâng 
lên hạ xuống bằng cách vạn vít. 
Với áp lực chất lỏng lớn thì dùng 
van hình cầu (globe valve) 


GAUGE 

Xem Bourdon gauige, dial 
gauge và electric strain 
gauge. Cũng viết là gage (Mỹ) 


GAUGE FACTOR đệ số đo 

Hệ số phải nhân với số đọc của 
dụng cụ đo, ví dụ khi đo biến 
dạng bằng điện trở (electric 
resistance strain gauge), để 
cố kết quả đúng. Thường do nhà 
chế tạo dụng cụ đo cung cấp. 
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Gauge length 


GAUGE LENGTH chiều dài chuẩn, 
biến dạng 

Chiều dài định trên một mẫu thí 
nghiệm hoặc mô hình kết cấu, 
để đo biến dạng (strain) trong 
khoảng chiều dài đó. 


GAUSS Gœo-xơ 
Dơn vị đo cường độ từ thông, 


đặt tên theo nhà khoa học Đức 
thế kỷ 19. 


GAUSSIAN CURYATURE độ cong 
Gao-xơ 


% 


Dương 


Không 


Am 


H60. Dộ cong Gaœxơ 


ISSÈ4/ Curve 


Tích số của hai độ cong chính 
tại một điểm trên một mặt cong, 
ví dụ vẻ mỏng (shell). Thuật -: 
ngữ này hay được dùng trong 
hình học vi phân để phân loại 
mặt (H.60), Mặt kiểu cupôn có 
độ cong Gauxơ dương vì độ cong 
trong hai phương vuông góc 
nhau là cùng một phía. Mặt kiểu 
yên ngựa có độ cong Gauxơ âm 
vì độ cong là hướng lên trong 
một phương và hướng xuống 
theo các phương vuông góc với 
phương đó. Mạt cong một chiều 
có độ cong Gauxơ bằng không vì 
độ cong trong một phương là số 
không. Mặt có độ cong Gauxơ 
bằng không, theo định nghĩa, gọi 
là mặt khả triển (developable) 


GAUSSIAN CURVE đường cong 
Gaoxơ 
Đường cong lũy thừa phù hợp 
với sự phân phối tần suất 
(frequency distribution) 
chuẩn, đặt tên theo nhà Vật lí 
Đức đầu thế ký 19: 
y= Ke 
trong đó t= (x - )/ơ là biến ngẫu 
nhiên chuẩn được tiêu chuẩn 
hóa, ơ = độ lệch tiêu chuẩn 
(standard deviation), ¿ = trị 
trung bình (mean), x =biên độ 
của hiện tượng, y = tần suất 
của hiện tượng, K = hằng số và 
e = cơ số của lôga tự nhiên 


-05¿ 
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Œay - lussac s law 


GAY - LUSSAC'S LAW_ nghỉa như 
Charles ? law ' 


GAZEBO Uuọng lâu 

Tháp trên nóc nhà, cửa sổ hình 
cung hoặc một ngôi nhà trong 
vườn, cho phép nhin bao quát 


GEL g:en 

Chất rắn bề ngoài, tạo bởi dụng 
dịch keo (colloidal) không bị 
khuấy động, Phần chính của 
ximãäng poclan (portliand 
cement) hydrat hóa là ở dạng 
gien 


GENERATOR z-óy phát điện 
Xem alternator và dynamoø 


GEODESIC DƠME cupôn lưới 
Kết cấu dạng lưới (lattice 
structure) có hình cupồn 


GEODESY /rốc địa học 

Ngành đo đạc đồ bản để vẽ 
những vùng diện tích lớn, trong 
đố phải xét đến độ cong của quả 
đất (điều này được bỏ qua trong 
ngành đồ bản phẳng) . 


GEODETIC CONSTRUCTION kế? 
cấu đoản trình 

Ban đầu là kết cấu khung không 
gian siêu tính (statically 
indeterminate), đặc biệt trong 
thiết kế máy bay, mà các phần 
tử của nó đi theo các đường đoản 
trình (geodetic lines), mỗi 


Geodetic line 


phần tử nén được giằng giữ bởi 
một cấu kiện kéo trực giao 
(orthogonal). Ngày nay, thuật 
ngữ này thường dùng để chỉ kết 
cấu cố vỏ ngoài chịu lực 
(stressed skin construction), 
trong đó vỏ ngoài của máy bay 
hay kết cấu khác tạo nên một 
khung không gian siêu tỉnh cùng 
với các sườn để ngăn không cho 
vỏ ngoài bị oằn (buekling) 


GEODĐETIC LINE đường doảửn 
trình 

Đường ngắn nhất có thể kẻ từ 
một điểm đến điểm khác của một 
mật cong. Các đường đoản trình 
của hình cầu gọi là các vòng tròn 
lớn (great circles), bởi vì chúng 
là các vòng tròn với đường kính 
lớn nhất, cố thể kẻ trên hình 
cầu. Chúng tương ứng với những 
đường thẳng trên một mặt 


H.õI. Các đường đoàn trình (vòng tròn 
lớn) và các vòng tròn nhỏ. Vòng tròn lớn 
là các đường kinh tuyến và xích đạo. Vòng 
trờn nhỏ tà các đường vĩ tuyến (trừ đường 
xích đạo) 
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Geography 


phẳng. Đường xích đdẹo và mọi 
đường kinh tuyến trên mặt đất 
là các vòng tròn lớn. Các đường 
uš tuyến (ngoài đường xích đạo) 
là các vòng tròn nhỏ, đi dọc theo 
chúng không phải là khoảng cách 
ngắn nhất giữa hai điểm. Chúng 
tương ứng với những đường cong 
trên một mặt phẳng (H.61) 


GEOGRAPHY địư ý học 
Khoa học vê bề mặt trái đất 


GEOLOGICAL FAULT phay, chỗ 
đứt gãy dịa chốt 

Chỗ đứt gãy trong một thành tạo 
đá, kèm theo sự dịch chuyển của 
một phần đối với phần kia. Sự 
dịch chuyển phay, tiếng Anh còn 
gọi là ¿hrou, có thể từ vài 
milimét đến nhiều mét. Phay là 
nguồn gốc gây nên những hư 
hồng của nền móng vÌ chúng có 
thể gây chuyển động của toàn 
thể ngôi nhà. Chuyển động dọc 
theo những phay lớn là nguyên 
nhân chung của động đất 
(earthquake) 


GEOLOGY địa chất học 

Khoa học mô tả lớp vỏ trái đất. 
Bản đồ địa chất là bản đồ thể 
hiện các phần trồi lên của mọi 
đó và chất lắng trầm tích, không 
có lớp đất bên trên 


GEOMETRIC MEAN số trung bình 
nhân. 


exso 


Số trung bỉnh nhân của n giá trị 
là căn bậc n của tích số các trị đó. 


GEOTHERMAI ENERGY nỡng 
tượng địa nhiệt 

Năng lượng lấy từ nhiệt của 
phần trên trong trái đất, thông 
thường bằng cách khoan những 
bể chứa hơi nước trong những 
vùng địa nhiệt để chạy tuabin 
hơi nước 


GERBER BEAM đồm Gerber 
Dầm liên tục được làm trở nên 
tỉnh định bàng cách đưa thêm 
hai khớp tại các nhịp cách quãng 
(H.62). Như vậy, nó gồm có các 
đầm có mút thừa xen kẽ với 
những nhịp ngắn tựa đơn giản 
trên đầu của công xôn. Dầm 
Gerber được sử dụng khi những 
kết cấu liên tục được tạo bởi 
những cấu kiện bêtông đúc sẵn 
nặng, hoặc khi có thể xảy ra sự 
lún khác nhau của các móng, 
như là trong các cầu công xôn 
(cantilever bridge) 


H.ö2 Dầm Gecrhcr 


GESSO thạch cao nền 

Mặt cứng mầu trắng, được chuẩi 
bị để làm nền cho một bức tran] 
hay phù điêu. Nó thường gồm c 
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Giga 


thạch cao Paris (plaster of 
Paris), hay bột màu trắng 
(whiting) và keo 


GIGA gigø 

Tiền tố có nghĩa 10? hay một 
nghỉn triệu, được dùng riêng 
trong hệ đơn vị 8I (SI units) 


GIRDER đềồm chính, dầm lón 
Một đầm (beam) lớn. Nó thường 
là đầm chính đỡ các dầm phụ, 
trái ngược với joist, đầm nhỏ. 
Dầm chính bằng thép có thể là 
tiết diện đơn lớn của thép hình, 
hoặc đầm tổ hợp thép bản (plate 
girder) hoặc đầm rỗng (như là 
loại đầm Howe, PrattL hay 
Warren) 


GLARE sự chói 

Diều kiện nhìn không được rõ 
do khớ nhìn thấy được các tật, 
hoặc do sự phân bố độ sáng 
không đều, hoặc sự khác biệt quá 
lớn trong không gian hay thời 
gian. Xem disability, 
discomfort và reflected gÌlare 


GLASS £hủy tỉnh 

Chất vô định hình cứng và đòn, 
chế tạo bằng cách làm chảy ôxit 
silie (đôi khi kết hợp với các ôxit 
kiềm (chủ yếu các ôxit của natrl, 
kali, canxi, manhêgi và chỉ) rồi 
cho nguội khá nhanh để không 
cho kết tỉnh hay hóa mờ thủy 
tỉnh. Phần lớn thủy tỉnh nóng 


Giass wool 


chảy giữa 300°C và 950°C. Thủy 
tỉnh chịu nhiệt thường chứa một 
tỈ lệ cao ôxit boric. 

Cơ loại thủy tỉnh thiên nhiên, do 
sự nguội nhanh của đá nóng 
chây, ví dụ opxiđian (obsidian). 
Xem thêm crown, cylinder, 
float, heat absorbing, 
inoulating, laminated, plate, 
reflective, rolled và sheet 
glass. 


GLASS BRICK gạch thủy tỉnh, 
gạch kính 

Khối rỗng bằng thủy tỉnh. Nó có 
thể dùng trong tường gạch hay 
tường blốc, hay trong kết cấu 
bêtông - thủy tỉnh. 


GLASS - CONCRFETE 
CONSTRUCTION kết cấu bêtông 
thủy tỉnh 

Kết cấu bêtông cốt thép bên 
trong có các khối thủy tính có 
thể chịu được lực nén. Thủy tỉnh 
có thể là dưới dạng các khối rỗng 
trong mờ cho ánh sáng trắng 
khuếch tán, hoặc có thể cớ mầu, 
tạo nên hình trang trí theo kiểu 
kính mầu. Xem thêm béton 
translucide 


GLASS FIBRE Xem fibreglass 


GLASS PAPER giấy (hủy tỉnh 
Một loại giấy nhám để mài 


GLASS WOOL ien thủy tính 


177 


Giaze 


Len khoáng (mineral wool, 
làm từ thủy tỉnh chảy 


GLAZE a) lốp kính; bì làm láng 
c) lớp trắng men d) lớp mầu bóng 
a) Đặt các ô kính trong khung 
cửa sổ, cửa to. Thông thường sử 
dụng phương pháp truyền thống 
là dùng mattit (putty) để gắn 
kính vào vị trí 

bì Tạo nên mặt bóng trên các 
tấm ảnh, 

©) Bề mặt bóng giống như thủy 
tỉnh được phủ lên ngói hay gạch. 
Nó có thể trong suốt hay mờ 
đục, trắng hay cố mầu. Xem 
thêm saÌlt glaze 

d) Lớp mầu mỏng gần như trong 
suốt phủ trên sơn để tôn mầu 
sắc ban đầu. 


GLAZED TILE gói trúng men 
Ngói đất sét được tráng men 


GLAZNG BEAD nẹp giữ kính 
Một băng dài để ép kính vào 
khung cửa kính. Đây là cách làm 
thay cho việc gắn mattit (putty) 
ở cửa sổ 


GLOBE THERMOMETER nhiệt kế 
cầu 

Dụng cụ do HM. Vernor phát 
minh năm 1930, là phương tiện 
để đo tác dụng kết hợp của bức 
xạ và đối lưu, khi chúng ảnh 
hưởng đến cơ thể. Nơ gồm một 
quả cầu rỗng bằng đồng, chứa 
một nhiệt kế thông thường, tại 
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Gioss 


tâm quả cầu. Nhiệt độ của dụng 
cụ phụ thuộc vào môi trường đặt 
nó. Nếu nhiệt độ bức xạ trung 
bình là cao hơn nhiệt độ không 
khí, nhiệt độ ghi nhận được trong 
nhiệt kế cầu sẽ cao hơn nhiệt độ 
không khí; ngược lại, nếu chung 
quanh mát hơn không khí, nhiệt 
độ nhiệt kế cầu sẽ thấp hơn nhiệt 
độ không khí. Quả cầu đồng có 
thể để sớwg hoặc có thể sơn đen, 
để cho nó ứng biến như một vật 
đen (black body) 


GLOBE VALVE Đan, cầu 

Bộ phận đúc, dùng để một đĩa 
tròn hình củ khi đóng cửa lưu 
thông giữa hai buồng. Dia được 
điều khiển bằng vít, và nó có 
thể chịu áp lực chất lỏng cao 
hơn áp lực của van chặn (gate 
valve) 


GLOBOSCOPE gương cầu 

Gương hình parabôlôit, cho hình 
ảnh biến dạng của các ngôi nhà 
chung quanh, theo phép chiếu lập 
thể (stereographic projeection), 
như là nhỉn thấy từ bên trên. 
Hỉnh ảnh có thể nhìn được hoặc 
chụp ảnh, Cơ thể nghiên cứu sụ 
thâm nhập của tia sáng mặt trời 
bằng cách đặt chồng một biểu 
đồ trong suốt của đường đi mại 
trời lên trên hình ảnh nhìn qu: 
gương cầu 


GLOSS bóng, loáng 


Giác 


Sự phản chiếu tỉa sáng từ bề 
,mặt được sơn. Có các cấp từ 
loáng hoàn toàn (bề mặt cực 
nhẫn giống như gương), đến 
loáng một nửa, loáng vỏ trứng 
và xin vỏ trứng, cho đến xỉn (một 
mặt mờ không có bóng sáng, 
ngay cả khi nhỉn dưới góc 
nghiêng) 


GLUE keo, hồ đán 

Chất dính để gắn hai vật, đặc 
biệt là các vật bằng gỗ, bằng cách 
dán hai mặt tiếp xúc. eo thợ 
mộc cổ truyền được làm từ xưởng 
và các phế liệu khác. Các loại 
keo cổ truyền khác keo cá, keo 
cazê¡n, các keo thực vật như keo 
đậu tương và keo sắn. Ngày nay, 
chúng phần lớn được thay thế 
bằng nhựa (resins) tổng hợp, 
đạc biệt là để dùng vào việc chịu 
nước bên ngoài hay các nơi khác. 


GLYCERIN giyxêrin 

Rượu trihyđric 
(CH,OH-CHOH-CH,OH). Nó là 
chất cấu thành của nhiều loại 
sơn và vécni 


GOING ðề rộng bậc thang 
Khảong cách từ một mặt bậc 
thang (riser) đến mặt bậc thang 
khác trong một cầu thang 


GOLD Uờng 
Nguyên tố kim loại, một trong 
số Ít kim loại tìm thấy ở dạng 


Grade 


nguyên chất, chịu ăn mòn. Ký 
hiệu hóa học là Au, thứ tự 
nguyên tử là 79, trọng lượng 
nguyên tử 197,2, trọng lượng 
riêng 19,3, điểm nóng chảy 
1063°G. 


GOLDEN SECTION ứỉ lệ uàng 
Cách: dựng hình học được Euclid 
dùng để vẽ hình năm góc đều. 
Từ nó, có thể suy ra con số vàng 
ø = 1/2(1 + võ) = 1,618, trong 
thế kỷ 19 và 20, là số này được 
coi là chỉa khóa của các tỉ lệ đẹp 
đẽ trong kiến trúc Hilạp và kiến 
trúc cổ điển khác. Chưa chứng 
tỏ được rằng tỉ lệ vàng đã được 
dùng trong kiến trúc Hilạp, thậm 
chí chưa chắc nó đã được biết 
đến vào thời Pericle. Nó đã được 
dùng khi phục chế kiến trúc 
Hilạp và các hình thức cổ điển 
khác trong thế kỷ 19. 


GOODS LIFT (hong máy chả hàng 
Ỏ Mỹ thì gọi là ø freight eleoator 


GPM galông trong 1 phút 


GRAB gềồu ngoạm 
Gầu được bung ra và có bản lề, 
có thể đào trong vật liệu rời 


GRADE a) grưd b) sửa thoải độ 
đốc c) Múc nuật đốt 

a) Hệ thống đo góc, một góc 
vuông bằng 100gr, thay vỉ 902 
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Grade beam 


b) Lâm giảm độ dốc cho thoải 
hơn hoặc đều hơn 

c) A( grade, có nghĩa: ở mức mặt 
đất. Xem thêm stress grading 


GRADE BEAM hay SLAB Đầứ 
hay bản đặt trên đốt 

Dầm hay bản bêtông cốt thép 
được đặt ngay trên mặt đất 


GRADING CURVE đường cong cỡ 
hạt 

Nhận được giữa việc phân tích 
kích cỡ hạt (particle size 
analysis) 


GRAFFITO nghệ thuột grafitô 
Bề mặt thạch cao được trang trí 
bằng cách khác các hình vẽ khi 
thạch cao còn ướt. Thạch cao 
thường được trát hai hay nhiều 
lớp cố mầu khác nhau, các lớp 
bên ngoài được khắc bằng nghệ 
thuật này. Cũng viết là sgraƒfie 
Uuồ scrdffeto. 


GRAIN BOUNDARY ranh giới hạt 
Ranh giới qua hai tỉnh thể 
(crystal) 


GRAINING sơn giả uên 

Nghệ thuật sơn bề mặt cho giống 
như thớ gỗ hay vân đá hoa - nay 
đã cổ xưa 


GRAM MOLECULE phôn tfứ gam 
Thuật ngữ cũ của mol (mole) 


Graphie 


GRANITE đó hoa cương, đớ 
granit 

Loại đá hỏa thành (igneous) tạo 
nên bởi các thể xâm nhập ở độ 
sâu lớn (gồm các tỉnh thể tương 
đối lớn do nguội chậm). Nó có 
thành phần axit, các cấu thành 
chính và mica (mica). Dá hoa 
cương nặng hơn bêtông chút ít 
và thường bền hơn nhiều (tới 140 
N/mm2 hay 20 ksi); tuy nhiên 
chịu lửa kém. Trong cách phân 
loại công nghiệp của đá xây, 
thuật ngữ granite cũng dùng cho 
các đá hỏa thành cường độ cao 
khác như điorit (diorite), đôlêrit 
(dolerite), gabrô, trachit và 
gonal 


GRANOLITHIC CONCRETE bêtông 
granit 

Bêtông trộn bằng cốt liệu được 
lựa chọn đặc biệt theo độ cứng, 
bề mặt và hình dạng hạt, để có 
thể làm bề mặt chịu mòn của 
sẵn nhà làm việc nặng nề. 


GRAPHIC DISPLAY UNIT z„ràn hiển, 
thị 

Thiết bị có thể cho hiện trên 
màn hình các hình dạng và nét 
vẽ, cũng như các con chữ 


GRAPHITE @ra#ii 

Một trong những dạng khác hình 
của cacbon (carbon). Nó có mặt 
trong gang (cast iron) xám. 
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Graticule 


Grafit keo là chất bôi trơn hảo 
hạng có thể dùng ở nhiệt độ cao. 
Cồn gọi là chi đen (black lead) 


GRATICULE (hang chia độ trong 
ống kính 

Thang chia độ đặt trong thị kính 
của kính hiển vi. Còn gọi là 
cross hair ' 


GRAVEL cuội, sỏi 

Chất lắng có nguồn gốc tự nhiên 
của trầm tích không kết rắn, có 
kích cỡ từ khoảng 75 đến 5mm 
(3 đến 3/16 in.), do sự phân rã 
của đá. Các hòn lớn gọi là đá 
tảng, viên nhỏ gọi là cát (sand). 
Cuội để nguyên hay nghiền, được 
dùng làm cốt liệu thô (coarse 
aggregate) cho bêtông, và dùng 
làm lớp bảo vệ trên đỉnh của mái 
nhiêu lớp. 


GRAVITATION lýc hấp dẫn 

Lực tự nhiên, gây ra sự hút lẫn 
nhau giữa các khối lượng. Theo 
định luật Newton, "Hai hạt vật 
chất sẽ hút nhau với một lực tỉ 
lệ ngược với bình phương khoảng 
cách giữa chúng". 


GRAVITY CIRCULATION sứ chảy 
trọng lực 

Sự chảy của chất lỏng do trọng 
lực, ngược với sự chảy cưỡng 
bách do bơm 


Green brick 


GRAVITY RETAINING WALL £ờng 
chắn trọng lực 

Tường chắn (retaining wall, 
đứng ổn định nhờ ở trọng lượng 
của khối xây hay của bêtông 
(H.63) 


H.ö3 Tường chắn trọng lực 


GRAVITY, SPECIFIC Xem specifie 
gravity 


GRAVITY TANK SYSTEM hệ (thống 
bể nước trọng lực 

Hệ thống cấp nước dùng một bể 
nước chứa đặt trên cao để tạo 
áp lực nước cần thiết, ngược với 
hệ thống bể nước dùng bơm. 


GREAT CIRCLE Uuòng tròn lớn 
Đường ngắn nhất có thể kẻ được 
trên mặt trái đát giữa hai điểm. 
Nó tương ứng với một đường 
thẳng trên mặt phẳng. Vòng tròn 
lớn cũng là vòng tròn có đường 
kính lớn nhất có thể vẽ được 
trên mặt đất. Xích đạo và các 
đường kinh tuyến là những vòng 
tròn lớn. Các đường vÏ tuyến là 
những vòng tròn nhỏ. 


GREEN BRICK gọch mộc 
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Crcen Concreite 


Gạch mới đóng khuôn, chưa 
nung 


GREEN CONCRETE bê£ông tươi 
Bêtông bát đầu đông kết, nhưng 
chưa đủ cứng (hardened) 


GREENHOUSE 
nhiều của kính 
Ngôi nhà hay phòng cớ diện tích 
lớn cửa kính truyền bức xạ mặt 
trời nhưng không truyền bức xạ 
sóng dài do các bề mặt của ngôi 
nhà phát ra sau khi hấp thụ bức 
xạ mặt trời. Do đó, nhà nhiều 
kính dưới ánh nắng trở nên nóng 
hơn nhiều so với một phòng cửa 
sổ nhỏ 


nhà hính; nhà 


GREENHOUSE EFFECT hiệu ng 
nhà kính 

Tính chất hấp thụ chọn lọc dùng 
trong nhà kính 


GREENWOOD_ @Õ ¿ơi 

Gỗ còn chứa phần lớn độ ẩm có 
trong cây sống, làm giảm độ ẩm 
bằng cách xử lí hong sấy 
(seasoning) 


GREY BODY tuột xớm: 

Bề mặt mà độ phát xạ của nó 
giống nhau với mọi bước sóng, 
nhưng nhỏ hơn nhiều so với đơn 
vị. Xem thêm vật đen (black 
body) 


GREY CAST IRON gang xớm: 


Croin vattlt 


Gang (cast iron) có chứa một 
ít cácbon tự do dưới dạng 
graphite, khác với gang trắng 
(white cast iron). 


GRIFFITH CRACK uết nứt Griffith 
Vết nứt lý tưởng, được thừa nhận 
trong lí thuyết về dạng phá hỏng 
của vật liệu dòn, đặc biệt là thủy 
tỉnh. Nó có dạng một lỗ ellip 
chiều dài 2c, được A.A. Griffith 
đề nghị vào năm 1920. Ông xác 
định được ứng suất cần thiết cho 
sự lan truyền vết nứt đàn hồi là 

2ky lới 

Te. 
trong đó E là môđun đàn hồi; 
z- là hằng số của hình tròn 3,14; 
y là năng lượng bề mặt thực, 
nghĩa là công phải thực hiện để 
tạo nên vùng bề mặt mới bởi sự 
phá vỡ các liên kết nguyên tử. 


GRILLAGE FOUNDATION móng 
kiểu sườn 

Móng gồm một hệ cứng các dầm 
ngang bằng gỗ hay thép 


GRITSTONE sơ (hạch hạt thô 


Sa thạch (sandstone) gồm các 
hạt cát thô 


GROIN gờ 0uờm giao nhau 
Đường cong giao tuyến của mặi 
dưới của hai vòm giao nhau 


GROIN VAULT nghĩa như Crost 
vault 
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Grounded 


GROUNDED (nói về dây điện) 
nghiỉa như earthed. - được nối 
với đất 


GROUT Uuữa lòng 

Chất hồ xi măng, vữa hay 
bêtông, khá lỏng để chảy sâu vào 
khe đá nứt, mạch xây hay ống 
bêtông ứng lực trước mà không 
bị phân tầng. Tỉ lệ trộn thông 
dụng là thể tích ximăng và cát 
bằng nhau, cùng một lượng nước 
thích hợp. 


GROWTH RINGS uòng (tuổi 
Vòng trên tiết diện ngang của 
thân cây hay cành cây, cho thấy 
các chu kỳ tăng trưởng của gỗ. 
Cũng gọi là uòng nền: 


GRP 0iết tốt của Glassfibre 
leinforced Plastic, chết đảo cốt 
sợi thủy tỉnh 


GUM ARABIC gôm arabic 

Chất bột trắng lấy từ loại cây 
keo, mọc phần lớn ở Sudan và 
Senegal. Nó dùng làm keo dán 
và làm gốc cho sơn trong. Xem 
temper painting. 


GUM TREE (tiếng Úc) cây bạch 
đàn (eucalypt) 


GUM VEIN khe tích nhựa 


ŒYpsurn 


Sự tích nhựa cục bộ của nhựa 
thiên nhiên, xảy ra khi có vết 
rạch rộng vào một số loại cây 
gỗ, đặc biệt là cây bạch đàn. Dây 
là một khuyết tật có thể làm cây 
gỗ bị yếu nghiêm trọng. 


GUNITE nghĩa như shotcrete 


GUN METAL hợp kim làm súng, 
Chứa khoảng 90%. đồng, 8% thiếc 
và 2% kẽm. 


GUSSET bổn mẽ, bản nút 
Bản thép nhỏ để các thanh dàn 
liên kết vào, khi mà các thanh 
đó nhỏ quá hoặc không thuận 
tiện để liên kết trực tiếp. 


GUY ROPE đây chàng, đây néo 
Dây giữ ổn định cho một cẩu 
Đeric (Derik) hoặc một kết cấu 
tạm 


GYMNOSPERM nhóm cây khỏa tử 
Một trong hai nhóm chính của 
cây có hạt. Phần lớn là loại tùng 
bách (conifer) 


GYPSUM ¿hạch cưo 

Sulfat canxi đihydrat (CaSO, 
2H,O). Nó là khoáng chất thiên 
nhiên, dùng làm nguyên liệu cho 
vữa thạch cao (plaster). Thạch 
cao alabat (alabaster) là một 
dạng thạch cao nguyên chất 
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H P 


h viết tắt của hecto, một trăm 
lần. 


H ký hiệu hóa học của bzydro 


HA - HA đường hào chắn 
Đường hào chấn, hay được dùng 


ở các nhà nông thôn thế kỷ l8 
và 19, để ngăn không cho súc 


vật vượt vào vườn 


HAIR sợi 

Dùng làm cốt cho vữa vôi và vữa 
thạch cao. Trước kia hay dùng 
lông bò và lông đê; ngày nay thì 
dùng sợi cây chuối gai, cây xizan, 
amiang. Xem fibrous pÌaster 


HAIR CRACKS cết n?t dăm 
Vết nứt nhỏ, đủ thấy được bằng 
mất thường 


HAIR HYGROMETER đm: kế kiểu 
lông thú 

Dụng cụ dựa trên tương quan 
thực nghiệm giữa sự tăng chiều 
dài của lông vài loài thú với độ 
ẩm tương đối của khí trời, do ở 
việc lông hút độ ẩm. Chúng được 
dùng trong máy đo ghỉ độ ẩm 
(hygrograph) 


HALF BAT uiên gạch nửa 


HHAIƑ - timbhered 


Nửa viên gạch, cát đôi theo chiều 
dài (H.64). Xem thêm king 
closer và queen closer 


IĨ 64 Viên gạch nửa 


HALF - LAP JOINT nghĩa như end 
- lap joint 


HALF - OCTAVE - BAND ANALYSER 
xem s0oưnd frequency 
analyser 


HALF - ROUND [đường gờ, phùo] 
bán nguyệt 

Đường gờ chỉ hay phào hỉnh bán 
nguyệt 


HALF - TIMBERED nửơ gỗ, gồm 
một nửa bằng gỗ 

Nhà dùng khung gỗ, khoảng giữa 
các khung thì chèn bằng gạch, 
vữa hoặc phên nứa và trát đất 
(wattle and daub). Kiểu này 
vẫn còn là kiểu xây địa phương 
trong một, số vùng nông thôn 
châu Âu. Nớ được dùng rộng rãi 
ở nước Ảnh thế kỷ 16, ngay cả 
trong những nhà lớn ở thành 
phố. Các nhà ngoại ô kiểu "nửa 
gỗ" hiện đại thỉ thường xây bằng 
hay gạch ốp mặt, với các thanh 
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Halides 


gỗ mỏng, thẳng đứng hay chéo 
góc, đặt chen vào 


HALIDES muốt haÌogen 

Muối nhị nguyên (ciorud, 
brômua, tôđua, và ffuorug) tạo 
bởi Hên kết của một halogen (clo, 
brôm, iốt và fluo} với một kim 
loại, Loại muối quen thuộc nhất 
là muối ăn, NaCl. 


HAMER Xem baill - peen 
hammer và claw hammter 


HAMMER - BEAM ROOF. mới đâm: 
chống 

Loại mái gỗ thời Trung cổ không 
có thanh căng. Các dầm chống 
được tựa trên các công xôn nhô 
ta khỏi tường, nhưng (không 
giống như một thanh cãng trong 
kết cấu hiện đại), chúng không 
nối tiếp vào nhau. Thay cho điều 
đơ, các lực được truyền bởi các 
giàng kiểu vòm và các thanh 
chống. Một thí dụ nhiều người 
biết là mái của gian Westminster 
Hall ở London, phần còn lại duy 
nhất của Cung điện Westminster 
ngày xưa 


HAMMER, DOUBLE ACTING búø 
Song động : 

Búa đóng cọc, được nâng lên và 
cả đóng xuống bằng nguồn động 
lực của mó. 


HAMMER_, SIMPLE ACTING búø 
đơn động 


Hardener 


Búa đóng cọc, được nâng lên 
bằng nguồn động lực còn rơi 
xuống do trọng lực 


HAND Xem right - hand 


HAND LEVEL 
clinometer 


nghĩa như 


HANDLING CAPACITY (of a lift 
system) nồng lực uộận chuyển 
(của một hệ thang máy) 

Số người mà một tổ thang máy 
có thể chuyển trong 5 phút. Nó 
thường phải lớn hơn 11% số 
người làm việc trong tòa nhà 


HARDBOARD Uuớn sợi cứng 

Ván sợi (ftbhre board) được chế 
tạo bằng cách ép cho đến mật 
độ từ 500 đến 100 Kg/m` (30 
đến 60 lb/ft”). Phần lớn ván sợi 
cứng có một mặt nhắn và một 
mặt xơ; tuy nhiên, cũng có loại 
ván sợi cứng có bề mặt trang trí 
và có vân, ngoài ra chúng có thể 
được xử lí để chịu nước. Cũng 
gọi là uớn sợi ép 

HARD COPY bđn sữưo cúng 

Bản sao kết quả ra của máy tính 
trên giấy hoặc phim, khác với 
việc hiện trên màn ảnh. 

HARD DISK đía cứng 

Địa từ không uốn được để lưu 
trữ đữ liệu 


HARDENER chết làm rắn 
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Hardening oƒ concrete 


Chất xúc tác (catalyst) làm tăng 
nhanh tốc độ hóa rắn của nhựa 
tổng hợp hay keo. Nó được trộn 
với nhựa ngay trước khi dùng. 
Còn gọi là chất thúc 


HARDENING OF CONCRETE sử 
đông cúng của bêtông 

Giai đoạn trong phản ứng hóa 
học giữa xi măng và nước khí 
bêtông hóa cứng và có đủ độ bền 
để chịu trọng lượng bản thân của 
mỉnh và các tải trọng của công 
trình. Xem thêm sefling và 
ageing 


HARDENING OF METAL Zờm cứng 
kứm loại 

Xem case hardening, cold 
working và quenching 


HARDNESS SCALE thang độ cứng 
Xem Mohs° scale 


HARDPAN đế cứng 

Đất cực rắn, có chứa sỏi cuội và 
đá hòn 

HARD SOLDER nghĩa như silver 
solder 


HARDWARE phồn cúng 

Thiết bị vật HÍ của một máy tính, 
trái ngược với phần mềm (soft 
ware) 


HARD WATER nước cứng 
Nước chứa muối canxi hay 
mangiê hòa tan. Các muối này 


Harmormte 


đi vào nước khi chảy chậm qua 
đá vôi (limestone) hay đolômit 
(dolomit) chúng phản ứng với 
xà phòng, làm cho khó giặt và 
rửa. Chúng cũng lắng xuống khi 
đun nóng, do đó hay làm tắc 
đường ống dẫn nước nóng. Nước 
quá cứng phải được xử lí trong 
một thiết bị làm mềm nước 
(water softener) để lấy bớt 
muối. 


HARDWOOD gỗ rắn, gỗ cây lá 
rộng 

Gố của cây thuộc vào nhóm thực 
vật ð¿ ¿ứ, nghĩa là mọi loại cây 
trừ loại cây lá kim (conifer) (mà 
gỗ được gọi là gố mềm}. Trong 
khi một số "gỗ mềm" lại khá cứng 
thì một số "gỗ rấn" lại rất mềm 
(ví dụ gỗ balsa). Tuy nhiên, nếu 
xét chung cả nhóm thì "gỗ rấn" 
cứng hơn "gỗ mềm" nhiều. Thực 
tế, mọi thứ gỗ sản sinh từ Úc 
đều là rắn, nhiều loại gỗ chỉ cơ 
thể đóng được khi gỗ còn tươi. 
Xem thêm boxed heart 


HARDY CROSS METHOD phương 
phóp Hardy Cross 
Nghĩa như 
distribution method 


moment 


HARMONIC hòa âm 

Trong một nốt nhạc đơn có dạng 
sống phức tạp, mọi nốt nhạc cao 
hơn mà có tần số là bội số đúng 
của tần số cơ bản, hay tần số 
độ cao. Xem thêm octave 
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Haunch 


HAUNCH a) chân uồm; bì nóch 
đầm 

a) Phần vòm ở gần chân vòm 
b) Phần đầm mà bề cao được 
tăng lên do mômen uốn chỗ đó 
tăng lên 


'HAYDITE hayởd¿t, hêrömzit 

Cốt liệu bê tông nhẹ (Hghweight 
Cconcrete) sản xuất bằng cách 
nung đá phiến sét 


H - BEAM nghỉ như wide - 
fiange section 


He ký hiệu hóa học của Heii 


HEAD ä) cội nước; b) mũ bu lông; 
c) đầu cội; d) đầu gỗ, e) thanh 
trên của khuôn cửa 

a) Năng lượng của một chất lỏng, 
đo nó cao hơn một mốc đo nào 
đó, hoặc do ở một nguyên nhân 
khác, như là tốc độ của nó 

b) Bộ phận phỉnh to ra của bu 
lông 

c) Đầu phía trên của cột 

d) Phần phía trên của thanh gỗ 
đặt đứng. 

e) Thanh ở trên cùng của khuôn 
cửa đi hay cửa sổ 


HEADER uiên gạch ngang 

Viên gạch, đá hoặc bêtông đặt 
ngang tường để câu các viên dọc 
(stretcher) với nhau (H.65). 
Cạnh ngắn, hay đầu viên gạch, 
nhìn thấy được trên mặt khối 
xây. Xem thêm bond(a) 


Heat absorbing glasš 


HEADROOM chiều cao thông thủy 
Khoảng cách thông thủy thẳng 
đứng giữa mặt nền nhà hay sàn 
nhà đến điểm thấp nhất ở bên 
trên 


HEARING THRESHOLD ngưỡng 
nghe 

Đường cong kinh nghiệm liên hệ 
tần số giới hạn dưới của áp lực 
âm (tính bằng đêxiben - 
decibels ) mà ở dưới mức đó 
thì người có thính giác bình 
thường không thể nghe được âm 
thanh. Còn gọi là £hreshold of 
œudibihty. Xem thêm damage 
risk criterion 


11.65. Viên gạch ngang 


HEART rưội gỗ 
Phần tâm của một khúc gỗ. Xem 
thêm boxed heart 


HEAT etc. nhiệt... 
Xem thêm thermail etc 


HEAT ABSORBING GLASS kh 
hấp thụ nhiệt 
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Hieat exchanger 


Kính có pha thêm chất mầu khác 
nhau (lúc đang nóng chảy) để 
giảm sự truyền nhiệt mặt trời. 
Các mầu thông dụng nhất là 
mầu đồng đỏ, xám và xanh lá 
cây. Sự truyền tia sáng nhìn thấy 
được thường thay đổi từ 14% đến 
832. tùy thuộc vào mầu và bề 
dày. 


HEAT EXCHANGER ôộ rao đổi 
nhiệt 

Thiết bị trong đó nhiệt được trao 
đổi giữa hai chất linh động, trong 
khi bản thân chúng thì được giữ 
cách ly nhau. Bộ tản nhiệt của 
ôtô là một bộ trao đổi nhiệt từ 
nước sang không khí 


HEAT GAIN, SOIL.AR 
Xem direct solar và thermal 
capacity 


HEAT INSULATION nghìa như 
themmal isulation 


HEAT OÖOF 
hydrat hóa 
Lượng nhiệt tỏa ra hay hút vào 
khi một chất bắt giữ nước 


HYDRATION - miệt 


IIEAT PUMP máy ơn: nhiệt 

Thiết bị điều hòa không khí có 
thể làm việc như là máy sưởi 
hoặc làm mát. Chất làm lạnh thu 
nhiệt ở bên trong về mùa hè và 
thư nhiệt ở bên ngoài về mùa 
đông. Sau một chu trình nén 


Hecliarc welding 


(compression cycÌe), nhiệt 
được tỏa ra (tỏa ra ngoài nhà, 
về mùa hè và tỏa vào trong nhà, 
về mùa đông). 


HEAT TRANSFER sự truyền nhiệt 
Thuật ngữ tổng quát để chỉ sự 
dẫn nhiệt, đối lưu nhiệt và bức 
xạ nhiệt (thermal conduction, 
convection, radiactionl). 


IEAT TREATMENT OF METAL 
nhiệt luyện hữm loại 

Xem annealing, normalising, 
tempering và quenching 


HECTARE béc/a 
Đơn vị hệ mét đo diện tích, bằng 
10000 m” hay 9,47 acrơ. 


HECTO (h) hec/ô tiếp đầu ngữ có 
nghỉa là 100 lần 


HEEL để sưu 

Phần bản nằm ngang của tường 
chắn kiểu công xôn (cantilever 
retaining wall), nằm bên dưới 
đất được chắn, ngược với đế mũi 
(toe). 


HELIARC WELDING hàn hồ quang 
heh 

Quá trình giống như hàn hồ 
quang acgôn (argon - are 
welding), nhưng dùng heli. 
Được dùng chủ yếu ở Mỹ vì tại 
đó sẵn có heli. 
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1†chcal reiri[OrCeHUrent 


HELICAUL REINFORCEMMENT 
tdớt) cốt thép xoắn, 

Cốt thép đường kính nhỏ quấn 
chung quanh cốt thép chính hay 
cết thép dọc (longitudinal 
reinforcement) của cột. Nó hạn 
chế sự nở ngang của bêtông dưới 
lực nén, do đó, làm tăng cường 
độ của cột. Cũng còn gọi (không 
chính xác) là cột thép xoắn ốc 
(spiral reinforcement). 


HELICAL STAIR cồu ¿hang xoắn 
Cầu thang mà các bậc được xếp 
theo một đường xoán lò xo. 
Thường được gọi (nhưng không 
chính xác) là cầu thang xoắn ốc 


HELIODON 
soÌlarscope 


nghĩa như 


HELIUM hzii 

Loại khí nhẹ nhất trong các khí 
trơ, dùng trong hàn hồ quang 
heli (heliarc welding). Ký hiệu 
hóa học là He, số nguyên tử là 
2, trọng lượng nguyên tử là 
4,002, điểm sôi là -268,99C. 


IELUMOHLTZ ABSORBER Xem 


Helmholtz resonator 


HELMHOLTZ RESONATOR ¿nh 
cộng hưởng Heimholtz 

Bình hút thư cộng hưởng âm, 
đặt tên của nhà bác học Phổ thế 
kỷ 19. Nó gồm có 1 cái cổ hẹp 
nối với một thể tích lớn không 


1errrntgbone 


khí đang rung động. Năng lượng 
âm nây có thể dẫn vào trong 
phòng, hoặc có thể được hấp thụ 
một phần trong bình sự cộng 
hưởng, lúc này trở thành bình 
bị hút thu. 


HEMIHYDRATE nửa hydraf 

Hợp chất chứa một nửa phân tử 
nước với một phân tử của một 
chất khác. Chất bán hydrat 


. thông dụng nhất trong xây dựng 


là thạch cao Paris (plaster of 
Paris) 


HEMISPHERICALL DOME_ cupôn 
bán cầu 

Cupôn (dome) với bán kính 
cong không đổi, hay thẳng đứng 
qua chân. Do đơ, thành phần 
ngang của lực xô được chuyển 
thành lực kéo vành gối (hoop 
tension) 


HENRY henry 


Đơn vị đo điện cảm, theo tên 
nhà khoa học Mỹ thế kỉ 19. 


HEPTAGON hình bảy cạnh đều 
Đa giác đều có 7 cạnh. Các góc 
kẹp giữa 7 cạnh đều nhau là 
bằng 128930'. 


HERRINGBONE kiểu hình chữ 
chỉ, hình xương cứ 

Kiểu xếp hay xây hình chữ chỉ, 
trong công việc mộc hoặc nề 
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tieH2 


HERTZ héc 

Đơn vị đo tần số. l hec (Hz) =1 
chu kì trong l giây, l kilôhéce = 
1000 chu kì trong l giây. Dặt 
tên theo nhà vật lí học Đức thế 
kỉ 19. 


IIESSIAN nghĩa như burlap 


HEXAGON hình lục giác đều 
Hình đa giác đều, có 6 cạnh. Gớc 
giữa các cạnh bằng 1202. 


HEXAGONAL CLOSE - PACKED 
LATTICE Xem close - packed 
hexagonal lattice. 


HEXAHEDROX nghĩa như cube 


HIDING POWER năng lực sơn lấp 
Khả năng của một sơn làm lấp 
các mầu và hình sẵn có; đơ là 
số đo độ sấẫm của sơn. Năng lực 
phủ là năng lực sơn lấp với một 
tốc độ sơn cho trước 


HI - F1 hai - fai 

Viết tất của High - fidelity 
nghĩa là có độ trung thực tất 
cao 


HIGH - ALUMINA CEMENT +i/:ững 
nhôm 

Ximăng chế tạo từ bauxit 
(bauxite) và đá vôi, Nó khác 
ximăng Poclan (Portland 
cement) về mặt hóa học và đạt 
cường độ nhanh hơn ximăng 


High ứrdensin' đischarge lamp 


Poclan đạt cường độ nhanh - 
Còn gọi là xưnỡng giuminat 
canxi 


HIGH - BOND BAR nghĩa như 
deformed bar 


HIGH - CARBON STEEL 
cácbon, cao 

Thép cácbon chứa trên 0,5 phần 
trăm cácbon. Xem thêm Ìlow - 
carbon steel 


thép 


HIGH - EARLY - STRENGTH 
CEMENT xửnăng dạt cường độ 
nhanh 

Loại ximăng Poclan đạt cường 
độ nhanh hơn loại thường, và 
đát hơn một ít. Nó cớ tỷ suất 
bề mặt (specific surface) cao 
hơn do được nghiền mịn hơn, và 
do đó làm cho tác dụng hóa học 
nhanh hơn. Còn gọi là ximăng 
rắn nhanh. 


HIGH - FIDELITY hai fai, độ trung 
thực rất cao 

Sự phát lại âm thanh với chất 
lượng cao nhưng thường không 
được xác định rõ 


HIGH GLOSS bề mặt bóng 
Bề mặt hoàn thiện trên sơn hay 
vécni, trông giống như men. 


HIGH INTENSITY DISCHARGE 
LAMP đèn phóng điện cường độ 
cao 
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tgh - level iwersion 


Đèn phóng điện (discharge 
lamp) mà năng lượng bức xạ lớn 
hơn 3 W/cm” điện tích mặt ống, 
bao gồm các loại đèn hơi thủy 
ngân (mercury vapour), đèn 
halit kim loại (metal halide) và 
đèn natri áp suất cao (high 
presure dosium} 


HIGH - LEYEL' INVERSION xem 
inversion 


IIGH - LEVEL LANGUAGE ngón 
ngữ cao cấp 

Ngôn ngữ máy tính trong đơó mỗi 
câu lệnh tương ứng với một dãy 
các lệnh mã máy. Các lệnh này 
thực hiện những phép toán cần 
thiết. AIgol, Basic, Cobol, 
EFortran và Pascal là các ngôn 
ngữ cao cấp. 


HIGH - LIGHT WINDOW cửa lấy 
ánh sáng trên cao 

Cửa sổ đát cao trên tường. Cũng 
gọi là cửa gác lấy ánh sáng 
(clearstorey) 


HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 
đèn natrL ứp suốt cao 

Loại đèn phóng điện cường độ 
cao dùng hơi natri trong ống 
phóng điện. Anh sáng mầu vàng 
nhạt, nhưng không vàng như đèn 
natri áp suất thấp (low 
pressure sodium lamp) 


HIGH - PRESSURE STEAM CURING 
dưỡng hộ bằng hơi nước cao úp 


Hip rooƒ 
Xem autoclave 


HIGIH - SPEED STEEL (hép gió, 
thép cút cao tốc 

Thép hợp kim cao dùng làm công 
cụ cắt gọt kim loại với tốc độ 
cao. Nó chứa 10 đến 12 phần 
trăm vonfram và cơ thể được tôi 
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ở mức độ mạnh. 


HIGH - STRENGTIL BOLT nghĩa 
như high - tensile bolt 


HIGH - TENSILE BOLT buiông 
cường độ cao 

Bulông được xiết tới một lực 
cảng khống chế chính xác bằng 
một chỉa vặn xoán có định 
chuẩn. Do đó một mặt bảo đảm 
cho bulông không bị hỏng vì quá 
tải, mặt khác tạo nên lực ma sát 
lớn giữa các bản thép cần liên 
kết. Hình thức liên kết này 
thuận tiện hơn đỉnh tán 
(riveting) trên hiện trường, và 
chịu lực đảm bảo hơn dùng 
bulông thô (black bolts). 


HINGE JOINT iiên kết khớp 
Xem pin joint và plastic hinge 


HIPPED PLATE ROOF mới phẳng 
có sống 

Mái có sống tạo bởi các tấm gấp 
HHP ROOF mới có sống 


Mái có 4 mặt dốc, gặp nhau ở 
các sống (H.66) 
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1HStogram 


11.66. Mái có sống. 


HISTOGRAM đồ thị tần suốt 
Theo đúng nghĩa, là biểu đồ có 
hình tấm vải. Nó hay được dùng 
với nghĩa đồ thị tần suất, biểu 
diễn quan hệ giữa độ lớn của 
một đặc trưng biến thiên quan 
trắc được và tần suất của nó. 
Nó có dạng một dãy các hình 
chữ nhật đứng; chiều cao mỗi 
chữ nhật tương ứng với tần suất 
(H.67). Xem thêm frequency 
distribution cutve 
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!167. Dồ thị tần suất. 


HMSO Her Magesty Stationery 


Office. Cơ quan Ấn loát Hoàng 
gia, London 


IIOFPMANN KILN là Hoffmann 
liên tục 

Lò gạch kiểu hầm vòng liên tục, 
cố hình vòm dọc kiểu vòng, khác 


Hollam - te fuor 
với lò không liên 
(intermittent kiÌn) 


tục 


HOG - BACKED nghĩa như 
cambered 


IIOGGING MOMENT rrômen làm 
cong bồng 

Mômen uốn (bending noment) 
âm, như ở gối tựa của đầm liên 
tục; nó gây ra biến đạng cong 
vồng. Mômen làm võng (sagging 
moment) là dương 


HOISTING sự nâng cầu 
Chuyển động thẳng đứng của 
một vật nặng 


HOLE, EFFECT ON STRENGTII 
ảnh hưởng của lỗ đến độ bền 
Xem stress concentration 


HOLLOW BLOCK khối rỗng, gạch 
bộng 

Khối (block) bêtông hay đất sét 
nung, chế tạo bàng cách đùn, 
gồm nhiều lỗ rỗng nên là chất 
cách l¡ tốt, nhưng cường độ bị 
hạn chế. Nó dùng làm vách ngăn 
và sàn nhà. Cũng gọi là ngói rỗng 


HOLLOW - CORE DOOR cửa rỗng 
ruộit 

Cánh cửa tạo bởi một khung gỗ 
nhẹ, hai mặt được ốp bằng ván 
ép hay gỗ dán 


HOLLOVW - TILE FLUOR sờn gạch 
bộng, sàn huốc đi 
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Home tin 


Bàn bêtông cốt thép đúc trên 
trần gồm nhiều khối rỗng (bằng 
đất sét nung hay bêtông) đặt 
giữa các sườn hẹp (H.68). Về mặt 
kết cấu thì giống như sàn có 
sườn (ribbed slab); tuy nhiên, 
nớ tạo một mnật trần phẳng, đều 
sau khi trát; độ cách nhiệt tốt 
hơn sàn liền. Còn gọi là pot ƒioor 


šii )ïR BI 0l EM SE 


I1.68. Sàn gạch bông, hoặc ket cấu 
dầm bêtông với những khối chèn. 


HOME UNIT cớn hộ 

Thuật ngữ Úc để chỉ căn hộ 
(apartment) để bán chứ không 
cho thuê 


HORAIOGENEOUS 
thuần nhất 

Có các đặc tính giống hệt nhau 
trên toàn hộ. 


đồng chất, 


HONEYCOMB CORE ruột kiểu tổ 
ong 

Kết cấu gồm các ô rỗng chứa 
không khí, giống như tổ ong, đặt 
giữa các tấm gỗ dán. Nó có tính 
chất cách ly rất tốt, mà độ bên 
chịu uốn cũng khá. Lõi tổ ong 
thường làm bằng giấy. 


HONEY COMBED CONCRETE 
b¿tông tổ ong 


Hooke% làw 


Bêtông có nhiều chỗ rỗng do 
không đủ vữa ximăng để lấp kín 
khoảng không giữa các hạt cốt 
liệu lớn 


HOOKED BAR (hứnh có uốn móc 
Thanh cốt thép có đầu uốn cong 
để neo tốt, thường uốn 902 hoặc 
180. Bán kính nhỏ nhất của móc 
phải đủ để tránh tập trung ứng 
suất trong bêtông; ở đầu cuối của 
móc phải có một đoạn thanh để 
cho thanh thép khỏi bị kéo tuột ra. 


HOOKE*S LAW định luột Hoohe 
Năm 1678, Robert Hooke công 
bố nhận xét của ông ràng mọi 
vật liệu đàn hồi (elastic) đã biết 
đều có biến đạng tỉ lệ thuận với 
tải trọng đặt vào. Ngày nay, định 
luật thường được phát biểu là 
"Ứng suất (stress } thì tÌ lệ với 
biến dạng (strain)" Dịnh luật 
Hooke là cơ sở của việc tính toán 
đàn hồi (elastic design) của kết 
cấu và cơ sở của Nguyên lý cộng 
tác dụng (superposition) 


!ï.69,. Cốt thép đại đề ngân can sự 
oần cốt thép dọc của cội. 
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lioop reinforcermernt 


HOOP REINFORCEMENT cốt thép 
đai 

Các đai kín bao quanh các cốt 
thép chính, hay cốt thép dọc, của 
cột, để ngăn cản sự oàần 
(buckling) của cốt dọc (H.69) 


HOOP TENSION iực béo uành 

Lực kéo xuất hiện trong phần 
dưới của cupôn (dome) bán cầu, 
hay trong bể nước hình trụ hoặc 
hỉnh cầu, hay trong vành gối của 
cupôn thoải (vành gối chịu mọi 
thành phần phản lực ngang). 


HORIZON đường chân trời 
Vòng tròn mà người quan sát 
nhìn thấy, có độ cao (altitude) 
bằng không. Nếu đường chân trời 
thực bị che khuất, bởi núi non 
hoặc công trình chẳng hạn, có 
thể cần phải dùng đường chân 
trời tưởng tượng. Diểm ở bên 
trên người quan sát, tạo một góc 
90° với đường chân trời, gọi là 
thiên đỉnh 


HORIZOTAL nằm: ngưng 

Vuông góc với phương của trọng 
lực, tức với phương của tải trọng 
tỉnh 


HORIZONTAL SIIADOW ANGLE 
góc bóng ngang 

Góc đo trong mặt phẳng ngang, 
giữa vị trí của mặt trời và pháp 
tuyến của một bề mặt. 


Hi - wife ariernomeier 


HORSEPOWER (hp) mớá lực 

Sự thực hiện được công 33000 
pao - fút trong một phút (= 746 
watt); nguồn gốc là do muốn so 
bằng sức một con ngựa khi tính 
công suất của một xe cơ giới. 
Tuy nhiên, một con ngựa có thể 
thực hiện nhiều hơn 1 hp, Ít ra 
là trong một thời gian ngắn. Mã 
lực hệ mét (viết tắt tiếng Pháp 
- ch, tiếng Đức - PS) bằng 4500 
kgf.m/phút, tức là bằng 0,986hp. 
Trong hệ đơn vị §I, mã lực được 
thay bởi watt, Ich = 735,6 W 


HOST COMPUTER móy tỉnh 
chính 

Máy tính chính, nối với các máy 
tính khác. 


HÓT - AIR SEASONING sấy gỗ 
bằng khí nóng 


sấy khô gỗ trong lò sấy 


HOT - CATHODE LAMP đèn ca (tốt 
nóng 

Đèn phóng điện (discharge 
larap) trong đó các điện cực được 
nung nóng, hoặc bằng hồ quang, 
hoặc bằng một dòng điện đốt 
nóng riêng rẽ. 


HOT - WIRE ANEMOMETER dụng 
cụ do gió bằng dây nóng 

Dụng cụ đọc từ xa để đo tốc độ 
không khí nhỏ. Một dây điện trở 
mảnh để trần được một dòng 
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út working 


điện chạy qua nung nóng, còn 
tác động của không khí chuyển 
động đối với nhiệt độ dây thì 
được đo. Mẫu thí nghiệm khá bé 
nên có thể dùng cho việc phân 
tích mô hình trong đường hầm 
khí động. 


HOT WORKING gid công nóng 
Sự gia công cơ học đối với kim 
loại ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ 
kết tỉnh lại, trái với việc gia công 
nguội (cold working) 


HOWARD DIAGRAM Biểu đồ 
Houard 

Biểu đồ độc cực cho cách giải 
bằng đồ thị đối với bài toán về 
sự oàn của các thanh nén chịu 
tải trọng ngang; phương pháp 
này do kỹ sư hàng không Anh, 
1LB. Howard sáng tạo ra 


HOWE TRUSS Đàn Hotue 

Dàn tỉnh định gồm thanh cánh 
trên, cánh dưới, nối với nhau 
bằng các thanh chéo chịu nén và 
thanh đứng chịu kéo (H.70), 
khác với dàn Pratt (Pratt 
truss). Xem thêm Warren 


H.70 Dàn Howe 


hp horse power, mã lực 


Humidifier 


H - SECTION (tiết diện H 
Nghĩa như wide - flange 
section 


HT Viết tất của High Tensile, 
cường độ kéo cao 


HUE mầu 

Trong cuốn Munsell book of 
Color, mầu hue chỉ các mầu cơ 
bản của một chất được tô mầu: 
đỏ, vàng, lục, lam và tía. Sự trộn 
mầu được đặt tên bằng kết hợp 
các chữ R (đỏ), Y (vàng), G (lục), 
B (lam) và P (tía). 


HUGGENBEPRGER TENSOTAST 
tenxgmét Huggenberger 

Dụng cụ do biến dạng, tháo lắp 
được, có tác động lên mặt đồng 
hồ số (dial gauge) qua một cái 
cần. Các điểm tÌ vào các nút đán 
lên kết cấu thí nghiệm. 


HUMAN FACTORS ENGINEERING 
hhoa học Uề yếu tố con người 
Sự nghiên cứu sự tương tác giữa 
công việc và con người. Còn gọi 
là ergononiics 


HUMAN TOLERANCE OÖOF NOISE 
tiếng ồn cho phép dối Uới con 
người. 

Xem damage risk criterion, 


hearing thresholds và 
background moise. 


HUMIDIFIER máy làm ẩm 
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Humidin 


Thành phần của một tổ máy điều 
hòa không khí (air 
conditioning), nó lấy đi bụi lơ 
lửng bằng cách phun hay dội 
nước, và làm tăng lượng ẩm nếu 
cần thiết. Còn gọi là aír tuasher. 
Thiết bị phun của một tổ máy 
điều hòa không khí có thể được 
dùng hoặc để làm ẩm, hoặc để 
làm bớt ẩm (dehumidifieation) 


HUMIDITY độ đm 

Hơi nước trong rmnột không gian 
xác định. Dộ ẩm tuyệt đối là khối 
lượng hơi nước trên một đơn vị 
thể tích. Độ ẩm tương đối là tỉ 
số tính bằng phần trăm của 
lượng hơi nước hiện có trong 
không khi với độ ẩm có ở cùng 
nhiệt độ trong một khí quyển 
bão hòa nước 


HUMUS đất màn 

Phần đất trên mặt, mầu thâm, 
mầu mỡ, chứa một phần lớn các 
thực vật mục nát. Nó tốt cho 
cây trồng, nhưng không làm nên 
móng được và phải lấy đi, trước 
khi bất đầu xây dựng 


HUNG CEILING /rần treo 
Nghĩa như false ceiling 


HUNGRY JOINTS nghĩa 
starved joints 


như 


HURRICANE gió lốc 


lndraulic ficton 


Gió cấp 12 trong thang Beaufort 
(Beaufort scale). Còn gọi là 
cycione 


HYURANT tòi chữa chúy 
Vòi bắt vào ống dẫn nước, 
thường đùng để dập lửa 


1IYDRATED LIME uồi (ôi 
Hydroxit canxi Ka(OH)., còn gọi 
là slaked line. Nó được tạo nên 
bằng cách cho nước vào vôi sống 
(quicklime), Cách sản xuất cũ 
là dùng bể tôi vôi, và vôi đã tôi 
phải để vài tuần cho chín ngấu. 
Hiện nay hay sử dụng vôi tôi 
khô (loại bột khô chứa trong bao) 
để làm vữa vôi 


HYDRATION sự (hủy hóa 

Sự thêm nước vào ximáng, vôi 
và thạch cao và các tác dụng 
hóa học tiếp theo 


HYDRAULIC CEMENT 


thủy 
Thuật ngữ cổ để phân biệt bán 
thân ximăng với vôi. Ximăng 
đông và cứng trong nước do ở 
sự tương tác giữa ximaảng và 
nước. Vôi bị nước làm loãng, nếu 
chỉm lâu trong nước, vì vôi tôi 
vốn hòa tan được. 


ximăng 


HYĐRAULIC FRICTION ?tữ sói 
thủy lục 

Sự mất mát cột nước (head) do 
độ nhám hay sự tắc trong đường 
ống, trong kênh. 
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Hydraulic ghe 


HYDRAULIC GLUE keo chịu nước 
Thuật ngữ cổ để chỉ loại keo vẫn 
dính được trong nước. Một số ít 
loại keo cổ truyền thỏa mãn yêu 
cầu này, nhưng phần lớn các 
nhựa (resin) tổng hợp cũng thỏa 
mãn. Xem thêm marine glue 


HYDRAULIC GRADIENT grdđiên 
thủy tực 

Hiệu số mực nước (trong đường 
ống hay trong đất) giữa hai điểm, 
chia cho quãng đường ngắn nhất 
giữa chúng. 


HYDRAULIC JACK hích thủy tực 
Xem jack 


HYDRAUELIC LIT ÖOR ELEVATOR 
thang móúy hay máy nâng thủy 
tực 

Thang máy (hay máy nâng), lên 
xuống bởi một pittông thủy lực 
đặt bên dưới. 

HYDRAULICS hủy đực học 
Khoa học về sự chảy của các chất 
lỏng. 


HYDROGEN ñydro 

Nguyên tố nhẹ nhất được biết, 
nó cổ cả những tính chất của 
kim loại và của á kim. Khi đốt 
cháy nơ tạo thành nước (H;O). 
ký hiệu hóa học là H, số nguyên 
tử là 1l, trọng lượng nguyên tử 
là 1,008, hớa trị là 1, điểm sôi 
là -252,7°C. 


Hygroscopic material 


HYDROGRAPH đồ (bị (hủy ãn 
Đường cong biểu diễn sự biến 
thiên của lượng nước chảy sau 
một giai đoạn thời gian. 


IIYDROMETER ¿hủy kế 
Dụng cụ đo trọng lượng riêng 
của một chất lỏng. 


WIYDROPNEUMATIC TANK 
SYSTEM hệ ¿hống bể chứa có úp 
Hệ thống cấp nước sử dụng bể 
chứa có áp để tạo nên áp lực 


- nước cần thiết, khác với hệ thống 


bể chứa nước chảy trọng lực. 


HYDROSTATIC PRESSURE úp suớ£ 
thủy tỉnh 

Áp suất tại một điểm bất kỳ 
trong chất lông ở trạng thái nghỉ. 
Nó bàng tỷ trọng của chất lỏng 
nhân với độ sâu của điểm đang 
xét 


HYGROGRAPI máy đo ghí độ ẩm 


"Ấm kế tự ghi, vẽ sự thay đổi 


của độ ẩm tương đổi (relative 
humidity) theo thời gian, trên 
một trống quay bởi máy đồng 
hồ. Nhiều máy đo ghi ẩm là loại 
ẩm kế kiểu lông thú (thaiïr 
hygrometer) kết hợp với máy 
đồng hồ và khô íwet - and - 
dry bulb thermometer) 


HYGROSCOPIC MATERIAL bội 
liệu hút nước 
Vật liệu đễ dàng hút hơi nước 
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thpar 


HYPAR Viết tắt của hyperbolic 
paraboiott 


HYPERBOLA hypecbôn 

Tiết diện của một hình nón tròn 
vuông góc, cắt bởi một mặt 
phẳng giao với hình nớn ở cả hai 
phía so với đỉnh. Phương trình 
của nó có dạng x?Ía - y”⁄b =/1. 
a và b là các hằng số. 


HYPERBOLLC FUNCTION cớc hàm 
số hypecbôn 

Một tập hợp sáu hàm số sinh, 
cosh, tanh, coth, sech và cosech, 
tương tự như các hàm số vòng 
(circular functions), nhưng 
suy từ các tính chất của đường 
hypecbol chứ không của đường 
tròn. Chúng cũng có thể được 
viết thành các số hạng của hàm 


số mũ (exponential 
functions): 
1 
sinh.x = c(eF' - e*) 
2 
và 


1 
cosh.x = s& +e®) 


HYPERBOLIC PARABOLOID binh 
paraboloit hypecbolic 

Mặt hình học có phương trÌnh z 
= kxy, trong đó x, y, z là các 
tọa độ Descartes, k là hằng số 
(H.?71). Nó có độ cong gauss 
(gaussian curvature), nghĩa là 
có hình yên ngựa. Nó là một mật 


` HYPERBOLIC 


lThpo 


kẻ (ruled) và có thể được tạo 
ra bằng cách di chuyển một 
đường thẳng trên hai đường 
thẳng khác ghềnh so với nhau. 
Thường gọi tát là hypar 


1.71 Parabolot hypecbolic 


PARABOLOID 
SHELL tỏ mỏng pardaboloit 
hypecboiic 

Vỏ mỏng có dạng một hình 
paraboloit hypecbolic. VÌ hình 
này có thể tạo ra bởi bai hệ 
đường thẳng, nên ván khuôn dễ 
chế tạo bàng các thanh gỗ thẳng 
hơn là ván khuôn cupôn. 


HYPERBOLOID OF REVOLUTION 


- hypecboloit tròn xoay 


Xem surface of revolution 


HYPERSTATIC STRUCTURE k&£/ 
cấu siêu tỉnh 

Nghĩa như statically 
indeterminate structure 


IIYPO hypo 

Thuật ngữ quen dùng để chỉ 
thiosunfat natri, chất thông dụng 
nhất dùng để định hình phim 
ảnh sau khi tráng. Nó tẩy bỏ 
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Hypocaust 


nhũ tương hợp chất halogen-bac 
chưa bị khử. 


HYPOCAUST iò sưởi dưới sàn 

Hệ thống cấp nhiệt trung tâm 
dùng trong các nhà tắm cổ La 
Mã và (đôi khi) trong các dinh 
thự. Không khí nóng và hơi nóng 
từ một nguồn lửa được cho qua 
các gian xây và lan dưới sàn nhà. 


IVPOTENUSE đường huyền 
Cạnh dài nhất của tam giác 
vuông, nằm đối diện với góc 
vuông. 


HYPSOMETER cœo kế khí óp 
Đụng cụ đo độ cao trong đố nước 
được đun sôi rồi đo nhiệt độ sôi. 
Nó có thể dùng ở độ cao mặt 
đất để chia độ nhiệt kế, hoặc 
dùng chung với nhiệt kế đã kiểm 
tra thang độ để đo độ cao so với 
mật đất, vì nước sẽ có điểm sôi 
thấp hơn khi áp suất không khí 
giảm. 


HYSTERSIS Xem mechanical 
hysteresis 


| 


ì Ký hiệu cho v-1 


I Ký hiệu thông dụng nhất để 
chỉ mômen quán tính. 


lcon 


IABSE International Association 
for Bridge and SŠtructural 
bngineering. Hiệp hội Quốc tế 
bề Cầu uà Kết cấu xây dụng. 
Zurich 


I1 - BEAM đầm chữ ï 

Đoạn kim loại, nói riêng một 
đầm thép cán, có hỉnh chữ 1. Do 
vật liệu được tập trung trong 
cánh, tại đó có ứng suất uốn lớn 
nhất, và cho tiết diện có bề cao 
cực đại, nên dầm [I là loại dầm 
tiết kiệm nhất. Đối với cột thì 
thiết diện cánh rộng (wide - 
flange section) là tiết kiệm 
hơn. 


ICE Institution of Civil Engineers 
- Hội Kỹ sư Xây dựng. London 


ICELAND SPAR spœ băng đảo 
Dạng tỉnh thể cácbonnat canxi 
(CaCO.) trong suốt, nguyên chất. 
Nó đáng chú ý vÌ có tính phân 
xạ kép và rất dễ tách, nên được 
dùng để tạo tia sáng phân cực 
phẳng trong lãng kính Nicol 
(Nicol prism) 


ICON hình tượng 

Ký hiệu dùng để thể hiện một 
lệnh hay phương thức sử dụng. 
Hình tượng thường mô tả một 
đồ vật nào đã quen thuộc với 
người dùng, ví dụ cái bút trong 
hệ thống vẽ hình. 
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fcosahcdron 


ICOSAHEDRON đa điện 20 một 
đều 

Một đa diện đều 20 mặt là những 
tam giác đều, 12 đỉnh và 20 
cạnh. : 


ID viết tất của Internal 
Diameter, đường hính trong 


IEA International Energy Agency 
Tổ chúc Năng lượng Quốc tế 


IE AUST Hội Kỹ sư xây dựng, Úc, 
Canberra 


IEE Hội kÿ sự điện, London 


IES Illuminating Engineering 
8ociety. Công ty chiếu sớng. Chữ 
viết tất này được dùng cho cả 
Công ty chiếu sáng Bác Mỹ và 
Công ty chiếu sáng Ảnh. 


IGNEOUS ROCK đớ hỏa thành, đứ 
phún xuốt 

Đá tạo bởi mácma khi rắn lại; 
macma được phun từ lòng quả 
đất vào vỏ quả đất, hay được 
đùn lên mặt đất. Dá hỏa thành 
được phân loại theo tính chất trội 
là axit hay bazơ, và theo cỡ bạt 
(cỡ hạt phụ thuộc tốc độ nguội) 


ILLUMINANCE độ chiếu sớng 
Thông lượng sáng trên diện tích 
đơn vị. Nó đo bằng lux (lumen 
trên mét vuông). Xem thêm 
luminance 


[mpact ƒactor 


ILLUMINANCE METER nghĩa như 
photometer 


[LLUMINATION a) độ chiếu sớng; 
b) sự thấp sáng 

a) Cho đến 1981, Công ty Chiếu 
sáng Mỹ dùng thuật ngữ 


.IHumination để chỉ độ chiếu 


sáng, nay goi là illuminanee 
b) Quá trình chiếu sáng 


IMAGINARY NUMBER số đo 

Số £hựe nhân với v-1. Như vậy, 
căn bậc hai của một số dương là 
thực, căn bậc hai của một số âm 
là ảo. Số phức là tổng của số 
thực và số ảo. Xem thêm 
irrational number 


IMechF Institution of 
Mechanical Engineerrs Hội Xỹ 
sư cơ khi, London, 


IMMERSION HEATER cới đưn 
điện nhúng chìm, cùi điện 

Cái đun điện kiểu điện trở nhúng 
chìm trong thùng nước 


IMMERSION VIBRATION Xem 
vibrated concrete 


LMMISCIBLE không trộn lắn dược 
Không thể trộn cho thành một 
chất lỏng đồng nhất, ví dụ nước 
và dầu nhớt là không trộn lẫn 
được 


IMPACT FACTOR “đệ số xung bích 
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lripact resiStance 


Hệ số nhân với tải trọng động 
lực (dynamic load) để kể đến 
sự va chạm thẳng đứng mà tải 
trọng tác dụng lên sản. Hệ số 
xung kích đối với cầu thường vào 
khoảng từ 1,0 đến 1,6. Ít dùng 
hệ số này khi thiết kế nhà. 


IMPACT RESISTANCE độ bền xung 
kích 

Khả năng của vật liệu chống lại 
tải trọng tác dụng đột ngột hặc 
va chạm. Nó được đo bằng thí 
nghiệm Charpy (Charpy test) 
hay thí nghiệm Izod (Izod test) 


IMPACT SOUND đức ba chợm 

Tiếng ồn truyền qua các bộ phận 
nhà bằng va chạm, như là bước 
chân và vật rung động, trái với 
tiếng ồn không khi (airborne 
sound). Dể cách âm va chạm 
thì tốt nhất là làm kết cấu không 


liên tục (discontinuous 
constructions) 

IMPEDANCE, ACOUSTICÐ Xem 
resonance 


IMPEDANCE TUBE ống (rở kháng 
Đụng cụ để đo sự nấp thụ âm 
(sound absorption) trên các 
mẫu nhỏ và chỉ với góc tới của 
âm là vuông (909). Nó gồm có 
một ống dài, với mẫu thử ở một 
đầu. Ở đầu kia là một loa. Sóng 
tới được phản xạ một phần và 


tncandescent lamp 


hấp thụ một phần bởi mẫu, sóng 
phản xạ giao thoa với sóng tới. 
Sự phân bố áp xuất được quan 
sát bằng một micrô di động 
(micrô khá nhỏ để không ảnh 
hưởng đến trường âm). Từ tỉ số 
của áp suất tại vị trí cực đại và 
cực tiểu, có thể xác định được 
hệ số phản xạ âm và hệ số hấp 
thụ âm. Còn gọi là sianding - 
tuuaue  tube. Xem thêm 
reverberation chamber 


[MPREGNATION OF TIMBER /ổm: 
gỗ 

Quá trình làm cho gỗ bão hòa 
với một loại thuốc bảo quản, như 
đầu crêozôt (creosote oil). 


IMPULSE TURBINE ¿¿d bin xung 
tực 

Tua bin có những tỉa phun cố 
định đập vào một bánh xe 
chuyển động, trái với tua bin 
phản lực (reaction turbine) 


in. Viết tắt của inch, insơ 


INCANDESCENCE sự nung sáng 
Tạo ra ánh sáng bằng một vật 
nóng, như dây tóc của bóng đèn. 


INCANDESCENT LAMP ä) mãng 
sông đèn, b) đèn nung sáng 

a) Khởi thủy, là măng sông 
Welsbach (Welsbach mantle), 
có tẩm oxyt thori và cêri, được 
làm sáng trắng bởi ngọn lửa hơi. 
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inch 


b) Dây tóc nhỏ, thường bằng 
vonfram, đặt bên trong một bóng 
đèn thủy tỉnh có chứa khí trơ, 
khi dòng điện đi qua thì bị nưng 
sáng trắng, Dèn dây tóc này khác 
với đèn huỳnh quang 
(fluorescent lamp) (xem H.72) 


11.72. Dèn điện nung sáng. 
INCH (in) i-sơ 
Đơn vị đo lường chiều dài, 1/12 
của một fút (foo£). Một insg của 
Anh - Mỹ bằng 25,40mm. 


INCISE khác, chạm 

Cát vào một vật liệu ví dụ khối 
xây hoặc gỗ. 

Thuật ngữ này có nghĩa một vết 
cất nông như trong việc chạm, 
khắc chứ không hản là trong sự 
điêu khác. 

INCLINATOR mặt nghiêng 

Một mặt sàn chạy trên đường 
ray đặt nghiêng để đưa hàng 
hóa, thùng rác v.v.. từ đường phố 
vào nhà ở mức cao hơn hay thấp 
hơn, nếu không có thì chỉ dùng 
được bậc thang. 


Tndian standard clear biue sey 


INCLINOMETER nghĩa như 
clinometer 

INCOMBUSTIBLE chết không 
cháy 


Vật liệu không bị cháy trong một 
thử nghiệm tiêu chuẩn đốt trong 


1 
lò (thường lâu 2 giờ). Còn gọi 
là non - combusiibie 


INDENTED WIRE đây có mấu 
Dây thép được gia công trên máy 
để trở thành dây có mấu. Khác 
với cách chế tạo các thanh có 
hình gai bằng cách cán. nóng 
(deformed bars), các mấu ở đây 
có thể được cán nguội, và do đó 
cũng được làm trên các đây thép 
cường độ cao. Chúng dùng để 
tăng sức bám dính, đặc biệt 
trong các dây thép căng trước 
(pre - tensioning). 


INDEX OF PLASTICITY Xem 
plasticity index 


INDIAN STANDARD CLEAR BLUE 
SKY bồu trời xanh trong theo tiêu 
chuẩn Anh - diêng 

Sự phân bố giản đơn của phần 
của bầu trời xanh trong, ở xa 
mặt trời. Dộ sáng của một điểm 
nào đó ở độ cao (altitude) ¿ là - 
Lý = L/inẻ với ý ở giữa 902 
và 159, và Lệ = LL/sinlð” với ó 
ở giữa 15° và 09, trong đó L là 
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Tnảdirect sữuctural model analysis 


độ sáng ở thiên đỉnh (zenith). 
Xem thêm ie standard clear 
blue sky 


INDIRECT STRUCTURAL MODEL 
ANALYSIS phân tích gián tiếp kết 
cấu bằng mô hình 

Phân tích một bài toán kết cấu 
bằng một mô hình biểu thị sự 
tương đồng với biến trạng của 
kết cấu. Cơ nhiều phương pháp, 
một ví dụ điển hình là biến dạng 
kế của Begg, (Begg's 
deformeter). Một mô hình gián 
tiếp có thể coí như một máy tính 
tương tự (analogue computer), 
dù rằng mô hình, về mặt vật lí, 
giống với kết cấu đang được khảo 
sát 


INĐIVIDUAL MOULD 
PRETENSIONING Xem pre - 
tensioning 


INDUCTION HEATING nưng rông 
bằng cảm ứng 

Việc sản ra nhiệt bằng cách dùng 
nguyên lý là một vật dẫn điện 
nằm trong một từ trường biến 
đổi thì sinh ra một dòng điện 
xoáy. Từ trường được tạo nên 
bởi một cuộn dây có một đồng 
điện xoay chiều. Bộ phận nung 
nóng được đặt bên trong cuộn 
dây 


INDUSTRIALISED BUHĐING nhà 
chế tạo công nghiệp hóa 


TnerL øas€S 


Nhà với các bộ phận được chế 
tạo trong nhà máy (các bộ phận 
này có thể nhỏ bé hoặc bao gồm 
nhiều gian phòng trong một cấu 
kiện), để giảm bớt công lao động 
trên công trường. Công lao động 
trong nhà máy được tăng lên 
không hạn chế để đẩy nhanh việc 
xây dựng và/hoặc giá thành. 
Thuật ngữ "nhà chế tạo bằng 
công ngiệp" đã thay thế cho thuật, 
ngữ nhà (điền chế, prefabrication 
(thực tế là đồng nghia) từ những 
năm 1950, sau khi các nhà tiền 
chế bị tiếng xấu vào cuối những 
năm 40, vì có nhiều thiết kế kém, 
làm cho thuật ngữ "tiền chế” bị 
lạm dụng. Nhà chế tạo công 
nghiệp hóa có thể phù hợp với 
một hệ đóng (closed system) 
hoặc một hệ mở (open system) 


INELASTIC không đàn hồi 

Biến dạng không đàn hồi sẽ 
không được hồi phục ngay sau 
khi cất tải trọng. Nó có thể tồn 
tại mãi sau khi ứng suất được 
lấy đi (xem plasticity) hoặc có 
thể hồi phục sau một khoảng 
thời gian (xem creep)} 


INERT GASES khi trợ 

Hêiíi, nêôn, acgôn và kryntôn. 
Những khí như là đioxyt cacbon 
và nitơ cũng được coi như trơ 
trong một số trường hợp, vì 
chúng không giúp cho sự cháy. 
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ÍnertlA, troment oƒ 


INERTIA, MOMENT OF 
Xem moment of inertia. 


INERTI RIGMENT chốt mầu trơ 
Chất mầu không bị biến đổi về 
hóa học. 


INFINITE SERIES chuỗi uô hợn 
Sự sắp xếp đều đặn các số hạng 
toán học, cố thể kéo đài vô tận. 
Chuỗi có thể là hội tụ 
(convergent) hay phân kỳ 


INFLAMMABLE nghĩa như 
flammable, chứ không phải là 
trái nghĩa. Từ flammable được 
ưa dùng hơn. 


INFLATABLE GASKET Xem 
gasket 

INEFLECTION nghĩa như 
contraflexure 

INFLEXION nghĩa như 
contraflexure 


wäNFLUENCE LINE đường ảnh 
hưởng 
Biểu đồ thể hiện tác động của 
sự di động tải trọng dọc theo 
_ một cái dầm (khung, vòm v.v..). 
Ví dụ, đường ảnh hưởng của 
ruômen uốn cho biết sự biến đổi 
của momen uốn íqi một điểm 
của dầm khi tải trọng (thường 
là tải trọng đơn vị tập trung) di 
chuyển dọc theo-dầm; Ngược lại 
biểu đồ mômen uốn thể hiện sự 


titiaÙ' set 


biến thiên của momen uốn dọc 
chiều dài dầm gây bởi một sự 
phối hợp tải trọng 


INFRARED RADIATION bức xợ 
hồng ngoại 

Bức xạ điện từ với bước sóng 
dài hơn 760nm, nghĩa là bên 
ngoài biên mầu đỏ của ánh sáng 
thấy được. Nó là nhiệt bức xạ 
(radiant heat) và là thành 
phần của bức xạ nhận từ mặt 
trời 


INGLE - NOOK góc cạnh lò sưới 
Một góc ở cạnh lò sưởi, thông 
thường có sẵn ghế ngồi. 


INGOT (hỏi 
Khối kim loại đúc trong khuôn, 
Nó là phôi để cán và rèn, 


INHIBITING PIGMENT 
phòng gỉ 

Sơn mầu để phòng chống ăn mòn 
bề mặt kim loại. Xem thêm 
primer 


sơn mầu 


INITIAL PRESTRESS /c công 
trước ban đều 

Lực tác dụng vào bêtông bởi một 
sợi cốt thép trong lúc tạo căng 
trước, trước khi mất mát ứng 
suất trước (loss of prostress) 


INITIAL SET sự đông cúng ban 
đầu 

Dược đo bởi thí nghiệm Vicat 
(Vicat test) 
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Tniial - rừng - dclay gap 


INITIAL - THME - DELAY GAP (hời 
gian âm Uuang 

Khoảng thời gian giữa lúc âm 
trực tiếp đi tới và phản xạ âm 
đầu tiên dội từ tường hay trần 
nhà 


INIECTION MOUDLING đổ khuôn 
bằng cách phun 

Đổ khuôn cho chất dẻo lỏng, kim 
loại lỏng hay vật liệu khác bằng 
cách phun vào trong khuôn. 


INK - JET PRINTER máy in: phun 
mực 

Máy in (printer) dùng nguyên 
tác khuôn chấm (dot). Nó phun 
mực từ một luồng phun có điều 
khiển, thay vì tác động lên ruy 
băng. Có thể có nhiều mầu bằng 
cách dùng nhiều vòi phun. 


INORGANIC FIBRE BOARD (ấm sợi 
UÔ cơ 

Tấm ván làm từ các sợi vô cơ 
như là sợi thủy tỉnh. 


INPUT đầu uào 

Thông tin hay số liệu đưa vào 
trong máy tính, dùng bàn phím, 
băng từ bay thiết bị vẽ đồ thị 


INPUT/OUTPIT DEVICE thiết bị 
vào ra 

Thiết bị để đưa dữ liệu vào 
(input)} vào máy và nhận dữ liệu 
ra (output) từ máy 


INtagfia 
IN SITU Xem cast ín situ 


IN SITU PILE cọc nhồi 

Cọc bêtông được đúc, cố khuôn 
hay không, tại vị trÍ ngay trong 
công trình, khác với cọc được đúc 
trước và sau đó mang đóng. 


INSOLATION bức xạ mặt trời 
Bức xạ nhận từ mặt trời 


INSULATING BOARD vấn cách li 
Ván sợi ép (fibre board) có mật 
độ không quá 400 kg/mỔ (25 
pao/ft”), dùng để cách nhiệt tốt. 
Xem thêm acoustic board 


INSULATING GLASS kinh cách 
nhiệt 

Hai hay nhiều ô kính, bịt kín 
khoảng không khí bên trong 


INSULATION sự cách ỉ¿ 
Sự ngăn đòng điện, hoặc giảm 
đòng nhiệt hay truyền âm 


INSULATION OF IMPACT SOUNDS 
sự cách âm ua chạm: 

Xem sound insulation và 
điscontinuous construction 


INSULATtION, SOUND Xem sound 
insulation 


INSULATION, THERMAL Xem 
thermail insulation 


INTAGLUIO hình khác lõm 
Khởi thủy, là một hình chạm 
(neised) hay khắc vào một vật 
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lnreeer 


liệu, trái ngược với hình khác 
nổi (relief); hiện nay dùng để. 
chỉ một hình ến không sâu vào 
bề mặt 


INTEGER số nguyên, 

Số nguyên, có thể là dương, âm 
hoặc số không. Từ này không 
gồm các phân số, căn bậc hai và 
SỐ ảo 


INTEGRAL 2ích phân 

Tổng của một chuỗi các giá trị 
liên tiếp của một hàm số. Về 
phương diện hình học, tích phân 
là diện tích nằm bên dưới đường 
cong của hàm số 


INTEGRAL NUMBER nghĩa như 
integer 


INTEGRAL WATERPROOFING 
[chống thấm, cách nước) toàn thể 
Cách nước cho bêtông bàng cách 
thêm phụ gia vào bêtông hay vào 
nước trộn, trái ngược với việc 
dùng lớp cách nước bề mặt 
(surface waterproofing) sau 
đó. Tuy nhiên, cần nơi rõ rằng 
bêtông đổ cẩn thận cũng cách 
nước như là bêtông có phụ gia. 


INTEGRATED CEILUING 
hợp 

Trần nhà trong đó các bộ đèn 
(luminaires) và các ống dẫn 
điều hòa không khí được kết hợp 
với nhau sao cho không khi được 


trần tố 


Interface 


thổi qua các bộ đèn và làm nguội 
các bóng đèn 


INTEGRATED CIRCUIT mạch :íÍch 
hợp 

Vết in của một số lớn các mạch 
điện tử, khác axit vào một tấm 
vật liệu bán dẫn, như là một lát 
mỏng (chip) silicôn. 


INTEGRATING SPHERE Öóng tích 
hợp hình cầu 

Một hình cầu trong suốt với mặt 
trong mầu trắng không lựa lọc, 
do ở sự phản chiếu bên trong 
mà tạo nên độ chiếu sáng đồng 
đều trên bề mặt của nó. Nó dùng 
để xác định tỉ số ánh sáng ra 
của một bộ đèn 


INTENSITY cường dộ 

Thông lượng bức xạ tính trên 
một góc đặc đơn vị, phát ra từ 
một nguồn bức xạ nhỏ trong 
một phương xác định. Cường độ 
sáng đo bằng lumen trên 
radian cầu, hay bằng candela. 
Cường độ bức xạ đo bằng watt 
trên rađian cầu. 


INTERACTIVE ¿éc động qua lợi 

Trong việc sử dụng máy tính, 
người dùng máy và chương trình 
máy tính có tác động vương hỗ 
nhau thông qua các lệnh, hỏi và 
trả lời, hay đầu vào bằng đồ thị 


INTERFACE giao diện 
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Imterfcrence 


Chỗ nối tiếp hay biên giới chung 
giữa hai đơn vị riêng biệt, ví dụ 
của phần cứng (hardware) 
và/hay phần mềm (software) 
của một máy tính, hoặc hai 
phương thức vận tải khác nhau. 


INTERFERENCE giao thog 

Hiệu quả việc chồng hai hay 
nhiều dãy sóng có cùng bước 
sóng. Biên độ tổng hợp là tổng 
đại số của biên độ các dãy sóng 
giao nhau. Khi hai đãy sóng tròn 
giao nhau, sẽ tạo nên một hệ 
thống các điểm nút và các vân 
giao thoa hypecbôn, được gọi là 
các vân giao thoa trong trường 
hợp sóng ánh sáng nhin thấy 
được. Xem thêm Moiré fringes 
và isoclinics 


INTERIOR SPAN n0 ồ‡? bên trong 
Nhịp ở bên trong dầm liên tục 
(continuous beam), không phải 
là nhịp biên. Nếu các nhịp bằng 
nhau, mômen dương thường là 
cực đại trong nhịp biên. 


INTERIOR SUPPORT gối £¿œ bên 
trong 

Gối tựa ở bên trong dầm liên 
tục (continuous beam), không 
phải là gối tựa ở biên. Nếu các 
nhịp bằng nhau, mômen uốn âm 
thường là lớn nhất ở gối đầu tiên 
bên trong. 


INTERMITTENT KILN iồ nứng 
gián đoạn 


tterpolate 


Lò nung không liên tục để làm 
gạch và các sản phẩm đất sét 
nung khác, trái ngược với lò 
Hoffmann (Hoffmann kiln). 


INTERNAL FRICTION 
trong 

Xem angle of 
friction 


mua sớt 


internal 


INTERNALLY REFLECTED 
COMPONENT (OF THẺ DAY LIGHT 
FACTOR) (hành phần phản chiếu 
bên trong (của hệ số ánh sáng 
ban ngày) 

Thành phần do ở các bề mặt 
phản chiếu bên trong 


INTERNAL MEMORY or INTERNAL 
STORAGE bộ nhớ trong hay lưu 
trữ trong 

Bộ nhớ RAM và ROM chứa trong 
bộ nhớ chính của máy tính, khác 
với bộ nhớ trên các thiết bị lấy 
đi được hoặc thiết bị ngoài. 


INTERNAL VIBRATOR máy đầm 
rụng sâu 


Đầm dùi đìm sâu trong bêtông 


INTERNATIONAL SYSTEM OF 
UNITS hệ đơn uị quốc tế 
Xem SĨ units 


INTERPOLATE nội suy 

Suy ra vị trí của một điểm trên 
đồ thị, dựa theo nhiều điểm khác 
đã biết, do giả thiết rằng đường 
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rterval time 


cong là trơn tru. Ngoại suy là 
quá trình tương tự, nhưng tiếp 
tục đồ thị ra ngoài điểm biên 
cuối cùng đã biết 


INTERVAL TIME (between lifts or 
elevators) khoảng thời gian (giữa 
các thang máy) 

Thời gian quan sát được giữa các 
lần đến của thang máy chọn bất 
kỳ trong một nhà băng tại một 
tầng điển hình trong giờ cao 
điểm đi lại. Khoảng thời gian 
tính toán là thời gian hãnh trình 
trung bình, chia cho số thang 
máy trong mặt nhà băng. 


INTIMACY sự ốm. cúng 

Là một phẩm chất âm học, cái 
ấn tượng âm nhạc chơi trong 
phòng nhỏ. Ấn tượng của thính 
giả về kích thước phòng được xác 
định bởi thời gian âm vang 
(initial - time - delay gap) 


INTRADOS mút (rong uònt 
Mặt cong phía trong hoạc phía 
thấp của một vòm 


INVERSE - SQUARE LAW định luật 
tỉ lệ nghịch bình phương 

Khi một sóng hình cầu của ánh 
sáng hoặc âm truyền ra ngoài 
từ một nguồn điểm, cường độ 
của nó giảm đi tỉ lệ nghịch với 
bình phương của khoảng cách 
của nó. 


lonisation anemormeier 


INVERSION (of temperature) sự 
đảo ngược (của nhiệt độ) 
Trạng thái khí tượng làm cho 
nhiệt độ tăng lên theo chiều cao 
trên mặt đất chứ không giảm đi. 
VÌ rằng ở thấp không khí lạnh 
hơn và nặng hơn, không khí sẽ 
không có khuynh hướng đi lên 
và không có sự xoáy rối loạn. 
Nếu sự đảo ngược xảy ra ở độ 
cao lớn so với mặt đất (trên 
300m hay I00fU, nơ tác dụng 
như một cái vung, ngăn cản khơi 
từ ống khới bay lên, và ngăn khí 
thải của ôtô. Diều này làm tăng 
ô nhiễm không khí. 


INVERT LEVEL mức đáy ống, múc 
đáy cống 

Độ cao của điểm thấp nhất tại 
một đoạn đã cho của mặt trong 
của mương, rãnh hoặc ống dẫn 
chất lỏng khác. Nó xác định 
građiêng thủy lực (hydraulic 
gradient) dùng để làm chất lỏng 
chuyển động trong đường ống 


U/O Viết tất của input/output 
device (của máy tính) 


ION iông 

Một phân từ, nguyên tử hay 
nhớm nguyên tử, mang điện 
lượng dương hoặc âm 


IONISATION ANEMOMETER móy 
đo gió bằng tông hóa 
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lonisaton smoke detector 


Dụng cụ đọc từ xa để đo tốc độ 
gió nhỏ, kém nhậy hơn đối với 
sự đối lưu không khí so với loại 
máy đo gió có dây nóng (hot 
wire nnemometer). Nó gồm có 
một hình cầu phủ ngoài bằng vật 
liệu phóng xạ, được bao quanh 
bởi một cái lồng góp và một màn 
có tiếp địa 


IONISATION SMOKE DETECTOR 
máy phút hiện khói bằng lông 
hóa 

Mát phát hiện cháy, kiểm tra 
tính dẫn điện của không khí bị 
lông hớa và phát hiện ra khơi 
bằng cách so sánh nó với một 
buồng kín đối chứng 


IRC Viết tắt của Internally 
Reflected Component: (hành 
phần phản chiếu bên trong (của 
hệ số ánh sáng ban ngày) 


IRIDESCENCE sự óng úứnh mầu 
sắc 

Sự lấp lánh của các mầu quang 
phổ trên một bề mặt. Nó tạo 
nên bởi sự giao thoa của ánh 
sáng phản chiếu từ mặt trước và 
mặt sau của một phim rất mỏng 


IRON sớ¿ 

Nguyên tố kim loại tồn tại dưới 
3 dạng sắt alpha (alpha iron), 
sắt gamma (gamma iron) và sắt 
delta. Ký hiệu hóa học Fe, 
nguyên tử số 26, trọng lượng 


Irradonal ngưnber 


nguyên tử ð5,B84, trọng lượng 
riêng 7,87 và điểm nóng chảy là 
1535°%C. Xem thêm wrought 
iron, steel và cast iron 


IRON CARBIDE cœcbuoa số£ 

Hợp chất kết tính cứng và dòn 
của sắt và cácbon (Fe;C), còn 
gọi là xênvendif. Nó là một thành 
phẩm của thép cácbon cao và của 
gang 


IRON OXIDES 6ri£ sốt 

Ngoài công dụng là nguyên liệu 
sản xuất sắt, các ôxit sắt còn 
cho một số bột mầu khoáng chất 
truyền thống, phần lớn được làm 
ra đầu tiên ở đó. Hêmatit 
(ŒEB,O¿) cho bột đỏ Vơntzơ. 
Manhêtit (FE;O¿) cho bột đen và 
tía. Oxit sắt (FeO) là chất chính 
của bột uàng Ochre, vàng S:enna 
và bột Sienna chúy. Nó là một 
trong các chất của bột mber 
(nâu thẫm), mà ôxit măãnggan là 
thành phần chính 


IRRADIANCE sự bức xạ, sự rọi 
sóng 
Luồng năng lượng bức xạ 


IRRADIATION lượng sứng 

Tổng lượng bức xạ của năng 
lượng mặt trời trong một thời 
gian như là một giờ hoặc một 
ngày 


IRRATIONAL NUMBER số uô £ 
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ï - Secton 


Số thực (real number) mà 
không thể biểu diễn thành phân 
SỐ của 2 số nguyên. v2 và z là 
vô tỉ, nhưng không phải là số ảo 
(maginary number). Xem 
thêm rational number 


1 - SECTION nghĩa như l - beam 


ISI Indian Standards Institution 
Viện Tiêu chuẩn Ấn Độ - Delhi. 


ISO Tổ chức Quốc tế uề Tiêu 
chuẩn - Gidnevg 


ISOBARS đường đẳng áp 
Dường cong nối các điểm có cùng 
áp suất, ví dụ áp suất khí quyển 
ISOCHROMATICS đường đẳng 
sóc 

Đường có cùng mầu sắc; trong 
quang đàn hồi (photoelas- 


ticity), các vân màu thể hiện - 


các đường có cùng hiệu số giữa 
các ứng suất chính. Khi dùng 
ánh sáng đơn sác 
(monochromatic), các vân là 
đen và trắng, nhưng thuật ngữ 
"đơn sắc" vẫn được áp dụng; 
chúng có thể phân biệt với các 
đường đẳng khuynh (isoclinies) 
bằng các tấm phần tử sóng 
(quater - wave plates ) 


tSOCLINICS đường đẳng khuynh 
Dường trong một vật thể chịu 
ứng suất, nối các điểm mà ứng 


lSometric projection 


suất chính có cùng phương. 
Trong phân tích quang đàn hồi, 
ánh sáng bị tắt khi phương phân 
cực trùng với phương các ứng 
suất chính, và như vậy các đường 
đẳng khuynh hiện lên như những 
đường đen chồng lên trên các 
đường đảng sắc (isochromaties) 


ISOHYETS đường cùng lượng 
Trrưa 

Đường vẽ trên bản đồ qua các 
địa điểm có cùng lượng mưa 


ISOLATION sự cách ly 

Làm giảm âm truyền qua kết 
cấu hoặc các dao động khác bằng 
cách tạo những chỗ đút quãng 
trên đường truyền của chúng và 
đảm bảo cho không có cầu nối 
giữa các phần tử cần cách ly. 
Xem thêm rubber mounting 


ISOMERS chất đồng phân 
Các phân tử có cùng thành phần 
nhưng cấu trúc khác nhau 


ISOMETRIC PROJECTION phép 
chiếu đẳng trắc 

Phép chiếu (projection) vẽ hình 
trong đó mặt đứng, mặt bằng và 
mặt cạnh đều được vẽ ở cùng 
một góc. Các đường thẳng đứng 
vẫn là thẳng đứng, nhưng mọi 
đường là nằm ngang trong phép 
chiếu trực giao (orthographic 
projection) sẽ được vẽ nghiêng 
góc 30° so với đường nằm ngang 
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isoceles 


trong phép chiếu đẳng trấc. Vì 
rằng mặt bằng, mặt đứng và mặt 
cạnh đều được vẽ với cùng kích 
thước, mọi kích thước trên trục 
đứng và trên các trục 309 thì có 
ti lệ chính xác 


ISOCELES côn, 

Có cạnh bàng nhau. Tam giác 
cân cố 2 cạnh bằng nhau. Tam 
giác có 3 cạnh bằng nhau là tam 
giác đầu. 


ISOSTATIC LINE đường dàng tính 
Đường tiếp tuyến với phương của 
một ứng suất chính (principal 
stress) tại mọi điểm mà nó đi 
qua. Còn gọi là qui đạo ứng suất. 
Nó dùng để làm thấy được sự 
tập trung ứng suất (stress 
concentration} 


ISOSTATIC STRUCTURE nghĩa 
như statically đeterminate 
sructure 


ISOTHERMAL đẳng nhiệt 

a) Trên đồ thị nhiệt động, độ ẩm 
hoặc khí tượng, đường nối với 
các điểm có cùng nhiệt độ 

b) Phản ứng xảy ra ở nhiệt độ 
không đổi. Một sự biến đối đẳng 
nhiệt thường không thể là đoạn 
nhiệt (adiabatie) 


ISOTOPES chất đồng vị 
Các nguyên tử của cùng một 
nguyên tố hóa học, với các hóa 


lxod tpact tesr 


tính giống hệt nhau, nhưng trọng 
lượng nguyên tử khác nhau. 
Trọng lượng nguyên tử của 
nguyên tố được xác định bởi tỉ 
lệ mà các chất đồng vị có mặt. 
Một vài chất đồng vị là phóng 
xạ, nhưng thuật ngữ đồng vị 
không bao hàm ý phóng xạ, dù 
rằng nó hay được dùng theo cách 
như vậy 


ISOSTROPIC đồng hướng 

Có cùng các tính chất theo mọi 
hướng, trái ngược với dị hướng 
(allotropic). Trong lí thuyết kết 
cấu, thuật ngữ có nghĩa là có 
cùng cường độ, môđun đàn hồi 
và hệ số Poisson trong mọi 
phương 


IStructE Hội Xy sư kết cốu, 
London 


ITALIAN TILE #gói Ý 
Một loại ngới hình Š (pan tile) 


ITBTP Isứ:itut Techniqgue du 
BaảHnment et des Trauaux Publics 
Viện kỹ thuột Nhà uà Công 
chính, Paria 


IZOD IMPACT TEST Thí nghiệm 
va chạm Izod * 
Thí nghiệm va chạm thực hiện 
trên một mẫu có khắc được đặt 
hãng một đầu. Năng lượng hấp 
thụ lúc phá hỏng được đo bằng 
một con lắc 
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Jack 


J 


JACK kích 

Máy nhỏ mang theo được để 
nâng vật nặng lên khoảng cách 
ngắn. Kích nhỏ được vận hành 
bằng trục vít, kích lớn thì dùng 
píttông thủy lực. 


JACK ARCH a) bòm thoải; b) uòm 
phẳng 

a}) Vòm thoải bàng gạch hay 
bêtông không, vượt nhịp khoảng 
1m (8ft), dùng ở thế kỉ 19. 

b) Vòm phẳng (flat arch) 


JACKBLOCK METHOD phương 
phép nâng tầng 

Phương pháp để xây dựng nhà 
nhiều tầng bằng bêtông ứng lực 
trước, mà phần lớn công việc 
được thực hiện ở mặt đất. Bản 
sàn tầng trệt được đúc trước tiên 
rồi dùng làm nền đúc cho các 
tấm sàn khác. Bản mái được đúc 
tiếp và được kích lên một tầng. 
Sàn tầng trên cùng và các tường 
chịu lực được làm tiếp và được 
kích lên một tầng và cứ tiếp tục 
như vậy 


JAMB (bơạnh đúng khuôn cửa 
Thanh đứng ở biên dùng trong 
khuôn cửa đi hoặc cửa sổ. Phần 
ngoài của thanh nhìn thấy được, 
gọi là reueai 


Joirtless fooring 


JAPANESE LACQUER 
Bản 

Vécni bóng rất bền, có từ cách 
rạch lấy nhựa của cây sơn Nhật 
Bản (rhus uernic/era) 


sơn Nhật 


JAPANESE MAT Xem tatami 


JIB fay cần trục 

Bộ phận của cẩu để trục vật 
nặng, định vị trí của vật; nó có 
thể quay nhưng không lái cho 
đúng chiều gió được. Xem thêm 
Boom 


JOGGLE a) uốn lượn; b} tiên kết 
mộng 

a) Uốn một thép góc để nó lượn 
qua thép góc cánh trên và cánh 
dưới của dầm tổ hợp, rnà khít 
vào bụng dầm để làm sườn 

b) Liên kết kiểu mộng và rãnh 
trong đá hay bêtông đúc sẵn. 


JOHANSEN'S METHOD phương 
phớp dJohansen 

Lý thuyết đường chảy (yield - 
line theory) để tính cường độ 
cực hạn của bản bêtông cốt thép 


JOINT mốt nối, khe nối 

Khoảng giữa hai bộ phận kề tiếp 
nhau, không kể nó có nhồi bằng 
vật liệu chèn khe nối hay không 


JOINT FILLER Xem joint sealant 


J]OINTLESS FLOORING thuật ngữ 
dùng cho magnesite flooring 
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Joint sealant 


JOINT SEALANT chất chèn mối 
nối 

Chất dùng để loại bỏ nước và 
các chất rắn ngoại lai ra khỏi 
khe nối. 


JOINTS IN BRICKWORK mợẹch xây 
Các loại mạch vữa chính trong 
xây gạch là mạch phẳng (flush 
joint), mạch miết (racked 
joints), mạch vét lõm (troled 
joïint), mạch vát chéo (struck 
joints ) và mạch vát suôi 
(weather - struck joint) 
(ŒH.73) 


JOIST đầm đỡ sàn, dầm phụ 
Dầm (beam) nhỏ. Nó thường đỡ 
trục tiếp sàn hay mái, trái với 
đầm chính (girder) 

Dầm phụ bằng thép có thể là 
dầm thép cán (rolled steel 


(2) 
(6) (đ) 
(©) (£) 


H.73 Các mạch vữa trong khối xây: 
a) Mạch phẳng; b) Mạch miết; c) Mạch 
vét lõm; d) Mạch vát; e) Mạch vát suôi 


Jourawskt's rìethod 


joist) hay dầm bụng rỗng 
(open-web joist). 


JOULE (J) jun 

Đơn vị năng lượng, đặt tên theo 
nhà vật lí Anh thế kỉ 19. Đó là 
năng lượng tỏa ra trong một giây 
bởi một dòng điện 1 ampe chạy 
qua một hiệu điện thế 1 von. 
Trong hệ đơn vị SI (SĨ units ), 
Jun cũng thay cho erg và calo. 1 
jun = 10” erg = 0,239 calo 


JOULFE'S LAWS cức định luật Jun, 
Ba định luật của nhà vật lí học 
Anh thế kỉ 19 J.P. doule như 
sau: 

(a) Năng lượng nội tại của một 
khối khí đã cho là một hàm số 
của riêng nhiệt độ, nó độc lập 
với áp suất và thể tích của khí; 
(b) Nhiệt phân tử của một hợp 
chất rấn bằng tổng các nhiệt 


"nguyên tử của các nguyên tố 


thành phần của nó ở trạng thái 
rấn 

(c) Nhiệt sản ra bởi một dòng 
điện ï đi qua một dây dẫn điện 
trở R trong một thời gian / thỉ 
tỉ lệ với ! Rt. 


JOULE°*S MECHANICAL 
EQUIVALENT Xem rmqnecbanical 
equivalent of heat 


JOURAWSKFS METHOD Phương 
phúp Giu-rap-ski 
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Jusni 


Phương pháp tách nút (để tính 
dàn) (resolution at the joints ). 


JUSTIFY sốp chữ từng hàng lốt 
Bắp xếp vị từ các ký tự in trên 
trang sao cho các dòng có cùng 


chiều dài, lề bên trái và bên phải 


đều đặn, như trong cuốn sách 
này. Làm bằng cách phân chia 
khoảng trống ở cuối hàng (không 
đủ để in một chữ khác) giữa các 
chữ đã in trên dòng. 


K 


K Viết tắt của kilo 


K 

a) Ký hiệu hóa học của Kali 
(tiếng Latin Kalium, biến thể từ 
tiếng Arập a/kai) 

bì Độ Kelvin 

œ) Viết tất cho 1024 (bàng 2!) 
bai (byte) hay từ trong dung 
lượng bộ nhớ của máy tính số 


KALSOMINE cansomin, 
Nước vôi quét rẻ tiền làm bằng 
vôi trắng và keo trộn với nước. 
Cũng viết là cdœicimine 


KAOLIN cao ianh 
Nghiỉa như China clay 


KAOLINITE caolinit 


Kentlcdge 


Dạng tính thể mịn của sỉlicat 
nhôm ngậm nước Al,5i;O.(OH), 


KATA THERMOMETER nhiệt kế 
Kata 

Dụng cụ do Leonagd Hill phát 
mỉnh năm 1914 để đo tác dựng 
sinh lý của môi trường, và để 
xác định vùng dễ chịu (comfort 
zone); nó củng có thể dùng 
phong tốc kế (anemometer - khí 
cụ đo tốc độ gió). Đó là một nhiệt 
kế chứa rượu với một bầu lớn. 
Hiện nay ít dùng. 


KATHODE 
cathode 


nghĩa như 


kb viết tắt của &¿oby(es, kilobai 
hay 1000 bai. Xem thêm K 


KEENE'S CEMENT xí màng Keene 
Vừa thạch cao rắn để làm lớp 
trát hoàn thiện. Nó gồm có 
anhydrit, nghĩa là thạch cao 
khan (CaSO,) và một chất thúc 
nhanh (accelerator). Nó có thể 
dùng bên trên lớp trát ximăng 
poclan, nhưng không được trộn 
với vôi. Cũng gọi là Parian 
pÍaster 


KELVIN Kenuin 


Thang nhiệt độ có gốc là không 
độ tuyệt đối, bằng -273,15PC 


KENTLEDGE đồ đằn, đốt trọng 
Vật dần làm ổn định cẩu, tạo 
phản lực cho kích v.v. Nó có thể 
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Keu 


là sắt vụn, bêtõng hay vật liệu 
xây dựng nặng khác. 


KEY sự chèn khóa 
Sự dính kết cơ học, ví dụ giữa 
bêtông củ và bêtông mới 


KEYSTONE uiên khóa 

ˆ Viên đá ở đỉnh (crown) của vòm. 
Vòm xây vỉa (voussoir) chỉ trở 
thành vòm tự mang khi đã đặt 
viên khóa vào vị trí, Do đớ, nơ 
thường được làm nổi bật trong 
công trỉnh và được trang trí đặc 
biệt. VÌ viên khóa chỉ cần chống 
được lực xô ngang nên nó chịu 
tải ít hơn mọi viên khác ở thấp 
hơn của vòm 


kgf Viết tắt của kilopond 


KIESELGUHR nghĩa như 


diatomaceous carth 


KILN ?ò 

Lò đốt lớn thường dùng để sấy 
gỗ, nung đồ gốm, nung gạch, 
„nung vôi hay nung clanhke 
xinăng. Xem thêm Hoffmann 
kiln và intermittent kiln 


KILO (K) kửo 

Tiếp đầu ngữ chỉ 1000 lần, gốc 
từ tiếng Hi Lạp có nghĩa là 1000, 
ví dụ l g = 1000 gam. 


KILOMEGA k¿ômêga 


Kinetic icon, coefficient oƒ 


Tiếp đầu ngữ có nghĩa 102 (một 


,„ ngỉn triệu). Tiếp đầu ngữ trong 


hệ 5I là giga 


KILOMETRE (km) k¿ômé¿ 


Đơn vị hệ mét cho các khoảng 
cách lớn hơn. l1 km = 0,62137 
đặm 


KILOPOND kiiôgam lục 

Đơn vị lực trong hệ đơn vị CGS 
(CGS8 units ). Nó không dùng 
trong hệ đơn vị Sĩ. Nó là lực 
hút trọng trường lên một khối 
lượng 1kg. Chữ viết tắt kp, kgf 
(kilôgam - lực) và kg đều được 
dùng và có cùng nghĩa, nếu nơi 
về lực. 1 kp = 9,807 niutơn 
(newton) 


KILOWATT HOUR (kwh} kiôoói( - 
giờ. 

Đơn vị năng lượng, bằng 1000 
oát - giờ (watt - hour) - 1 kwh 
= 2,6 MH, 


KINEMATIC VISCOSITY độ nhớt 
động học. 
Tỉ số độ nhớt trên mật độ. 


KINETIC ENERGY động nồng 
Năng lượng (energy) mà một 
vật thể có được do ở chuyển động 
của nó 


KINETIC FRICTION, COEFFLCIENT 
OF hệ số ma sát động 

TỈ số của lực ma sát (friction) 
với áp lực tiếp xúc cần thiết để 
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King closer 


duy trì chuyển động chống lại 
Sức cản ma sát. 


KING CLOSER tiên gạch ba phần 
4 

Viên gạch ba phần tư dùng làm 
viên xây ở góc. Viên chéo góc 
thì cát 1 góc đi (F.74). Xem 
thêm half - bat và queen 
closer 


H.74 Viên gạch 3/4. 


KING POST ROOF TRUSS đàn mái 
một thanh đúng 

Dân gỗ cổ truyền gồm một đôi 
kèo đỡ bởi một quá giang, một 
thanh đứng nằm giữa quá giang 
và nóc, và thường cố thêm hai 
thanh xiên từ kèo chống vào 
chân thanh đứng (H.75). Trái 
ngược với ấn tượng ban đầu, 
thanh đứng giữa thường chịu 
kéo. 


s§ïb : 


_ H.75. Dàn mái một thanh đứng 
Kip kjôpound hay 1000Lb. 


Khnoi 


lips trên insơ vuông viết tát là 
ksi 


KITTLER SKY bầu trời Kittler 

Bầu trời xanh - trong tiêu chuẩn 
CIE (CIE standard clear bluc 
sky) do Richard Kittler đề xuất 


KNAPPED FLUINT đứ iởa chẽ 
Đá lửa (flint) chế làm hai nửa 
và dùng mặt chẽ lộ ra ngoài. 


KNEEBRACE ¿hanh chống gối 
Thanh chéo xiên nối phần trên 
của cột với dân mái, dùng để 
tăng khả năng chịu tải trọng gió 
(H.76) 


79an4 cl8y gố' 


H.7ó. Thanh chống gối. 


KNOCKED DOWN háo riêng 
Từng bộ phận chế tạo sẵn, nhưng 
không lắp ráp vào nhau. 


KNOT a) mớt gỗ; b) hỏi lý/giờ. 

a) Cành cây đâm từ thân cây và 
bị cất qua trong quá trình chế 
biến gỗ. Nó có thể là nguyên 
nhân làm yếu thanh gỗ (tương 
tự như một lỗ khoan trong gỗ) 
nếu nó lỏng rỗng hay mục. Mặt 
khác, một mắt gỗ lành, chặt hay 
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Khuri 


mọc xen lần có thể hoàn toàn 
vô hại. Xem thêm sound knot 
b) đơn vị tốc độ, bằng hải lý/giờ. 


KNURL băm. bhía 
Gia công máy hoặc bằng cách 
nào khác làm nhám bề rnặt để 
tăng sức bám, ví dụ trên mũ của 
bulông mũ khía. 


kp Viết tắt của kilopond 


KRAFT PAPER giấy gói loại dây 
Giấy dày mầu nâu, làm từ bột 
gỗ sau quá trỉnh xử lý bằng các 
muối sunphat. 

ksi kilôpdo trên it$sƠ UuUÔng 
Hoặc 1000 pao trên inss vuông 


kVA kiÌouôn-ămpe 

Kilovôn nhân với ämpe. Dùng 
thay cho kilôoát làm đơn vị để 
đo các đồng điện xoay chiều. 
K- VALUE @!é (rị k 

Đơn vị đo độ dẫn nhiệt (thermail 
conductivity) 

kw k¿/óoớt = 1000 Watt 


kwh kiiôogt - giờ 


L 


LÁC Sơn 
Sen lác (shellac) tỉnh chế 


Lameila roof 


LACQUER sơ: 

Lớp hoàn thiện bóng, khô nhanh 
do tá dược lỏng bốc hơi. Xem 
thêm Japanese lacquer và 
varnish. 


LAGGING iớp ốp cách nhiệt 

Ốp vật liệu cách nhiệt ở bên 
ngoài thiết bị nhiệt và đường ống 
để ngăn ngừa mất mát nhiệt, 


LAITANCE iớp sữa xỉ măng 

Lớp ximăng và cốt liệu rất mịn, 
bám trên mặt bê tông do ở sự 
rÌ nước ximăng. Độ bền và độ 
cường độ kém, nó thường bị mất 
đi sau khi hình thành. 


LAKE sơn đỏ 

Chất mầu gồm có một chất thuốc 
nhuộm (dye) kết tủa trong một 
gỐc vô cơ. 


LAMBERT ¿/ambe 
Đơn vị cổ của độ sáng 
(uminance) bằng 3183 canđela 
trên mét vuông. 


LAMBERT COSINE LAW Xem 
Cosine law 


LAMELLA ROOF mái 0uó lưới 
phiến 

Khung mái gồm một dãy các vòm 
xiên giao nhau, cấu tạo từ những 
thanh ngán gọi là phiến, ghép 
với nhau thành góc sao cho mỗi 
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Laminar flow 


góc được tạo bởi hai thanh giống 
nhau cát nhau tại điểm giữa, và 
như vậy tạo nên một lưới gồm 
các hình thoi cài với nhau 


LAMINAR FLOW nghĩa như 
stream - line flow 


LAMINATED ARCH 0ò: gỗ đứn 
Vòm gỗ làm từ gỗ dán lát mỏng 


LAMINATED GLASS kính phiến 
Hai hoặc nhiều lớp kính đán vào 
nhau bằng polyvinyl butral 


LAMINATED PLASTIC (ốm chất 
đdéo nhiều lớp 

Tấm ván cứng làm từ các lớp 
giấy, vài, lanh, hay lụa, tấm nhựa 
tổng hợp, (ví dụ melamine 
resin) và kẹp vào giữa các lớp 
nhựa này. Một mặt được trang 
trí hoàn thiện kiểu bóng hay mờ. 
Tấm chất dẻo nhiều lớp làm giả 
gỗ được chế tạo bằng cách ín 
vân gỗ từ ảnh vào Ì tờ giấy để 
tạo nên lớp ngoài cùng. 


LAMINATING đón các phiến 
Quá trình dán các phiến mỏng 
vào nhau bàng chất dính. 


LAMP BLACK nghĩa như carbon 
black 


LAMP DIMMER bộ (phộn lờn 
đền) giảm. sáng 


Lap Joimt 


Điện trở thay đổi được để làm 
biến đổi thế hiệu, do đớ mà điều 
kiện lượng sáng. 


LAND FILL ¿ấp bằng đất 

Phương pháp giải quyết đất thải 
bằng cách đổ nó vào đất trống 
hoặc vào các giếng khi đào mở 


LANGLEY /œngiây 

Đơn vị cổ dùng đo bức xạ mặt 
trời. l1 langlây = l calo trên 
centimet vuông = 41808 J/m”. 


LANGUAGE Xem hỉgh - level 
language và machine - code 


LANTERN a) đèn đường; b) của 
trời 

a) đèn, nói riêng là đèn ở phố, 
ở vườn 

1) một cái chồi hình tròn hay đa 
giác với cái cửa sổ ổ chung 
quanh, nằm trên đỉnh mái cupôn 
(dome) hay loại mái khác 


LAP đoạn phủ 
Chiều đài mà một bộ phận này 
phủ lên bộ phận khác 


LAPIS LAZUILI đá đa trời 

Một loại canxit trang trí, có mầu 
xanh thâm do 3 chất khoáng 
(lazurit, sođalit và hauyne). Nó 
dùng làm lớp đá ốp mặt, còn ở 
đạng bột, nơ là gếc của bột mầu 
xunh nước biển (ultramarine) 


LAP JOINT mối nổi chồng 
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Lanping oƒ reinforcing sieel 


Mối nối giữa hai tấm vật liệu 
không thẳng hàng nhau mà phủ 
trùm lên nhau (H.7?), trái ngược 
với môi nối đối dầu 


H.77. Mối nối chồng: 1) mối nói chồng 
bulông; b) mối nối chồng hàn 


LLAPPING OF REINFORCING STEEL 
phủ trum cốt thép 

Thanh cốt thép hay lưới cốt thép 
phủ trùm lên nhau để truyền 
ứng mất từ thanh này đến thanh 
kia qua lực dính với bêtông. 
Nghĩa như splice 


LARGE CALORIE nghĩa như 
kilocalorie 


LARGE NUMBER Xem Law of 
large numbers 


LASER /Øze 

Một nguồn bức xạ đơn sắc mạnh 
( ánh sáng trông thấy được hoặc 
hồng ngoại) có thể được hội tụ 
thành một tia rất hẹp, không 
phân kỳ. 

Dùng để kiểm tra độ thẳng hàng 
của bulông và để đo khoàng cách, 
và dùng trong thông tin liên lạc 


Lateral sunport 


( Tên LASER là viết từ các chữ 
đầu của Light Amplification by 
Stimulated  Emission of 
Radiation: Khuếch đại ánh sáng 
bằng sự phát xạ kích thích) 


LATENT HEAT 0 hi¿¿ ổn 

Năng lượng nhiệt tiêu phí để 
biến trạng thái của một vật mà 
không làm thay đổi nhiệt độ của 
nó, ví dụ biển nước thành hơi ở 
100°G. 

Xem thêm sensible heat 


LATERAL BUCKLING 
ngang, sự oàn của dần 
Sự oàn (buckling) của dầm cao 
và hẹp sang phía bên. Đề phòng 
bằng cách hạn chế tỉ số bề cao 
trên bề rộng của dầm 


sự coùn 


LATERAL LOADING Xem 
cearth-quake loading và wind 
pressure 


LATERAL REINFORCEMENT cối 
thép ngưng. 

Đai, thanh nối, thanh xoắn ốc 
hoặc các cốt thép phụ khác dùng 
trong cột, khác với cốt thép chính 
hay cốt thép dọc. Cũng gọi là 
tfransuerse retnforcem.ent 


LATERAL SUPPORT gối (ựa theo 
phương ngang 

Cố kết ngang của đâm hay cột 
để giảm chiều đài ứ đo 
(effective length) của chúng, 
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Late wood 


LATE WOOD nghĩa như ŠSummer 
wood 


LATEX ¿a‡ex 

Khởi thủy, là chất lỏng sệt, giống 
sữa, tiết ra khỏi cây cao su 
(Heued brastliensis) khi rạch cây. 
Đó là thể keo của cao su, phân 
tán trong nước và đông lại thành 
cao su. Ngày nay, thuật ngữ này 
dùng cho nhũ tương nhân tạo 
của cao su thiên nhiên hay nhân 
tạo, hoặc của một số nhựa tổng 
hợp khác (như là axêtat 
pôlyvinin), dùng trong sơn nhú 
tương 


LATH ¿øứ, đứng 

Rhởi thủy, là một dải gỗ xé rộng 
25 - 40m, đày 6-10mm (1 ~ 1 
1l/2in x 1/4 ~ 2/8 in), đóng vào 
sườn gỗ sao cho các đải gần sát 
nhau, để làm sườn cho việc trát. 
Nay áp dụng cho cả các loại vật 
liệu khác có cùng công dụng, ví 
dụ lati kim loại. 


LATIIE nrớy tiện 

Máy để tiện kim loại hay gỗ. Vật 
liệu được lấp trên một. tấm, hoặc 
giữa hai tâm, còn dụng cụ cát 
thì tĩnh tại. Tốc độ cắt sẽ nhanh 
hơn khi vật có đường kính nhỏ 
và đối với vật liệu mềm (như là 
gỗ). Xem thêm milling machine 


LATITUDE 0¿ độ 


+tavatow 


Góc chắn giữa một điểm bất kì 
của mặt đất với đường xích đạo, 
đo dọc theo kinh tuyến 
(meridian) của điểm đó. Trừ có 
xích đạo, mọi đường vi tuyến đều 
là các vòng tròn nhỏ (smaill 
circle) và như vậy không phải là 
các đường đoản trình (geodetic 
lines). Chúng tương ứng với 
những đường cong trên một mặt 
phẳng, và đi dọc theo chúng sẽ 
không phải là khoảng cách ngắn 
nhất giữa hai điểm 


LATTICE STRUCTURE kết cớu 
rỗng mắt cáo 

Dầm rỗng (đầm phụ bụng rỗng), 
cột, vũ trụ, cupôn (cu pôn (ướt) 
hay dạng kết cấu khác, tạo nên 
từ các thanh giao nhau theo 
đường chéo để tạo nên lưới mắt 
cáo. Kết cấu lưới mắt cáo có thể 
làm bàng mọi vật liệu, nhưng 
trọng lượng nhẹ thường là mục 
tiêu hàng đầu. 


LATTICE WINDOW nghĩa như 
leaded light 


LAVA dụng nhaơm, lauœ 

Đá phún xuất Ggneous) chảy, 
phát sinh tử khe hay miệng núi 
lửa, và rấn lại ở trên mặt thành 
đá vỏ chai (obsidian) hay đá bọt 
(pumice) 


LAVATORY phòng rửa, phòng uệ 
sinh 
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Law' øƒ laree nư¿nhcrs 


Về mặt từ ngữ, là một chậu rửa. 
Mở rộng nghĩa ra là một phòng 
có chậu tửa và bệ xí, hoặc phòng 
có bệ xí mà không có chậu rửa. 


LAW OF LARGE NUMBERS định 
tuật số lớn 

"Nếu trong NÑ lần thử của một 
sự kiện mà cố được n lần kết 
quả thì tỉ số n/N tiến đến một 
xác xuất cố định khi mà N tăng 
lên". Đớ là một trong những tiên 
đề cơ bản của thống kê học 
(statistics) 


LAY số Uòng xoắn 

Số lượng đường kính xoắn ốc mà 
tao của cáp hay dây thép quấn 
một vòng 3602 trong đường xoán 
ốc. Chiều xoắn của cáp có thể 
là phải hoặc trái, loại phải là 
thông dụng hơn. 


LAYER, NEUTRAL Xem neutral 
8XIS 


LAY LIGHT cửa số trần nhà 
Cửa sổ gắn nằm ngang trần nhà 


LAZY SUSAN 
revolving shelf 


nghia như 


Ib viết của pao (pound) 


L. BEAM Dầm: tiết diện L 

Dầm tiết diện chữ L lật ngược. 
Nó thường tạo do sự kết hợp của 
một dầm kiên (hay spandrel) 
và phần kế tiếp của bản sàn. 


Leaded light 


Xem thêm effective flange 
width 


Ibf pao lực 

Ký hiệu của pao như 1 lực, nghĩa 
là sức hút trọng trường trên một 
khối lượng l pao. Ký hiệu lb 
thường dùng cho cả khối lượng 
và lực 


LEAD chì 

Kim loại xám, mềm và dễ biến 
dạng đẻo ở nhiệt độ trong phòng; 
tuy nhiên ở nhiệt độ khá thấp, 
nó cố tính chất đàn hồi. Vì tính 
chống ăn mòn cao và để tạo hình, 
nó được dùng rộng rãi làm mái, 
tấm che mối nối, tấm cách ẩm. 
Do giá ngày càng cao, nơ đã được 
thay thế nhiều bằng các kim loại 
khác dù khó gia công hơn. Chì 
là chất cách lí tốt nhất chống sự 
bức xạ kể cả tia x €X-rayS), và 
cũng là chất cách âm tốt dưới 
đạng các tấm mềm. Ký hiệu hóa 
học Pb, nguyên tử số 82, trọng 
lượng nguyên tử 207,21, trọng 
lượng riêng 11,34, điểm chảy 
327,3°C. Xem thêm black, red 
và white lead 


LEADED LIGHT cửa sổ lưới chỉ: _. 
Cửa sổ gồm nhiều tấm kính nhỏ 

hình thoi giữ trong các giải bằng 
chỉ tiết diện chữ H (gọi là cam.e). 
Cũng gọi là lafice uindou. 
Phương pháp này phát triển ở 
thời Trung cổ, do khó làm những 
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Lead paínt 


tấm kính lớn; đến thế kỉ L7 thì 
trở nên cổ không dùng nữa, vì 
có sự hoàn thiện của việc sản 
xuất kính rộng, nhưng lại sống 
lại trong thế kỷ 19 


LEAD PAINT sơn chỉ 

Thường đồng nghỉa với bột chì 
trắng (white lead), lớp phủ 
ngoài có gốc là cacbônat chỉ 
LEAD PRIMER sơn 1ó‡ minium chỉ 
Nghĩa như sơn chì đỏ (red lead), 
chứa ôxit chì đỏ 

LEAF tường con khiển 

Trong công tác xây, có nghĩa như 
wythe 


LEAN CONCRETE bê iông nghèo 
Bêtông có ít ximăng, trái ngược 
với bê tông giàu. 

LEAN-TO ROOF nghĩa như shed 
roof 


LEARNING CURVE đường cong 
kính nghiệm 

Sự giảm thời gian do kinh 
nghiệm tăng thêm 


LEAST SQUARES Xem method of 
least squares 


LEDGER gióng ngang chính 

Thanh ngang chính của dàn giáo 
thép hay gỗ, Nơ thường đặt trên 
các cọc đứng của hệ giáo rồi bản 
thân nơ thì đỡ một đáy (soffit) 


Leveiling 


của ván khuôn, hoặc đỡ các 
thanh đòn ngang (putlogs) đỡ 
đáy. 


LEEWARD phía khuốt gió 
Ỏ bên phía được che khuất gió, 
ngược với phía đón gió 


LENGTHENING JOINT mối nối đâàt, 
mốt. nối thông 

Mối nối giữa hai thanh, thường 
là gỗ, có cùng một phương, khác 
với mối nối thành góc. Phần lớn 
mối nối đài là loại nối đối đầu 
(end joints) 


LEVEL Xem durepy level và 
quickset level 


LEVEL ! cao độ đầu tiên 

Cao độ thấp nhất trong nhà 
nhiều tầng. Sàn gác l thường ở 
cao độ lớn hơn 


LEVELLING sự đo cao, sự do thủy 
chuẩn 

Việc xác định sự sai khác về cao 
độ giửa các điểm khác nhau của 
một chỗ (1.78). Ngắm qua máy 
thủy bình (level) lên một thước 


H.78. Sự do thủy chuần 
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Lcvei, spirr 


tiêu chia độ đặt thẳng đứng trên 
đất tại các điểm cần đo cao độ. 
Hiệu số giữa các số đo trên thước 
tiêu, nhỉn qua kính viễn vọng, 
bằng hiệu số các cao độ 


LEVEL, SPIRIT Xem spir¡t /euel 


LEVER ARM cớ?nh tay đòn nột lực 
Khoảng cách giữa hợp lực kéo 
và hợp lực nén tại một tiết diện. 
Hai lực này và cánh tay đòn nội 
lực tạo nên mômen kháng 
(moment of resistance) 


LEVER PRINCIPLE 
đòn bảy 


nguyên tốc 


Nguyên tắc dùng để tổng hợp và 
phân tích các lực song song. Nếu 
một cái đòn được cân bàng dưới 
tác động của một số các lực song 
song thỉ tổng mô men của các 
lực này đối với một điểm bất kỳ 
là bằng không. Nguyên tấc này 
được ÁArchimedes ở Syracus 
khám phá năm 2ð0 trước công 
nguyên và đã được ông sử dụng 
để chế tạo máy bán tên lửa bảo 
vệ Syracus khi quan La Mã tiến 
công 


LIT Latest Finish Time Thời 
gian kết thúc nuộn nhất (của 
một công việc trong sơ đồ mạng 
network) 


Lif siab 


LIFE CYCLE COST chí phí cho chủ 
trình đời công trình 
Chí phí của một công trình gồm 
vốn đầu tư ban đầu, chỉ phí vận 
hành và bảo dưỡng. 


LIFT (hang máy 

%e hay sàn để vận chuyển người 
và hàng hóa theo chiều đứng Mỹ 
gọi là eleudtor. 


LIFTING TACKLE hệ ròng rọc 
nâng hạ, paÌÏÌững 

Xem đifferential pulley bloek 
và derrick 


LIẾT OF CONCRETE đợt đổ bê¿tông 
Bêtông đổ giữa các khe thi công 
kế tiếp nhau. Trong cột, thường 
là chiều cao một tầng 


LIFT (ELEVATOR) RECALL hệ 
thống goi thang máy. 

Hệ thống điều khiển phòng 
chống cháy cho thang máy. 
Trong giai đoạn 1, các thang máy 
được tự động gọi về tầng trệt, 
khi cố cháy, và chúng sẽ nằm ở 
đó. Trong giai đoạn 2, các thang 
máy lại hoạt động được bởi Đội 
cứu hỏa. 


LIFT SLAB sờn nâng 

Sàn phẳng không dầm (flat 
plate) bêtông cốt thép hoặc ứng 
lực trước được đúc ở sàn trệt và 
sau khi bêtông đã cứng thì được 
kích đến cao độ đúng của nó. 
Như thế, cả một hệ thống sàn 
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+ift well 


tầng và sàn mái được đúc cái nọ 
bên trên cái kia ở sàn trệt và 
được nâng đến vị tri bằng 
phương pháp nâng sàn 


LIFT WELL lồng thang máy 
Ỏ Mỹ gọi là eieuator hotsttoay 


LIGHT ánh sớng, cửa sổ 
Xem dead, lay và open light; 
Xem thêm visible spectrum 


LIGHT ALLOYS họp kữn nhẹ 
Hợp kim cố trọng lượng riêng 
nhỏ. Gồm các hợp kim nhôm, 
các loại khác thì quá đát không 
dùng trong nhà cửa hiện tại. 


LIGHT - GAUGE STRUCTURE kết 
cấu nhẹ 

Kết cấu tạo từ thép cán nguội 
hoặc tấm nhôm. Xem thêm local 
buckling 


LIGHTING Xem artificial lighi, 
colour daylight và glarc 


LIGHT LOSS FACTOR nghĩa như 
maintenance factor 


LIGHTNESS /Ính sáng 

Thuộc tính của thị giác để đánh 
giá một vật thể truyền hay phản 
chiếu một phần ít hay nhiều của 
ánh sáng tới. Nó là cái tính chất 
được gọi là trị (value) trong 
quyển Munsell book of color 


LIGHT PEN bú sáng 


Lime 


Một dạng của thiết bị đầu vào 
(input), dùng kết hợp với ống 
tỉa âm cực (cathode - ray tube) 
để cung cấp thông tin dạng đồ 
thị cho một máy tính số 


LIGHTWEIGHT AGGREGATE cối 
liệu nhẹ 

Cốt liệu bêtông nhẹ hơn sỏi hay 
đá dăm. Vật liệu thiên nhiên có 
vecmiculit (vermiculite) và đá 
bọt (pumice). Vật liệu nhân tạo 
có đất sết nở hay đá nghiền, và 
các sản phẩm chế từ bụi tro (ly 
ash) hay xỉ lò cao (blast 
furnace slag). Thành phẩm 
bêtông nhẹ làm giảm tải trọng 
tĩnh lên cột, và việc tiết kiệm 
được không gian có thẻ quan 
trọng hơn giá thành cao của cốt 
liệu nhẹ. 


LIGHT WEIGHT CONCRETE 
bê@tông nhẹ 

a) Bêtông làm bằng cốt liệu nhẹ 
(ight weight aggregate). 
Thường thì cốt liệu mịn (fine 
aggregate) vẫn là cát, nhưng 
có thể làm giảm trọng lượng 
bệtông nữa bằng cách dùng cốt 
liệu nhẹ có kích thước nhỏ thay 
cho cát. : 

b) Bêtông tổ ong (cellular 
concrete) không dùng cốt liệu 
nhẹ 


LIME bôi 
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Lùne morrar 


Thuật ngữ dùng chung cho ôxit 
canxi (CaO) là vôi sống 
(quicklime) và hydrôxit canxi 
(Ca(OH)2 là vôi tôi (hydrated 
lime) 


LIME MORTAR uữa uôi 

Vừa làm bằng vôi và cát. Đó là 
phương tiện thông thường để xây 
dựng gạch và đá cho đến thế kỷ 
19. Ngày nay đã được thay thế 
nhiều bằng vữa ximăng, poclan, 
vữa này rắn trong nước 
(hydraulic) và cũng bền hơn. 
Tuy nhiên, vì vữa ximăng bền 
hơn nhiều loại đá và gạch, nên 
các vết nứt do lún móng, do nhiệt 
độ và độ ẩm có thể đi qua đá 
và gạch nhiều hơn là qua mạch 
vữa. Diều này gây hư hại không 
thể sửa chữa được, trong khi vết 
nứt trong mạch vữa có thể sửa 
chữa bằng cách trét lại mạch 
vữa. Do đó, một số nhà thiết kế 
và xây dựng ứng trộn thêm vôi 
vào vữa ximăng C} 


LIMESTONE đá uôi 

Đá trầm tích (sedimentary) 
chứa tỉ lệ lớn cacbônat canxi 
(CaCO+). Nó được tạo thành bởi 
sự rấn lại của bùn sông cố chứa 
đá vôi (loại bùn này có thể được 
+ Chú thích của người địch: Ö Việt Nam. 
sử dụng rất phổ biến loại vữa vôi - ximăng. 
được gọi là vữa tam hợp. 


Lini: ácsign 


tạo bởi các sinh vật, bởi sự kết 
tủa hóa học hay bởi sự tan rã 
của đá vôi đã có trước. Phần lớn 
đá vôi là đễ rạch (xem freestone 
và Portland stone). Dá vôi là 
nguyên liệu cho vữa vôi và cho 
xi măng póclan (Portland 
cement). Xem thêm travertine 


LIMEWASH nghia như white wash 


LIMIT DESIGN /hiết kế giới hạn 
Thiết kế dựa trên các tải trọng 
giới hạn mà kết cấu bị sụp đổ. 
Các khớp dẻo (plastic hinge) 
hình thành trước hết ở các tiết 
điện bị uốn cong nhiều nhất. Việc 
tạo thành các khớp dẻo này cho 
phép phân phối lại mômen uốn, 
và tải trọng có thể tăng thêm 


H70. Thiết kế giới hạn. Ba cờ cấu phí 
hoại khung do sự hình thành các khớp 
dẻo; hai cơ cấu sau làm lệch sang bền. 
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Limiting strength oƑ material 


nữa khi hình thành các khớp dẻo 
mới. Khi có đủ khớp dẻo để biến 
kết cấu siêu tính (stafically 
indeterminate sttuctuve) 
thành một cơ cấu (mechanism) 
thì đạt tới giới hạn. Kết cấu sụp 
đổ (H.79). Nếu cần xác định các 
biến dạng thì cần thêm một thiết 
kế đàn hồi (elastic design) 
riêng biệt nữa. 


LIMITING STRENGTH GF 
MATERIAI, cường độ giới hạn của 
Uuột liệu. 

Cường độ mà vượt quá nó thì 
vật liệu không còn tham gia vào 
sự chịu lực của kết cấu được nữa. 
Để thuận tiện, nó thường được 
xác định bàng các thí nghiệm 
tiêu chuẩn cho kết quả gần với 
cường độ giới hạn. Trong thép 
xây dựng, nơ được lấy là ứng 
suất chảy (yield stress) vì bên 
trên điểm này thì thép bị biến 
đạng rất lớn có thể làm kết cấu 
sụp đổ. Trong bê tông, đơ là 
cường độ khối trụ hay cường độ 
khối lập phương (cylinder 
strength, cube strength). 
Cường độ giới hạn được dùng 
trực tiếp trong thiết kế giới hạn 
(Hmit design), Trong thiết kế 
đàn hồi, dùng ứng suất cho phép 
lớn nhất (maximum 
permissible stress), suy ra từ 
cường độ giới hạn. 


Lmear equation 


LIMIT OF LIQUIDITY, PLASTICITY 
Xem lHiquid, plastic limit. 


LIMIT OF PROPORTIONALITY 
Xem proportional limit 


LIMITS OF SIZE giới hạn kích 
thước 

Phạm vi dung sai (toleranee) 
của một kích thước 


LIMIT STATES DESIGN (thiết kế 
theo trạng thái giói hơn. 

Cách thiết kế kết cấu xét cả hai 
trạng thái giới hạn: đợng thói 
cực hạn xác định khả năng 
chịu tải cực hạn của kết cấu 
và trạng thúới giới hạn oề sử 
đụng liên quan đến tiêu chuẩn 
về sự sử dụng bỉnh thường của 
kết cấu. 


LIMONITE ?imôngt 
Quặng sắt gồm hỗn hợp của các 
oxit sắt ngậm nước 


LINEAL FOOT ƒú£ đài 
Một fút, để phân biệt với fút 
vuông hay fút khối 


LINEAR ARCH nghĩa như 
funicular arch 
LINEAR EQUATEION phương 


trình tuyến tính 

Phương trinh có thể biểu diễn 
bằng một đường thẳng. Phương 
trình đại số tuyến tính là phương 
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Lin€ar progrdrnming 


trình loại y = ax + b, trong đơ, 
a và b là các hằng số. 


LINEAR PROGRAMMING 
hoạch tuyến tính 

Một kỹ xảo dùng trong tối ưu 
hóa (optimisation) để xác định 
giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của 
các biến chịu những ràng buộc 
tuyến tính 


qui 


LINE OF THRUST đường lực xô 
Đường cong tạo bởi các điểm mà 
tổng hợp lực xô đi qua, ví dụ 
trong một cái vòm 


LINK iinh-hơ, mắt dây đạc 

Đơn vị đo chiều dài cổ, bằng 
1/100H của thước dây trắc đạc 
66 phút, hay 201mm. 


LINK POLYGON đa giác dây. 

Phương pháp đồ thị để giải các 
bài toán về cân bàng tỉnh học, 
dựa trên các đa giác lực 
(polygon of forces). Nó có thể 
dùng để xác định lực trong dàn 
mái, vẽ biểu đồ mô men uốn, 
xác định đường lực xô trong vòm. 
Nó cũng được gọi là ƒfnicular 
polygơn. Thay vì vẽ đồ thị, có 
thể tìm được lời giải thực nghiệm 
với một cái dây treo tự do tạo 
nên cho một đa gióc bằng dây 


LINOLEUM iínôieu?m: 
Vật liệu phủ sàn làm từ đay hay 
chất tương tự, tẩm đầu lanh ôxy 


Liqutd limit 


hóa, nhựa và một chất độn như 
là li-e, 


LINSEEP OIL đều ¿anh 

Dầu thực vật, thu được bằng 
cách nghiền các hạt của cây lanh 
(flax). Để ra không khí, nó trở 
nên đặc và thâm vì bị ôxy hớa 
và tạo nên một lớp màng dai. 
Nó dùng làm sơn và vécni, làm 
linôlêum và mátttic gắn kính 


LINTEL 8) rường ngang; b) lanh 
tô dầm cửa 

a) Trong kiến trúc cổ, thanh 
ngang vượt qua khoảng giữa các 
cột của của kết cấu đầm - cột 
(trabeated). 

1) Dầm ngắn, nơi riêng là dầm 
vượt qua lỗ cửa đi hay cửa sổ 
và đỡ tường bên trên 


LIQUID iỏng, chất lỏng 

Trạng thái của vật chất mà hình 
dạng của một khối lượng phụ 
thuộc vào hình chứa, nhưng thể 
tích của nơ thì không phụ thuộc; 
các chất lỏng thực tế là không 
nén được. 


LIQUID LIMIT giới hạn nháo 

Lượng nước chứa trong đất (loại 
sét), là biên giới giữa trạng thái 
dảo và trạng thái nhão; nó được 
xác định bằng một thí nghiệm 
tiêu chuẩn. Đất ướt đặt trong 
một cái chén, được nâng lên bởi 
một cái cam và cho rơi nhỏ giọt 
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Liquid - metmbrune Curing 


dễ lấp một cái rãnh trên một 
chiều dài qui định. Giới hạn nhão 
là lượng nước ứng với 25 giọt. 
Xem thêm plasticity index 


LIQUID - MEMBRANE CURING 
dưỡng hộ bằng màng lòng 
Dưỡng hộ (curing) bê tông bằng 
một hợp chất lỏng phủ kín 


LIQUIDUS LINE đường lỏng 
Đường phân cách pha lỏng với 
pha lỏng rấn. Trong biểu đồ pha 
(phase diagram), nó chỉ sự biến 
đổi thành phần của một hợp kim 
ở nhiệt độ mà sự hóa rấn xẩy 
ra hoàn toàn 


LITER cách viết khác của chữ 
litre (ở Mỹ) 


LITHARGE ?monoxi‡t chỉ PbO 


LITHIUM BROMIDE örômtua li 

Chất hấp thụ dùng trong chu kÌ 
hút thu (aboorption cycle) để 
làm lạnh. 


LITHOPONE Èithôpôn 

Chất mầu trắng đục, không độc, 
khác với bột chì trắng (wbite 
lead). Dơ là một hỗn hợp cùng 
kết tủa của sunfua kẽm (ZnŠS) 
và sunfat bari (BaSO,) (Dùng để 
hòa trộn sơn màu hoặc để sơn 
bên trong). 


L]TMUS qui 


Luad 


Chất mầu hữu cơ dùng làm thuốc 
thử để xác định tính kiềm hay 
tính axit của chất lỏng. Nó hóa 
đỏ trong dụng dịch axÍt, hóa 
xanh trong dung dịch badơ. 


LITRE (l hay L) ii 

Đơn vị đo dung tích, thuộc hệ 
mét. 1L = 0,001m2 = 0,220 
galông Anh = 0,264 galông Mỹ 
(gần bằng một quart Mỹ). Cũng 
viết là liter (Mỹ) 


LIVE LOAD hog( tải 

Tải trọng không thường xuyên 
tác dụng lên kết cấu, trái với 
tỉnh tải. Nó có thể có hoặc không 
tác dụng tại một thời điểm nhất 
định nào đó. Xem thêm 
superimposed load 


LIVENESS fí?h sống động 

Chất lượng phản xạ âm của một 
thính phòng. Một phòng mà phản 
xạ quá Ít âm đến thính giả thì 
gọi là loãng hay tẻ 


LL Viết tát của live load 


In Viết tắt (ở lục địa châu Âu) 
của lôgarit tụ nhiên (ngturai 
logarithm) (oge). 


LOA Viết tắt của length ouerull, 
chiều dài toàn thể 


LOAD Xem dead load, live 
load, earthquake loading, 
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tLoad - balancing 


superimposed load và wind 
load 


LOAD - BALANCING đàm cân băng 
tỏi trọng 

Bố trí các cốt thép ứng lực trước 
trong bêtông sao cho tải trọng 
được cân bằng hoàn toàn bởi ứng 
lực trước, và cấu kiện chỉ thuần 
túy chịu nén. Ví dụ, một đầm 
hay bản chịu tải phân bố đều 
(tải tạo nên biểu đồ mômen uốn 
hình parabôn) thì cần một dây 
cáp căng trước hình parabôn dễ 
cân bằng tải trọng (H80) 


ì ! 


!1.80. Cân bằng tài trọng trong dầm 
bêtông ứng lực trước. 


LOAD-BEARING W%WALL Xem 
bearing wall. 
LOAD-EXTENSION CURVE Xem 


sfress - strain diagram 


LOAD FACTOR hệ số bượt tải 

Hệ số dùng trong thiết kế giới 
hạn (limit design) để tạo nên 
một dự trữ an toàn chống sụp 
đổ. Có thể áp dụng một hệ số 
khác nhau cho mỗi loại tải trọng; 
ví dụ tĩnh tải; vì có thể dự kiến 


chính xác nên yêu cầu một hệ , 


số chỉ lớn hơn l một chút, trong 


Lock nHI 


khi hoạt tải thì đòi hỏi hệ số lớn 
hơn nhiều. Xem thêm capacity 
reduction factor. 


LOAD-INDICATING BOLT bulông 
chỉ thị tải 

Bulông cường độ cao có thêm 
một chỗ lồi nhỏ bị nén khi xiết 
bulông. Khe hở sẽ chỉ lực căng 
trong bulông và có thể đo được 
bằng một thước đo kiểu lá căn 


LOADSTONE đớ nơm châm, nưm 
châm tụ nhiên. 

Một đạng manhêtïit 
(magnetite), có cực, đã được 
những nhà hàng hải xa xưa dùng 
làm la bàn nam châm. Khi treo 
tự do, nó chỉ về phương bác từ 
và phương nam từ. 


LOAM đất sét pho 
Đất chứa cát, đất bùn và sét với 
tỉ lệ xấp xÌ bằng nhau 


LOCALU BUCKUING ƒmất ổn định, 
bênh] cục bộ 

Sự oằn của thanh nén hay của 
cánh nén của dầm vỉ mỏng quá. 
Sự mất ổn định cục bộ đạc biệt 
thường xảy ra trong tiết diện 
thành mỏng và kết cấu nhẹ 
(light - gauge structure), và 
có thể ngăn ngừa bằng cách 
làm gấp nếp những giải bản quá 
đài. 


LOCK NUT écu hớm, đai ốc hấm 
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Lođestane 


Êcu thứ hai dùng để ngăn không 
chơ êcu thứ nhất bị lỏng ra 


LODESTONE 
loadstone 


nghia như 


LOESS đốt đó, hoàng thổ 
Cát bột do gió làm lắng đọng 


log ¿ôgar, loga 

Trừ phi cớ định rô cách khác, 
nó có nghỉa là logiạ nghĩa là 
logarit thập 


LOG khúc gỗ 
Một đoạn thân cây xù xỉ, không 
ngay ngắn 


LOGARLTIIM /ôgar:t, loợa 

Một hàm số toán học. Nếu ø và 
b là hai số và a = 10" thì loga 
thập của a loøyp a = b, và đối 
lôga của 6 là ø. Chỉ số 10 thường 
không viết đối với loga thập (loga 
thông thường). 

Suy ra loga của một tích cởđ là: 
log cđ = logc + logd. Nên quá 
trình nhân có thể chuyển thành 
phép tính đơn giản hơn là cộng 
các loga. Điều này được dùng 
trong các bảng loga 
(logarithmic fabte) và thước 
tính (slide rule). Xem thêm 
natural logarithm. 


LOGARITHMILC SCAILE 
chia độ logøa 

Thang chia độ vẽ theo lôga của 
biến số. Tang thêm một đơn vị 


thang 


L0ftg ton 


của thang có nghĩa là tăng số 
lượng lên 10 lần. Giấy đồ thị 
loga (giấy log log} có các thang 
chia độ loga cho cả tung độ và 
hoành độ. Giấy nửa - loga (giấy 
semi-log) có một thang loga và 
một thang thường 


LOGARITHMIC TABLE bảng ioøa 
Bảng liệt kê các loga thập hay 
lôga thường. Việc nhân hai số có 
thể thực hiện bằng cách cộng 
các loga của chúng 


log, ioga tự nhiên 
LONG COLUMN Xem column 


[LONGITUDE Xem meridian of 
lọngitude 


LONGITUDINAL REINFORCEMENT 
cốt thép dọc 

Cốt thép chính song song với 
cạnh dâi của cấu kiện, khác với 
cốt thép ngang. 


LONG-LINE PRESTRESSING Xem 
pre-tensisning 


LONG-TERM DEFLECTION biến 
đạng dài hạn, 

Biến dạng tổng cộng sau một 
thời gian dài. Nó gôm có cả biến 
dạng đàn hồi và biến dạng từ 
biến 


LONG TON tấn Anh 
Tấn Ảnh bằng 2240 pao (bằng 
1016kg) 
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Lang-wave radiation 


LONG-WAVE RADIATION (khi thiết 
kế chống nắng) bức xạ sóng đài. 
Bức xạ với bước sóng lớn hơn 
khoảng 3 m, phát từ những mặt 
nhiệt độ thấp trên mặt đất, do 
kết quả của sự hấp thụ bức xạ 
mặt trời sóng ngắn (short-wave 
solar radiation)- 


LOOP oòng kín 

Trong tính toán bằng máy, một 
chuỗi các chỉ thị được thực hiện 
lặp lại cho đến khi có một điều 
kiện qui định riêng kết thúc nó. 


LOSS OF PRESTRESS hao ứng 
suốt trước. 

Sự hao ứng suất trước ban đầu 
(initial prestress) do sự co ngót 
(shrinkage) của bêtông và do 
từ biến (ereep) trong thép và 
trong bêtông. Sự giảm lực căng 
trước do ma sát giữa thanh cốt 
thép và sống mương, và sự hao 
đàn hồi của ứng suất trước 
(elastic loss of prestress) 
thường hay được xét riêng rẽ 


LOUDNESS độ ầm 
Cảm giác của người nghe về 
cường độ của âm. 


LOUDSPEAKER ?oađ 
Thiết bị biến năng (transducer) 
điện - âm cho nhiêu người nghe 


LOUVER Cách viết tiếng Mỹ của 
luuvre 


Low - pressure sodtum lamp 


LOUVRE cửa chớp cố định 

Cửa thông gió, đặc biệt dùng cho 
vùng nhiệt đới nóng ẩm, ở đó 
việc thông gió là cần thiết để 
sống dễ chịu (comfort). Nó cho 
không khí đi qua rất ít bị trở 
ngại, đồng thời cho tầm nhìn và 
chắn được mưa. Cửa sổ chớp 
kiểu này thường gồm các chớp 
nằm ngang bàng gỗ hay kim loại, 
đặt xiên góc với tầm nhìn. Thuật 
ngữ "louvre" củng dùng để chỉ 
lưới che các lỗ của các dường 
ống trên cao của thiết bị điều 
hòa không khí, sưởi hoặc thông 
gió. Xem thêm sunshading và 
punkah louvre 


LOW - ALLOY STEEL (hẻp hợp km 
thấp 

Thép chứa ít hơn 10. nguyên tố 
hợp kim 

LOW-CARBON STEEL thép cócbon 
thấp 

Thép cácbon chứa ít hơn 0,25% 
cácbon 

LOW - HEAT CEMENT xỉ nứng í£ 
tòa nhiệt 

Loại ximaăng póclan (portland 
ciment) mà nhiệt sinh ra khi 
đông cứng được giảm đi bằng 
cách thay đổi thành phần hóa học 
của nó. Nơ đừng trong đập và kết 
cấu bêtông khối lớn mà ở đó nhiệt 
không thoát đễ dàng được. 

LOW - PRESSURE SOPIUM LAMP 
đèn notri thấp áp 
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L0M' - PF€SSHUF€ sie@m CurÌng 


Đèn phóng điện (discharge 
lamp) dùng hơi natri áp suất 
thấp bên trong ống phóng điện. 
Nó cho ánh sáng vàng - da cam 
hiệu suất phát sáng cao 
(uminous efficacy) nhưng 
kém tái hiện mầu sác. 


LOW - PRESSURE STEAM CURING 
dưỡng hộ bàng hơi nước ở áp 
suất thấp 

Đưỡng bộ bằng hơi nước ở áp 
suất khí quyển, trái ngược với 
hấp trong lò hơi (autoclaving) 


LUCITE ix‡¿ 
Tên thương mại của một loại 
nhựa acrylic (acryHc resin) 


LUDERS' LINES đường Luders 

Các đường hiện ra trên bề mặt 
được đánh bóng của một tỉnh 
thể, hay bề mặt đánh bóng của 
kim loại đa tỉnh thể, sau khi đã 
có ứng suất vượt quá giới hạn 
đân hồi; do W, Luders tìm ra 
trước tiên năm 1860. Chúng thể 
hiện giao tuyến của bề mặt đơ 
với các mặt phẳng mà trên đó 
ứng suất cắt đã gây ra sự trượt 
đơn. Cũng gọi là đường trượt 


LUFFING nông hạ tay cần (Hục) 
Nâng hoặc hạ tay cần của cẩu 


LUMBER gỗ xẻ 
Ỏ Mi, là sản phẩm từ khúc gỗ 
(log) trong một xưởng xẻ. Ò nơi 


LimIHance 


khác thi dùng từ #mber cho cả 
khúc gỗ tròn và các thanh gỗ 
hộp : 
LUMEN (Ìm) iu-men 

Đơn vị quang thông. Đó là thông 
lượng phát ra trong một góc đặc 
đơn vị 1 rađian cầu (steradian) 
bởi một nguồn điểm có cường 
độ sáng đều là ! canđela 
(candela) 


LUMEN - HOUR ?men - giờ 
Đơn vị quang năng, tương đương 
1 humen trong 1 giờ. 


LUMEN METHOD phương pháp 
lumen 

Phương pháp thông dụng để xác 
định độ chiếu sáng ở bên trong 
nhà từ một mảng đều đặn các 
bộ đèn. Cũng dùng để xác định 
số lượng đèn cần thiết. Cũng là 
một phương pháp thiết kế các 
phòng được chiếu sáng tự nhiên, 
hay được dùng ở Mỹ. 


LUMINAIRE đền, bộ đèn 
Bộ đèn, với các ngọn đèn thích 
hợp 


LUMINAIRE EFFICIENCY hiệu 
suất bộ đèn 

TỈ số của qưang thông phát ra 
bởi một bộ đèn trên quang thông 
phát ra bởi các đèn bên trong 
nó 


LUMINANCE độ sáng 
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LUHUHESCEnCE 


Độ sáng quang trắc của một bề 
mặt được chiếu sáng hoặc của 
một nguồn sáng: Độ sáng được 
đo bàng canđela trên mét vuông 


LUMINESCENCE sự phát quang 
Sự phát ánh sáng do một nguyên 
nhân không phải là nhiệt độ cao, 
ví dụ tác dụng của tỉa cực tím 
trên một số hóa chất. Xem thêm 
electroluminescent panel 


LUMINOSTTYV nghĩa 
apparent brightness 


như 


LUMINOSITY CONTRAST Xem 
contras†t 


LUMINOUS CEILING frần sớng 
Hệ thống chiếu sáng trong đó 
cả cái trần là trong suốt thay 
có cánh chớp cố định), với các 
đèn bên trên. Trần trở nên 
một nguồn sáng tương đổi 
đều. 


LUMINOUS EFFICACY hiệu suất 
phót sáng 

Tỉ số của quang thông phát ra 
từ một cái đèn, tính bằng lumen 
trên công suất vào tính bằng oát 
(watt) 


LUMINOUS FLUX quang thông 
Sức sáng của một nguồn sáng, 
trái với thông lượng bức xạ. Do 
bằng lumen 


tLx 


LUMINOUS INTENSITY cường độ 
Súng 

Năng lực bức xạ của một nguồn 
sáng, đo bằng canđela (candela) 


LUMINOUS PAINT Xem 
fluorescent  paint và 
phosphorescent paint 


LUMINOUS REFLECTANCE độ 
phản chiếu ứnh sứng 

Tỉ số của quang thông phản 
chiếu trên quang thông tới. 


LUMINOUS TRANSMITTANCE độ 
truyền súng 

TỈ số của quang thông truyền 
trên quang thông tới. 


LUMP SUM TENDER sự bö (hầu 
trủ gọn 

Sự bỏ thầu với một giá định 
trước, nhưng không nhất thiết 
là cố định, để người thầu đảm 
nhiệm thực hiện một công việc 
qui định. Xem fixed và firm 
Ẩrice 


LUX ?uxơ 

Đơn vị chiếu sáng. Dó là độ chiếu 
sáng một lumen trên một mét 
vuông 


LUX  METER 
photometer 


nghĩa như 


LX iuxØ 


233 


M 


# Viết tắt của micro (một phần 
triệu) 


M Viết tát của mi (một phần 
nghìn) và của méif 


M Viết tắt của mega (một triệu 
lần), hay cho môđun cơ bản 


MACADAM đá đã: rồi đường 

Các viên đá có kích thước đồng 
đều được rải ra để tạo nên một 
mặt, một phương pháp do nhà 
làm đường Xcốt len djJ.L. Me 
Adam đề xuất vào đầu thế kỷ 
19. Macademising là quá trình 
tải mặt đường. Tarmacadam là 
một bề mặt cách nước mà các 
viêm đá được dính vào nhau bằng 
nhựa đường, bitum hay át phan, 
khác với macadam thấm nước 


MACHINE CODE mỗ máy 

Cấp độ thấp nhất của ngôn ngữ 
máy tính. Nó gồm có các số nhị 
phân 


MACH NUMBER số Mach 

Tỉ số của tốc độ một vật trên 
tốc độ âm tại chỗ đó, đặt tên 
theo nhà vật lÍ học Áo thế kỷ 
19. Số Mach dưới 1 nghĩa là 
chuyển động chậm hơn âm 
thanh, số Mach trên 1 nghĩa là 
chuyển động siêu thanh 


Magnesium 


MACROSCOPIC ui mô 

Nhìn thấy bằng mắt thường, trái 
với vÍ mô mieroocopic. Còn gọi 
là megascofic. 


MADE GROUND hay MADE-UP 
GROUND đít tấp, đốt mượn. 
Đất được lấp bằng các chất đào 
ra hoặc chất thải, khác với đất 
thiên nhiên không bệ xáo trộn, 
Khả năng chịu tải của nó thường 
rất thấp. 


MAGNESIAN LIMFSTONE đớ tuới 
manhêzi. 


Đá vôi có chứa dolomite 


MAGNESITE manhéezit 
Cacbônat magiê (MgCO8) 


MAGNESITE FLOORING /ớp sàn 
manhôzit 

Hỗn hợp của ximăng ôxy clorua 
với chất độn là mùn cưa, bột gỗ, 
cát hay đioxyt silie nghiền nhỏ. 
Nơ dùng để phủ sản bê tông và 
thường được nổi thành một lớp 
đày khoảng 40mm (1 1/2 in). Cũng 
gọi là lớp sàn không khe nối. 


MAGNESIUM mag:ê 

Kim loại mầu trắng bạc, rất nhẹ, 
cháy trong không khí với ánh sáng 
trắng khi bị đốt. Dược sản xuất 
cho mục đích thương mại bằng 
cách điện phân nước biển. Hợp 
kim của nó nhẹ hơn hợp kim 
nhôm mà cường độ tương đương. 
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Magnetic đisk 


Chúng được dùng trong chế tạo 
máy bay, ôtô, nên dùng cho nhà 
cửa thỉ quá đất. Ký hiệu hóa học 
của magiê là Mg, số nguyên tử 
là 12, trọng lượng nguyên tử 
24,32, trọng lượng riêng, 1,74, 
điểm nóng chảy 6BI1°C, hóa trị 
2. 


MAGNETIC DISK xem disk 


MAGNETITE rémtanhéii 

Oxyt sắt ba (Fe;O,). Quặng sắt 
đen, bị nam châm hút nhưng 
không hút được sắt vụn. Dá nam 
châm (loadstone) là một dạng 
manhê tit, cố các cực. Bột mầu 
đỏ, tía, đen được chế tạo từ một 
số quặng manhêtit. 


MAGNET STEEL thép £ừ tinh 
Thép có khả năng giữ từ tỉnh 
sau khi lấy ra khỏi từ trường, 
và do đó dùng được làm nam 
châm vĩnh cửu. Nó thường là 
thép hợp kim chứa vônfam, 
côban thay niken, tôi vào khoảng 
900°C. Ngược lại, một nam châm 
điện (electromagnet) là nam 
châm nhất, thời. 


MAIHAK STRAIN GAUGE bhí cự 
đo biến dạng Maithak . 

Một loại thiết bị đo biến dạng 
bàng âm (acoustic strain 
gauge) 


Maisonetre 


MAIN FRAME COMPUTER máy 


' nh chính 


Hệ máy tính chính với nhiều bộ 
đầu cuối bằng số, khác với mini 
hay micro-computer. 


MAINTENANCE, CORRECTIVE sự 
bảo trì phục hồi 

Sự bảo trì phục hồi một hạng 
mnục nào đó không còn đủ chất 
lượng thỏa đáng nữa. 


MAINTENANCE FACTOR hệ số duy 
trì 

Tỉ số của độ chiếu sáng 
(lluminance) trong một hệ 
thống chiếu sáng mới, trên độ 
chiếu sáng của chính hệ thống 
đó sau một giai đoạn sử dụng 
qui định (hoặc đôi khi là nghịch 
đảo của tỉ số này). 


MAINTENANCE, PREVENTIVE sự 
bảo trì phòng ngừa 

Sự bảo trừ nhằm ngăn ngừa hư 
hỏng thấp hơn mức chất lượng 
thích hợp 


MAIN TIE (hanh quó giang 
Thanh kéo nối các chân của dàn 
mái, thường ở mức cao của thanh 
gối trên tường. 


MAISONETTE cữn bộ hai tầng 
Thuật ngữ Anh chỉ căn hộ có 
hai tầng cao, phòng ngủ ở tầng 
trên. 
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Mailer 


MALLET cới bồ, cái tràng 

Búa làm bàng gỗ, cao su, da hay 
kim loại mềm, chứ không phải 
bằng thép 


MANGANESE :angøan. 

Nguyên tố kim loại cứng và dòn. 
lý hiệu hóa học Mn, số nguyên 
tử là 25, lượng nguyên tử, 54, 
53, trọng lượng riêng 7,39, điểm 
nóng chảy 1245°C. Dược dùng 
trong thép hợp kim vì có tính 
đai; cũng dùng trong các hợp kim 
nhôm và đồng. 


MAN - HOUR giờ công 

Đơn vị công việc. Lượng công 
việc do một người làm trong một 
giỜ. 

MANIFOLD ống phản nhónh; 
buồng góp 

Ống hay buồng có nhiều cửa ra 
và cửa vào các ống nhỏ hơn 
MANOMETER éứp hế 

Dụng cụ đo áp suất (pressure 
gauge). Thường có dạng ống chữ 
U đầy nước, dầu hay thủy ngân. 
Một nhánh thì nối với không khi 
hay chất lỏng khác mà ta cần 
đo áp suất, một nhánh thì mở 
ra khí quyển hay nối vào một 
áp suất tiêu chuẩn khác. 


Marine giae 


MANSARD ROOF mái Moansart 
Mái mỗi bên có hai độ dốc. 
Khoảng dưới thì dài hơn và dốc 
hơn khoảng trên. Dặt theo tên 
Francois Mansart, và còn gọi là 
mái kiểu Pháp 


MARBLE đó hoa, cẩm. thạch 
Loại đá có vôi kết tỉnh hạt, thành 
tọa từ đá vôi do quá trỉnh biến 
tính; được các nhà điêu khắc ưa 
chuộng vì có thể đánh bóng hoàn 
chỉnh, và dùng trong kiến trúc 
hiện đại vì có thể dùng máy cưa 
thành các tấm mỏng và đánh 
bóng. Thuật ngữ "mawble" cũng 
được dùng không chính xác để 
chỉ các đá vôi không biến tính 
và các đá trang trí khác có thể 
đánh rất bóng. 


MARBLING giỏ đá hoa 
Nghệ thuật (nay đã cổ) sơn bề 
mặt cho giống như đá hoa 


MARGIN số đự ?rữ 

Số tiền thêm vào các chỉ phí trực 
tiếp và tổng chỉ phí để bù đắp 
cho các sự cố và tiền lãi. 


MARGIN OF SAFETY Xem factor 
of safety 


MARINE GLUE keo hờng hải 

Keo chịu nước hay keo rắn trong 
nước (hydraulic gliue), thường 
gồm có 3 phần hác ín, hai phần 
sen - lắc và một phần cao su. 
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AMfark - tp 


Nóơ đã được thay thế bởi các loại 
nhựa (resins) tổng hợp chịu 
nước 


MARK - UP số fiền cộng uòo giá 
Uốn. 

Số tiền dư thêm vào giá ước toán 
để xác định được giá bỏ thầu 


MARL mứcnơ, sét uôi 

Đất sét chứa khoảng 1/3 đến 2/3 
vật liệu chứa vôi. Nó đạc biệt 
thích hợp để làm gạch, không 
cần thêm các chất khác. 


MARSEIH.LES PATTERN TILE ngói 
hiểu Marseille 

Ngơi đất sét đúc, có các máng 
thoát nước., Nó cài vào nhau ở 
hai bên và cả ở bên trên, bên 
dưới. Phát sinh từ Pháp, nó rất 
thông dụng ở Úc một thời. 


MARSH GAS k®¿ đầm lầy 
Một dạng khí mêtan (methane) 


MARTENSITE móc ten xút 

Một thành phần của thép, đưới 
kính hiển vi có đạng hình kim. 
Nó được tạo tra khi thép được 
làm nguội rất nhanh từ nhiệt độ 
làm rắn, tức là nhanh hơn tốc 
độ làm nguội tới hạn khiến cho 
sự biến đổi austênit (austenite) 
xảy ra ở 400°C hoặc thấp hơn. 
Nó gồm chủ yếu là sắt anpha 
(alpha iron) trong điều kiện 
không cân bằng, được tạo trực 


Mass Concrete 


tiếp từ austênit chưa đủ làm 
nguội. Nó là sản phẩm cứng nhất 
phân giải từ austênit, và rất đòn 
(hrittle) 


MASKING NOISE ¿iếng ồn lấp. 
Tiếng ồn làm lấp âm thanh của 
các cuộc nói chuyện ở xa, khiến 
cho được kín đáo. Thiết bị điều 
hòa không khí thường tạo ra 
tiếng ồn lấp, cố ý hoặc không cố 
ý. 


MASONRY 
xây nề. 
Ban đầu là phần công trình gồm 
các khối đá đẽo xây trong vữa. 
Nay cũng chỉ phần công trình 
xây gạch hay khối bê tông 


công trình nề, phần 


MASONRY CEMKENT z¡ măng để 
xây 

Ximăng dẻo hơn và cần nhiều 
nước so với loại vữa dùng xỉ 
mãng poclan (xem thêm lime 
mortar). Ngoài ximăng poclan, 
nó còn chứa vôi tôi, đá vôi tán 
thành bột, puzơlan, đất sét, 
thạch cao, hay đá tan. Nó cũng 
có thể chứa chất phụ gia hút 
không khi. 


MASS CENTRE 
centroid 


nghia như 
MASS CONCRETE bé /ông hhốt 
lớn 

Bêtông không cốt thép, có thể 
tích lớn khiến cho việc tỏa nhiệt 
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Masi law oƒ sound ínsulation 


thủy hợp của ximăng có thể trở 
thành vấn đề. Nó hay dùng cốt 
Hệu thô (coarse aggregate) 
kích thước rất lớn. 


MASS LAW QF SOUND 
INSULATION định luột cách ôm 
do khối lượng. 

Đối với tường đơn, sự cách âm 
(insulation) trung bình đối với 
âm không khí (airborne sound) 
thì hầu như hoàn toàn xác dịnh 
bởi khối lượng của nó trên đơn 
vị điện tích". Sự cách âm, hoặc 
sự sai khác về mức áp lực âm, 
¡, đối với sóng âm tới vuông góc, 
được cho bởi công thức: 


2 
i= tot 1+ l2 


đêxibel 
Trong đó m là mật độ bề mặt 
của tường, ø là mật độ không 
khí, e là tốc độ âm trong không 
khí, và œ là tần số góc của sóng 
âm (2z x tần số). Trong phạm 
vi thực tế của tần số và trọng 
lượng tường, tăng gấp đôi trọng 
lượng tường sẽ làm tăng độ cách 
âm ð đêxibel 


MASS ĐETAINING WALL nghĩa 
như gravity retaining wall 


MASTIC mớ¿ ¿i£ 
a) Nhựa cây mát tít, một loại 
cây nhỏ (thuộc họ đào lộn hột) 


Mathemarical model 


ở vùng Địa trung hải, dùng làm 
kẹo cao su hoặc dùng hòa tan 
trong cồn làm sơn sầu. 

b) Một chất kết dính, khô ở bề 
mặt nhưng luôn dẻo ở bên dưới. 
Thuật ngữ này bao gồm một số 
hợp chất dùng trong xây dựng 
khô (dry construction) để trít 
khe nối giữa các tầm ốp bêtông 
đúc sẵn, tường kiểu rèm, cửa sổ, 
đường ống v.v... Nó thường được 
đưa vào khe nối bằng súng áp 
lực 

c) Chất keo dính quánh, gồm át 
phan, bitum hay hắc ín, và một 
chất độn như cát. Nó dùng làm 
lót cho sản gỗ, lót và, chèn kẽ 
cho khung cửa sổ, làm và sửa 
chữa mái bàng. 


MATCHED VENEER iớp gỗ ốp mặt 
đối xúng. 

Tấm gỗ mặt được xẻ lần lượt và 
được dùng cả mặt trái và mặt 
phải, sao cho các hình vân gỗ 
được lặp lại đôi một theo kiểu 
đối xứng mặt gương 


MATERIAELS SCIENCE khoa học Uề 
Uuột liệu 

Áp dụng vật lí học và hớa học 
vào cấu trúc nội tại của vật liệu 
để diễn giải sự làm việc của 
chúng trong công trình. Xem 
thêm strenght of materials. 


MATHEMATICAL MODEL mô hừnh 
toón học 
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Matrixr 


Sự thiết lập công thức toán học 
mô tả tác động của một kết 
cấu hay một quá trÌnh vật lí 
khác. Xem thêm model 
analysis 


MATRIX 4) mơirận; b) chất kết 
dính; c) chất gốc; d) khuôn đúc 
chữ 

a) Một mảng chữ nhật gồm các 
số hay các toán hạng, dùng để 
giải các hệ phương trinh. Các ma 
trận lớn được dễ dàng tính toán 
bằng máy tính điện tử, nên một 
bộ phận quan trọng của lý thuyết 
toán (ví dụ để thiết kế kết cấu) 
nay được gợi là đại số ma trận. 
bỳ Ximăng để liên kết cốt liệu 
của bêtông. 

c› Thành phần chính của một 
hợp kim hay hốn hợp cơ học, các 
thành phần phụ khác được gắn 
vào nó 

d) Khuôn để đúc trước các con 
chữ in 


MATRIX ĐISPLACEMENT 
METHOD phương pháp chuyển Uị 
giải bằng ma trận 

Phương pháp giải bằng ma trận 
cho kết cấu siêu tỉnh 
(statically indeterminate 
structure) trên máy tính điện 
tử, trong đó các phương trình 
được viết theo các số hạng của 


Maxinum permissible stress 


các chuyển vị nút chưa biết, Còn 
gọi là stiffness method 


MATRIX - FORCE METHOD 
phương pháp lực giải bằng ma 
trộn. 

Phương pháp giải bằng ma trận 
cho kết cấu siêu tĩnh, tính trên 
máy tính điện tử, trong đó các 
phương trình được viết theo số 
hạng của các lực dư. Còn gọi là 
phương phóp độ mềm (flexibility 
method). 


MATRIX PRINTER Nghĩa như dot 
printer 


MATT SURFACE ðề mặt xỉn 

a) Bè mặt không có sáng, dù 
được nhìn dưới một góc nghiêng 
b) Bề mặt phân phối lại ánh sáng 
tới đều cho mọi phương, sao cho 
độ sáng (luminance) là đầu theo 
mọi phương 


MAXIMUM ALLOWABLE STRESS 
nghĩa như 
permissible stress. 


maximun 


MAXIMUM PERMISSIBLE STRESS 
úng suốt cho phép lớn nhất 

Ứng suất lớn nhất cho phép 
trong một cấu kiện, dưới tác 
dụng của tải trọng sử dụng 
(service / working loads). Nó 
thường được xác định bằng tỉ số 
cường độ giới hạn của vật liệu 
trên hệ số an toàn (limiting 
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Mean 


strenght of material / factor 
of safety). 


MEAN số (rung bình 

Số trung bình đại số là số trung 
bình của mọi giá trị (nghia là 
tổng số của chúng chia cho số 
lượng các trị, có xét dấu dương 
hay âm. Số (rung bình cộng là 
số trung bình của mọi giá trị bỏ 
qua dấu của chúng, nghĩa là coi 
chúng là dương cả. Số trung bình 
nhân của n giá trị là cần số bậc 
n của tích của chúng. Xem thêm 
median và mode. 


MEAN SOLAR TIME (hời gian mặt 
trời trung bình 

Thời gian được tính theo một 
đồng hồ chạy với tốc độ đều. Vì 
chuyển động thực tế của Trái 
đất chung quanh mặt trời là 
không hoàn toàn đều, thời gian 
này có sai khác chút ít với thời 
gian mặt trời biểu 
(apparent solar tỉme). 


kiến 


MIECHANICÁUL ADVANTAGE sự tợi 
(uề) cơ học 

TÍ số của vật nặng mà máy nâng 
được, như là dòng dọc nâng hay 
đòn bẩy, chia cho lực cần thiết 
để làm việc đó. TỶ số ¿ốc độ là 
ti số của quãng đường mà lực 
tác dụng phải chuyển động, trên 
quãng đường của vật nặng, 
Trong một máy lí tưởng, hai tỉ 


Mechanical strain gauge 


sổ này bằng nhau; tuy nhiên do 
ở sự ma sát, sự lợi cơ học là nhỏ 
hơn. Hiệu suất của máy là: 
sự lợi cơ học 

hiệu suất = ————————— 
tỈ số tốc độ 
MECHANICAL ANALYSIS OFE 
PARTICLES phân tích cơ học đối 
Uới cóc hợt 
Sự phân tích kích thước hạt 
(particle-size analysis) bằng 
cách sàng 


MECIHANICAL EQUIVALENT OF 
HEAT đương lượng cơ học của 
nhiệt. 

Trong hệ đơn vị FPS, I Btu = 
778 ft.pao. Trong hệ đơn vị mét 
cũ, l calo = 4.18 jun. Trong hệ 
đơn vị SI (SIL units), jun được 
dùng cả cho cơ năng và nhiệt 
năng. 


MIECHANICAL, HYSTERESIS sự trễ 
cơ học. 

Sự mất mát năng lượng đưới 
dạng nhiệt, trong một chu trình 
đặt lực. Nó có đạng một cái vòng 
khi biểu đồ ứng suất- biến dạng 
(stress - strain diagram) được 
vẽ khi tâng tải và dỡ tải. Nếu 
các nhánh lên và xuống trùng 
nhau, thì không có sự trễ. 


MECHANICAL STRAIN GAUGE 
dụng cụ cơ học do biến dạng, 
tenxơ mét. 
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Afcchanisation 


Dụng cụ để đo biến dạng bằng 
đòn hay bằng phương tiện cơ học 
khác, khác với dụng cụ đo bằng 
điện, âm hay quang. 


MECHANISATION cơ giới hóa 
Thay sức người bằng máy móc 


MECHANISM cơ cấu 

Một cái khung cơ thể chuyển 
động được. Theo cách nối của cơ 
học kết cấu, một cơ cấu có thể 
coi như một kết cấu tỉnh định 
(staticalìy determinate 
siructure) mà đã lấy đi một hay 
nhiều thanh. Lấy đi một thanh 
là thêm một bậc tự do (degree 
of freedom), củng như việc 
thêm một thanh vào là thêm một 
thanh dư. 


MEDIAN guảng giữa, trung gian 
Khoản mục ở giữa của một nhớm 
các quan trấc sắp xếp theo thứ 
tự độ lớn. Ví dụ nếu có 21 quan 
trắc thì là quan trắc thứ 11, nếu 
có 20 thì là trung bình của thứ 
10 và 11. Xem thêm mean 


MEDIUM chất pha mầu 

Phần chất lỏng của sơn và chất 
bột màu chứa trong đó. Sau khi 
sơn khô, nó trở thành chất gắn 
của màng sơn. Còn gọi là uehicie 


MEGA (M) móga 

Tiếp đầu ngữ chỉ một triệu, từ 
tiếng Hy Lạp nghĩa là lớn; ví dụ 
IMW = 1 megawatt = 1x 109W. 


Membrane analoger 
MEGABIT một triệu bi†s 


MEGASCOPIC 
IữraCroSCOpIC 


nghĩa như 


MELAMINE RESIN nhựa neÌamin 
Vật liệu dùng trong chất dẻo 
nhiều lớp (laminated plastics). 
Nó được sinh từ phản ứng của 
melamin (C,H,W,) và 
foócmanđêhit (H.CHO) với một 
chất xúc tác thích hợp. Gỗ dán 
dùng nhựa mêlamin để dính kết 
thì cực kỳ rắn chác. 


MELT sự nếu chủy; chất bị nếu 
chủy 

Phần nguyên lHiệu bị nấu chảy 
trong lò 


MEMBRANE "tàng 
a) kết cấu móng, giống như tấm 
b) tấm mỏng không thấm 


MEMBRANE ANALOGV sự tương 
tự nùng mỏng 

Sự tương tự giữa các phương 
trình toán học của hàm số xoắn 
đàn hồi, và biến dạng ngang của 
một màng mỏng bị căng, do nhà 
vật lí học Đức L. Prandtl đề xuất 
năm 1903. 

Nó được sử dụng như một máy 
tính tương tự (analogue 
computer) cho sức bền xoắn của 
những hình phức tạp như đầm 
thép cán (RS/J). Máy gồm một 
màng cao su căng qua một lỗ 
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Membranc curing 


hổng, có hình giống như tiết điện 
đang nghiên cứu. Màng sau khi 
biến dạng được kẻ đường đồng 
mức và được xác định độ đốc và 
thể tích của nớ. Xem thêm 
sand-heap analogy 


MEMBRANE CURING đưỡng hộ 
bằng mùng 

Dưỡng hộ (curing) bằng một 
hợp chất lỏng bít kín 


MEMBRANE FORCES nội /ực 
tràng nòng 

Trong một màng mỏng, có thể 
cố ba nội lực phân biệt: N, và 
Ny là lực trực tiếp, có thể là kéo 
hay nén, và lực cắt của màng V 
(H.81). Ít khi cớ thể tạo cân bằng 
chỉ đơn thuần bởi các nội lực 
màng mỏng. 


1181. Nội lực màng trong một vỏ mỏng 


MEMBRANE THEORY ¿ thuyết 
màng mỏng. 

Lý thuyết để tính toán kết cấu 
vỏ mỏng, dựa trên giả thiết là 
mọi nội lực đều là nội lực màng 
mỏng, tác dụng bén trong tmaàng, 


Mercury 


MEMORY (0F A COMPUTER) Öộ 
nhớ (của máy tỉnh) 
Thiết bị để lưu trữ thông tin. 


MENU (OF À COMPUTER) trình 
đơn (của máy tính) 

Bảng liệt kê các khả năng chọn, 
thông thường được hiện trên 
màn hình, hoặc gắn vào một bộ 
số học (digitizer) để người sử 
đụng chương trình có thể chọn 
bước tiếp theo 


MER nguyên 
Đơn vị nhỏ nhất được lặp lại 
trong chất polime 


MERCALLI SCALE (hang động 
đất Mercalii 

Thang để xếp loại tác động của 
động đất do G.Mercalli lập ra và 
được H.O. Wood và F. Neumann 
sửa đổi năm 1931. Thang gồm 
12 số căn cứ trên các triệu chứng 
quan sát được. Số Í của thang 
là động đất không cảm nhận 
được, số 6 gây hư hại kết cấu, 
số 9 phá hoại kết cấu xây và 
làm hư hại kết cấu khung; số 12 
phá hủy hoàn toàn. Thang 
lichter (Richter scale) do độ 
tớn„ của động đất 


MERCURY (h¿y ngân 

Nguyên tố kim loại trắng, còn 
gọi là guicksduer, với điểm chảy 
-38,5°C, điểm sôi +356,7°C. Ký 
hiệu hóa học Hg, số nguyên tử 


242 


Mercuty Huoresceni Íamp 


80, trọng lượng nguyên tử 
200,61, trọng lượng riêng 13,56. 
Nó là dung môi cho phần lớn 
kim loại, hợp kim tạo thành gọi 
là hỗn hống (amalgams). Chúng 
đóng vai trò chủ yếu trong thuật 
giả kim thời trung cổ. 

Khí áp kế (barometer) thủy 
ngân được dùng để đo áp suất 
không khí, do đó áp suất này 
hay được đo bằng milimét thủy 
ngân. Ỏ nhiệt độ O°C, 750 mm 
thủy ngân = 1 atmốtphe = 14,7 
psi = 101,3 kN/mẻ. 


MERCURY FLUORESCENT LAMP 
đèn thủy ngân phát quang 

Đèn phóng điện cường độ cao 
(high intensity dischange 
lamp), dùng hơi thủy ngân trong 
ống phóng điện, với bóng đèn có 
phủ vật liệu phát quang để biến 
ánh sáng cực tím thành ánh sáng 
thấy được. 


MERCURY VAPOUR LAMP đèn hơi 
thủy ngân 

Đèn phóng điện dùng thủy ngân 
ở áp suất cao hơn đèn phát 
quang để tạo nên bức xạ thấy 
được. Cũng là gốc của các đèn 
phóng điện khác như là đèn (hủy 
ngân phót quang và đèn 
haiogenua kửưn loại. 


MERIDIAN OF LONGITUDE kửnh 
tụ yến. 


Met 


Vòng tròn lớn (great circle) 
trên mặt Trái đất, trực giao với 
xích đạo và đi qua cực bắc và 
cực nam. Einh tuyến của người 
quan sát là vòng tròn lớn đi qua 
vị trí của người đó và hai cực. 


MESH mát !ưới; lưới 

Phần không gian trống của lưới; 
do đó, cũng là bản thân lưới. 
Lưới dây thép được dùng trong 
sàng để phân chia vật liệu, như 
cát, theo kích cỡ. Kích cỡ lớn 
nhất được qui định bởi cỡ của lỗ 
thủng; Kích thước nhỏ hơn được 
qui định bởi một con số tiêu 
chuẩn. Số liệu sàng thí nghiệm 
để được tiêu chuẩn hớa bởi 
ASTM và BSI thì tương tự 
nhau, nhưng không hoàn toàn 
giống nhau. 


MESH REINFORCEMENT /ưới cốt 
thép. 

Chế phẩm dây thép hàn để làm 
cốt thép cho bêtông, đặc biệt là 
trong bản. Xem thêm expanded 
metal 


MET mé¿ 

Đơn vị đo mức trao đổi chất cho 
các hoạt động khác nhau, dùng 
để xác định vùng thoải mái 
(comfort zone). I mêt = 58 
w/mỶ là mức trao đổi chất của 
một người trung bỉnh đang ngồi 
dậy nhưng không làm việc 


243 


Metabolism 


METABOLISM sự rao đối chất 
Quá trỉnh lý và hóa xảy ra liên 
tục trong các cơ thể sống, tại đó 
thức ăn được đồng hóa và giải 
thoát năng lượng. 


METAL a) kữnu loại; bì đứ đâm; 
c) thủy tính lòng. 

a) Nguyên tố mềm rèn được, dẫn 
nhiệt và điện, có thể thay thế 
hydro của một axit, và cũng có 
thể tạo thành một bazơ. Kim loại 
dễ tích điện dương, các nguyên 
tử của nó dễ dàng mất điện tử 
(eleetron). Khi không bị xỉn, nó 
cơ một "ánh kim" đặc trưng. 

b) Đá đập dùng làm cốt liệu thô 
(coarse aggregate) cho bêtông, 
cho đá thấm nhựa. 

e) Thủy tỉnh bớng trong quá 
trình chế tạo. 


METAL COATING Xem 
galvanising, sherardising và 
cadmium plating 


METAL HALIDELAMP 
halogenua hữm loại 


đèn. 


Đèn phóng điện cường độ cao, 
(high intensity discharge 
lamp) dùng các halogenua kim 
loại trong ống phóng làm nguồn 
ánh sáng chính. Khi phối hợp 
các halogenua, có thể làm tăng 
tính chất biểu hiện mầu sắc. 


METAL LATH xem lath tà 
expanded matal 


Mcthanol 


METAL ROOFING lợp mái kim loại 
Lợp mái bằng các tấm kim loại: 
thép, nhôm, đồng, chì hay kẽm. 
Cơ thể đặt trên các ván mái đóng 
sít nhau; các tấm thép và nhôm 
có thể tự mang trên xà gồ. Tấm 
thép phải được mạ điện 
(galvanised) hay phủ hợp kím 
loại chì - kẽm (terne-coated) 
để chống gi. 


METAMORPHIC ROCK đớ biến 
chất 

Đá phún xuất (igneous) hay 
trầm tích (sedimemtary) đã bị 
biến đổi bởi các tác dụng lHí, hóa 
trong vỏ trái đất để trở thành 
một loại khác hẳn. Đứ hoø là đá 
vôi biến chất, đá phiến den là 
đá phiến sét biến chất. 


METER a) dựng cụ do, kế, b} mét 
a) Dụng cụ đo, đặc biệt cho chất 
lỏng, ví dụ lưu kế. 

b) Cách viết tiếng Mỹ của metre 


METIANE mềtan 

Tên của chuỗi hydrôcacbon ngắn 
nhất, CH,. Nơ là một khí không 
mầu có trong khí tự nhiên, và 
được sinh ra từ các đầm lầy (khí 
đầm iầy) và mô than (khí cháy 
ở mỏ). 

METHANOL mê£anon 

Rượu mêtyl, thường được tạo ra 


từ sự lên men của các chất thảo 
mộc. 
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Methad oƒƑ leaxL sqạuares 


METHOD OF LFAST SQUARES 
phương phóp bình phương nhỏ 
nhất. 

Phương pháp để lập phương 
trình tuyến tính phù hợp nhất 
với một loạt các kết quả thực 
nghiệm, bằng cách làm cho bỉnh 
phương các số dư là nhỏ nhất. 
Việc binh phương là để loại trừ 
ảnh hưởng của dấu dương và âm. 


METHOD OF SECTIONS phương 
phớp mặt cát. 

Phương pháp để tính toán đàn 
tỉnh định (statically 
determinate), do kỹ sư người 
Dức A. Ritter đề xuất năm 1862. 
Nó đặc biệt hữu ích nếu chỉ cần 
tìm trị số lực của một thanh. 
Nếu dàn ở hình 72 được cắt qua 
thanh cánh dưới, nội lực T, trong 
nó cố thể tìm bằng một phép 
tính là lấy các môêmen đối với 
điểm AÀ. Hai lực khác chưa biết 
đều đi qua À nên không có 
mômen đối với điểm này. Đó là 
một thí dụ đơn giản của biểu đồ 


X7 


= 
BE 2 | 


FC tư 


lớn 
hại vờ m 
Ỹ _ | 
?zr 


HH. 82 Phương pháp mặt cất 


ÄÍtz:anine 


vật thể tự do (free - body 
diagram) 


METHYLATED SPIRITS cồn pha 
metanoia 

Cồn êtyn công nghiệp có pha 
thêm rượu metyla (metanol) để 
làm cho độc, không uống được. 


METIIYL METHACRYLATE Xem 
acrylic resins. 


METRE. mé¿ 

Đơn vị chiều dài trong hệ mét, 
do Viện Hàn lâm Pháp đưa vào 
dùng năm L791. Ban đầu, nó 
được định nghĩa là l x 10” của 
khoảng cách từ cực bác đến 
đường xích đạo Trái đất đo theo 
đường kinh tuyến đi qua Paris; 
sau đó được định nghĩa lại theo 
bước sóng ánh sáng ở một tần 
SỐ riêng. 1 m 39,37 in. Xem 
thêm SI units 


METRICATION sự chuyển đổi 
sang hệ mét 

Việc chuyển một đơn vị nào đó 
sang đơn vị tương đương của hệ 
mét. 


METRIC SYSTEM hệ méi 
Hệ đo lường lấy cơ sở là mét, 
dùng trong đơn vị CG§ và SĨ 
(CG5 units, SI units). 


RIEZZANINE gúc lửng 
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ME 


Một tầng trung gian chiều cao 
thấp hơn. Nó thường là một hành 
lang giữa sàn chính và sàn trên 
nó, 

ME melamin fomaldehyt 

MY Ký hiệu hóa học của Magie 


MHO ứémho 
Đơn vị điện dẫn. Nơ là nghịch 
đảo của Ôm (Ohm) 


MECA mica : 

Một nhớm khoáng chất có trong 
các đá hỏa thành, có đặc điểm 
là tách lớp hoàn toàn, nên có 
thể tách thành các tấm mỏng. 
Có nhiều loại khác nhau về 
thành phần hóa học. Một vài loại 
mica là cách nhiệt và cách điện 
thật tốt, vải loại khác là trong 
suốt. 


MICRO Ú¿) mưcrô 

Tiếp đầu ngữ chỉ một phần triệu, 
_ từ tiếng Hy lạp nghĩa là nhỏ. Ví 
dụ l øs = 
10 giây. 


Ì micrôgiây = l x 


MICROCLIMATE t¿ khỉ hậu 
Khí hậu của một vùng nhỏ. 


MICRO - COMPUTER nớy 0í tính 
Máy tính cá nhân nhỏ, nhỏ hơn 
máy tính mini (mini 
computer). 


Microproce§sor 


MICRO - CONCRETE béfông hạt 
nhỏ 

Bêtông dùng trong mô hình kết 
cấu tỉ lệ nhỏ. Cốt liệu bêtông 
cũng được rút tỉ lệ nhỏ lại. 


MICROCRACK khe nút tế bị 

Khe nứt rất nhỏ không nhìn thấy 
bằng mắt thường, nhưng có thể 
phát hiện được bằng các xung 
siêu âm. 


MICROMETER ?icrômét 

a) Dụng cụ để đo chính xác chiều 
dài, gồm cớ một khung hình chữ 
G, một chân là thanh tròn tiện 
ren chỉnh xác. Một êcu chạy trên 
đó, có chia độ 102 mm hay 103 
in. Xem thêm vernier 

bì l zm = 10” m khi viết theo 
tiếng Mỹ. 

MICROMETRE ?icrômét 

Trong hệ 51 (SI system) 1 ¿m 
= 105 m. Trước đây gọi là 
tmricrôn, 


MICRON micrôn 
Một phần triệu mét; tên gọi cổ, 
nay gọi là micrometre. 


MICROPIIONE Xem condenser, 
crystal, moving coil, 
omnidirectional và 
unidiretional microphone 


MICROPROCESSOR Bộ dị xử lí 
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Microscopic 


Một bộ xử lí máy tính có công 
dụng chung, chứa trong một 
chip 


MICROSCOPIC U¿ mô 
Chỉ nhìn thấy bằng kính hiển ví, 
ngược với vỉ mô. 


MICROWAVE sóng cực ngắn 
Sóng radio tần số cực cao, trong 
phổ điện từ với bước sóng nhỏ 
hơn 300 mm nghĩa là với tần số 
lớn hơn 1000 megahec. 


MIDDLE STRIP đổi giữa nhịp 
Phần của sàn nấm hay của bản 
sàn phẳng ở giữa các dải trên 
cột. Phần lớn các qui phạm xây 
dựng coi đải giữa nhịp là nửa 
giữa của bản. 


MIDDLE - THIRD RULE Qưi (ắc 
bùng phồn ba 

“Miễn là tổng hợp lực nằm trong 
phạm vi vùng phần ba ở giữa, 
sẽ không có sự kéo xuất hiện 
trong tường hay trong móng". 


MIL znột phần nghìn 

a) của một insơ; b) của rnột góc 
vuông; c) của một radian; d) của 
một lít. 


MILĐ STEEL thép mềm 

Thép cố lượng các bon từ 0,1 
đến 0,2 phần trăm. Nø dễ biến 
dạng và cố ứng suất chảy từ 200 
đến 250 N/mm? (30-35 ksi). 


Mi scale 


MILE đệm; hỏi lý 

Đơn vị do chiều dài - l1 dặm 
Anh/Mỹ = 1,609 km; 1 hải lý 
Anh = 1,853 km; 1 hải lý quốc 
tế = 1,852 km, 


MILK OF LIME sửa Uồôi 
Vôi bột (slaked lime) hòa trong 
nước 


MILLI (m) ; mi: 

Tiếp đầu ngữ chỉ một phần 
nghìn, từ tiếng Latin cố nghĩa 
1000, ví dụ 1 millimetre = 0,001 
mét. 


MILLIBAR (mb) m¿iba 

Đơn vị áp suất dùng trong khí 
tượng học, l mb = 100 Niutơn 
trên mết vuông = 0,750 mm 
thủy ngân (do bằng khí áp kế 
thủy ngân ở 0°C) 


MILLING - MACHINE máy phay 
Máy lấy đi phoi cắt từ một bề 
mặt bằng cách đẩy nớ trên một 
bàn di động đi qua một dao cất 
quay. VÌ cả vật phẩm và dụng 
cụ cắt đều chuyển động, nó có 
thể chế tạo được những bộ phận 
phúc tạp, như là bánh ràng. 


MILL SCALE bảy gỶ 

Lớp axít tạo trên các thanh thép 
hình hay cốt thép khi cán nông. 
Nếu nớ không bám chắc, nó phải 
được làm mất đi trước khi đổ 
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Mineral fax 


bêtông hay sơn, để đảm bảo dính 
kết. tốt. 


MINERAL FLAX sợi lanh khoáng 
Amiăng làm thành sợi 


MINERAL PIGMENT bộ¿ rmrừu 
khoáng chất 

Bột mầu chế tạo bằng cách xử 
lÍ các vật liệu khai thác từ đất. 


MINERAL WOOL bông khoúng 
Tập hợp các sợi mảnh, có thể 
tạo nên một tấm thảm đàn hồi, 
dễ uốn. Nó được chế tạo bằng 
cách thổi không khí hay hơi nước 
qua xỉ lò cao nóng chây (bông 
x;), qua đá chảy (bóng đá) hay 
qua thủy tỉnh nóng chảy (bông 
thủy tỉnh). Nó có tính cách nhiệt 
tốt, đặc biệt ở dạng rời; nó chống 
được sâu bọ và mục. 


MINI - COMPUTER mrớy tính mini 
Máy tính có một hay vài bộ đầu 
cuối. Nó có năng lực lớn hơn 
máy vi tính (micro - computer) 
nhưng nhỏ hơn máy tính chính 
(mainframe computer). 


MINIMAL SURFACE mỡt cực tiểu 
Bề mặt (surface) ngắn nhất có 
thể được tạo nên giữa một tập 
hợp các đường biên cho trước. 
Nó có thể tạo ra một cách thực 
nghiệm bằng cách làm các đường 
biên bằng dây thép, rồi nhúng 
chúng vào một dung dịch (ví dụ 


Mire box 


chất tẩy hay latex) thì sẽ cớ một 
mặt cực tiểu bàng sức căng mặt 
ngoài. Mặt cực tiểu luôn luôn là 
một mặt hỉnh yên ngựa (saddle 
surface) 


MINOR INTRUSIONS (hể xâm 
nhập nhỏ 

Đá hỏa thành (gneous rocks) 
tạo bởi sự xâm nhập trong các 
khe nứt v.v.., và do đó, có hạt 
mịn hơn thể thâm nhập plutonic 
(plutonic intrusion) 


MIRROR gương 

Mặt có khả năng phản xạ ánh 
sáng/ hay âm thanh mà không 
khuếch tán nhiều. Góc phản xạ 
thì bằng góc tới. Xem thêm 
parabolic reflector và sound 
mirror 


MIRROR GLASS fhủy tỉnh gương 
Nghĩa như reflective glass 


MISSION TILE ngóí âm. dương 
Ngới mái có hình nửa trụ, đặt 
úp ngửa lần lượt. Còn gọi là ngới 
La mã hay ngới Tây ban nha. 


MITER Xem mitre box, foint, 
square 


MITRE BOX hộp để cốt mộng 

Hộp hở hình Ú, với những khe 
cắt 4ð” dùng để làm các mộng 
ghép vuông góc. Thanh gỗ để 
ghép mộng được đặt vào hộp, các 
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Mire joUw 


khe hướng lưỡi cưa để cắt góc 
45°. Còn gọi là miire biock. 


MITRE JOINT mối ghép mộng 
Uuông góc 

Mối ghép hai thanh gỗ theo một 
đường phân giác của góc ghép. 
Mitring là thao tác cất vát các 
tấm ván và ghép chúng thành 
gúc, thường là góc vuông. 


MITRE SQUARE ¿hước 0uuông để 
ghép mộng 

Thước vuông để ghép gỗ. Nó có 
một cạnh của tay cầm được 
nghiêng góc 4ð°, nên có thể dùng 
để bố trí nối ghép mộng vuông. 


MIXER múóy trộn 

Máy trộn kiểu thùng (batch 
mixer) thì thông dụng để trộn 
bêtông và vừa hơn là máy trộn 
liên tục (continusus mixer) 


MIXER, PAN mớy trộn hiểu chảo 
Máy trộn gồm một chảo nằm 
ngang, bên trong có các cánh 
quạt để trộn. 


MIXER, TILTING mớy (rộn thùng 
tật 
Máy trộn mà thùng trộn có thể 
lật 


MIXER, TRANSIT mmáóy trộn trên 
xe tải 

Máy trộn đặt trên xe tải dùng 
để trộn vật liệu khi vận chuyển 
từ trạm trộn đến chỗ đổ bêtông. 


AMfobius" law 


MIX PROPORTIONS £# /¿ trộn 

Tỉ lệ của các thành phần khác 
nhau của một vật liệu hễn hợp 
như là bêtông, vữa hay thạch 
cao, được trộn với nhau. Tỉ lệ 
trộn có thể được qui định theo 
thể tích, bàng cách đổ đầy một 
cái xô, hoặc một hộp chuẩn, hoặc 
qui định theo trọng lượng thì 
chính xác hơn đối với vật liệu 
có thể nở ra (bulking). Xem thêm 
water - cement ratio và 
weight - batcher. 


MKS UNITS hệ đơn uị XIKS 
Đơn vị hệ mét, căn cứ trên mét, 
kilôgam và giây, như là trong 
đơn vị SI (SI units). Tuy nhiên, 
một vài đơn vị, như là calo 
(calorie) và đơn vị ứng suất, đã 
được hợp lí hớa trong hệ 5Ï. 


Mn Ký hiệu hớa học của 
mmangan 


MOBIUS' LAW gui luật Mobius 
Qui tắc xác định số các phần tử 
cần thiết cho một kết cấu tính 
định (statically determinate 
structure), do Á.F. Mobius công 
bố năm 1837, Khung nối khớp 
(pin - jointed) phẳng đơn giản 
nhất gồm có 3 phần tử, và sẽ 
có 3 khớp nối. Mỗi khớp nối thêm 
vào cần thêm hai phần tử nữa. 
Do đó, số phần tử cần thiết là: 
n = 2j- 3 
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Modc 


trong đó j là số khớp nối. Nếu 
số này lớn hơn, khung là siêu 
tỉnh định (statically 
indeterminate); nếu số đó nhỏ 
hơn, khung trở thành cơ cấu 
(mechanism). Một nút nối cứng 
(rigid joint) thêm một số độ 
siêu tỉnh; một nút nối khớp thêm 
vào sẽ bớt đi một độ siêu tỉnh. 
Khung không gian (space 
frame) đơn giản nhất là một tứ 
diện, gồm sáu phần tử và bến 
nút nối. Mỗi nút nối thêm vào 
cần thêm ba phần tử nữa, tức 
là: 
n = đj - 6 


MODE (hức, mốt 

Hạng mục chung nhất của một 
nhốớm quan trắc. Nếu các quan 
trắc này được biểu diễn dưới 
dạng biểu đồ thanh, hay đồ thị 
tần số (histogram), mốt là sự 
quan trắc ứng với thanh dài 
nhất. Xem thêm mean 


MODEL mó hình 

Sự thể hiện một phương diện của 
thực tế để minh họa các tính 
chất của nó. 


MODEL ANALYSIS phân tích bằng 
mô hình. 

Sự phân tích các bài toán về kết 
cấu, chiếu sáng, thông gió, âm 
thanh... bàng các phương tiện 
vật lý, khác với các mô hình toán 


Modular ratio 


học (mathematical models). 
Xem .acoustic model analysis, 
antificial sky, direct and 
indirect structural mode] 
analysis, periscope, 
solarscope và wind tunnel. 


MODEL, MATHEMATICAL Xem 
mathematical model 


MODELSCOPE kính quan sát mô 
hình 

Kính ngắm (periscope) để quan 
sát mô hình 


MODEM (hiết bị điều biến uà tách 
SÓng 

Thiết bị dùng để điều biến và 
tách sóng các tín hiệu được 
truyền trên các phương tiện viễn 
thông. Nó dùng để làm cho một 
tín hiệu số có thể truyền trên 
một mạng lưới điện thoại. 


MODULAR COORDINATION điều 
hợp môdun 

Thiết kế các thành phần của nhà 
cho phù hợp với một tiêu chuẩn 
kích thước dựa trên một hệ 
thống môđun. 


MODULAR GRID mạng môđun 
Mạng qui chiếu trong đớ các 
đường của mạng được cách nhau 
theo số bội đúng của môđun 
(module). 


MODULAR RATIO (oƒ reinforced 
concrete) tỉ số môdun (của 
bêtông cốt thép), 
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Modular size 


TỈ số giữa môđun đàn hồi của 
cốt thép trên môđun đàn hồi tính 
toán của bêtông (modulus of 
elasticity; effective modulus 
of elasticity 0f concrete). 
MODULAR SIZE kích thước 
môdun 

Kích thước là bội số của môđun 
cơ bản M nghĩa là nM trong đó 
n là số nguyên. Kích thước 
trôđun nM thường được coi là 
bao gồm cả các khe hở cho mối 
nối và dung sai (tolerance). 


MODULE ?ôđun 
Đơn vị chiều dài được qui định 
riêng cho việc điều hợp môđun. 


MODULUS, BULK: Xem. bulk 
modulus 


MODULUS OF ELASTICITY môđun 
đàn hồi 

Tỉ số giữa ứng suất (stress) trực 
tiếp trên biến dạng (strain) 
trong vật liệu dàn hồi tuân theo 
định luật Hooke (Hooke'”s law). 
Đó là ứng suất (giả thiết) gây 
được độ giãn đơn vị. Nó còn gọi 
là môdun Young, theo tên của 
Thomas Young, nhà khoa học 
Anh đã đề xuất quan điểm đó 
năm 1807. Xem thêm modulus 
of rigidity và secant modulus. 


MOĐULUS OF RIGIDITY móđun 
đàn hồi trượt 


Mohr circle 


Tỷ số giữa ứng suất cát (shear 
stress) trên biến dạng cất 
(shear strain) trong vật liệu 
tuân theo định luật Hooke. 
Môđun đản hồi trượt, G, quan 
hệ với môđun đàn hồi BE bằng 
phương trình 
E= 236 (1l + ð) 

Trong đó ó là hệ số Poisson 
(Poisson° s ratio) 


MODULUS OF RUPTURE ứng suất 
phú hoại khi uốn 
Ứng suất danh nghĩa. 
M 

l- 
trong đố M là mômen uốn 
(bending moment) cực hạn và 
2 là mômen chống uốn (section 
modulus) tại đó dầm bị phá 
hoại. Dó là l phép thử thông 
dụng cho cường độ kéo của vật 
liệu dòn như là bêtông mà cường 
độ uốn của nó được khống chế 
bởi sự kéo. Sự phân bố ứng suất 
khi phá hoại thì không còn đàn 
hồi nữa, do đó ứng suất kéo thì 
nhỏ hơn M/Z. 
MODULUS OF SECTION Xem 


section modulus và plastic 
section modulus. 


MOHR CIRCLE 0uòng tròn Mohr. 
Cách vẽ đồ thị phát mình bởi 
giáo sư công trình người Đức ở 
thế kỷ 19, Otto Mohr, cho phép 
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Mohr x theorem 


xác định được các ứng suất tác 
dụng lên một tiết diện ngang có 
phương bất kỳ, nếu biết các ứng 
suất chính (prineipal stress). 
Nó có thể dùng cho các bài toán 
ứng suất hai chiều, hoặc ba chiều 
nếu thêm cách vẽ phụ. 


MOIIR'S THEOREM định lý Mohr 
Định lý do giáo sư Otto Mohr ở 
trường Đại học kỹ thuật Dresden 
đề xuất năm 1868 để xác định 
góc xoay và độ võng của một cái 
dầm. Dịnh lý nơi rằng góc xoay 
và độ võng có quan hệ với 
mômen uốn giống như quan hệ 
tương ứng của lực cắt và mômen 
uốn đối với tài trọng. Do đó góc 
xoay và độ võng có thể được xác 
định từ một tải trọng ảo bằng 
mômen uốn chia cho EI (E là 
mô đun Young và I là mômen 
quán tính của tiết diện); phương 
pháp này được gọi là phương 
pháp điện tích - mômen. 


MOHS* SCALE (hang độ cứng 
Moits 

Thang độ cứng do Friedrich 
Mohs, nhà khoáng vật học Đức 
đề nghị năm 1812. Nó so sánh 
với 10 khoáng chất liệu chuẩn: 
(1) bột tan, (2) thạch cao, (3) 
canxit; (4) fluorit, (5) apatit, (6) 
octocla, (7) thạch anh, (8) topa, 
(9) corunđum và (10) kim cương. 
Vật liệu có độ cứng 8 thì bị rạch 


Moisture barrier 


bởi corunđum, nhưng lại rạch 
được thạch anh. 


MOIRÉ FRINGES uớn Motré 
Hình tạo nên bởi sự giao thoa 
của hai dãy đường, chính là một 
mạng lưới song song chưa bị biến 
dạng và một mạng lưới tương tự 
bị biến dạng bởi một mô hình 
(model) chịu tải. Nó có thể thực 
hiện hoặc bằng sự phản chiếu từ 
bề mặt của mô hình theo cách 
giống như phương pháp quang 
ứng suất (photo - stress 
method), hoặc bởi sự khúc xạ 
nghĩa là bởi tia sáng đi qua mô 
hình. Hình vẫn giống như hình 
của quang đàn hồi 
(photoelasticity), trừ kỹ thuật 
đo góc xoay và tiếp theo là độ 
cong uốn. (Các đường đẳng sắc 
cho ta sự khác nhau giữa hai 
ứng suất chính), 


MOIST ROOM buồng ẩm 

Buồng trong đó độ ẩm tương đối 
được giữ trên 98 phần trăm, còn 
nhiệt độ thì giữ không đổi (thông 
thường là 289 + 2; nớ dùng để 
dưỡng hộ các mẫu thí nghiệm 
vật liệu xây dựng (đặc biệt là 
bêtông) trong các điều kiện tiêu 
chuẩn, Còn gọi là buồng sương 
mù. 


MOISTURE BARRIER 0uột chắn ẩm 
Vật chấn hơi nước (vapour 
barrier) hoặc lớp phòng ẩm 
(đamp - proof course) 
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ÄAfoiStirE CO?H€Ht 


MOISTURE CONTENT độ ẩm ,hàm 
lượng ẩm. 

Trọng lượng nước trong vật liệu, 
ví dụ 'đất, chia cho trọng lượng 
của chất rắn. 


MOISTURE EQUIVALENT, FIELD. 
Xem field møoisture 
equivalent 


MOISTURE GRADIENT £rađ:ên độ 
ẩm. 

Sự biến đổi độ ẩm giữa mặt ngoài 
và mặt trong của một miếng vật 
liệu, ví dụ gỗ. 


MOISTURE METER ổn kế 

Dụng cụ xác định độ ẩm của gỗ 
bằng cách đo điện trở giữa hai 
điểm trên bề mặt gỗ. 


MOISTURE MOVEMENT chuyển 
động ồm 

(a) Chuyển động của độ ẩm qua 
vật liệu xốp 

(bì Ảnh hưởng của chuyển động 
của độ ẩm đến kích thước của 
vật liệu. Trong bêtông, chủ yếu 
nó gây co ngót (shrinkage). 
Trong gỗ nó có thể gây co ngót, 
nở phồng hoặc biến dạng, đặc 
biệt nếu nó không được hong sấy 
đúng cách (seasoned). Từ biến 
(creep) là chuyển động độ ẩm 
đo tải trọng được giữ lâu dài. 


MOLUING cách viết tiếng Mỹ của 
moulding 


Afontent đisư(buntlon method 


MOLE moi 

Lượng của một chất mà khối 
lượng bằng gam của nó có trị số 
bằng phân tử lượng của chất đó. 
Viết tắt là mol. Cùng nghĩa với 
phân tử gam, nay đã được thay 
thế trong hệ SĨ. 


MOLECULAR HEAT nhiệt phân tử 
Tích số của nhiệt riêng (specifie 
heat) của một chất với trọng 
lượng phân tử của nó. 


MOMENT Xem bending 
moment, couple, moment of 
a force và twisting mament 


MOMENT - AREA METHOD 
phương pháp diện tích mômen 
Dùng định lý Mohr (Mohr's 
theorem) để xác định góc xoay 
từ diện tích và độ võng từ 
mômen tỉnh của diện tích của 
biểu đồ mômen uốn, 


MOMENT ARM Nghĩa như lever 
arm 


MOMENT DISTRIBUTION 
METHOD p“ương pháp phân 
phốt. mômen 

Một phương pháp do giáo sư 
Hardy Cross ở trường đại học 
bang Illinois phát minh năm 
1930 để giải tìm mômen uốn 
trong khung cứng và dầm liên 
tục bằng cách gần đúng dần. Nó 
được dùng rộng rãi cho đến khi 
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Momemt oƑ a force 


phát minh ra các phương pháp 
tính bằng máy Ít tốn công hơn, 
chẳng hạn như phương pháp ma 
trận chuyển vị. 


MOMENT OF ÀA FORCE mrônen của 
tực 

Mômen của một lực đối với điểm 
đã cho hoặc nói gọn "mômen", là 
tác dụng làm quay đo bàng tích 
số của lực với khoảng cách vuông 
góc từ lực đến điểm đó, 


MOMENT OF AN AREA mômen tính 
Tổng của các tích số khi nhân 
mỗi phần tử diện tích, với 
khoảng cách đến trục qui chiếu, 
y. 
Do đó nó bằng: 

»ydA hay ƒydA 
Trục trọng tâm (centroidal 
axis) là trục mà mômen tĩnh đối 
với nó là triệt tiêu. 


MOMENT OF INERTIA mô ?en 
quán tính 

(a) Lượng đo sự chống kháng của 
một vật thể đối với gia tốc góc. 
Nó là mô men diện tích bậc hai 
của vật thể nhân với mật độ của 
nó. 

(b) Từ "mô men quán tính", 
thường được dùng đồng nghĩa với 
mô men diện tích bậc hai 
(second momen£f o£ area). 
Xem thêm polar moment of 
inertia. 


Monochromutic light 


MOMENT OF RESISTANCE mômen 
kháng lực 

Mô men tạo bởi nội lực trong 
một dầm. Để cân bằng, nó phải 
bằng mô men uốn (bending 
moment) do ngoại lực gây ra. 


MOMENTUM động lượng, xung 
lượng 

Tích số của khối lượng của một 
vật thể với vận tốc của nó. 


MONITOR cửa (rời 

Một dãy cửa sổ trên cả hai phía 
của mái nhà xưởng một tầng để 
lấy ánh sáng trời và đôi khi để 
thông gió. Cửa trời là một kiểu 
có dạng đường thẳng của cửa 
lantern trong các nhà vòm cổ 
truyền. Khung cửa trời (hình 83) 
và dàn mái được tạo hình sao 
cho cửa trời là một bộ phận của 
khung thép. Xem thêm 
northlight roof 


H. 83. Khung cửa trời 


MONOCHROMATIC LIGHT đớwÈ 
sứng đơn. sắc 

Ảnh sáng một mầu tạo bởi một 
kính lọc (hấp thụ hết các màu 
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.Monolith 


khác) hoặc bởi một đèn đơn sác, 
ví dụ đèn natri. 


MONOLITH đoàn khối, dơn khối 
Một khối đá hoặc bêtông. Do đó 
có từ kết cấu toàn khối trong đó 
bêtông được đúc không có khe 
nối ngoài những khe thi công. 


MGNOMIER mônônte 
Phân tử chỉ chứa một mer, ngược 
với polime 


NIONTE CARI.O METHOD phương 
phúp Mionte- Cario 

Phương pháp dùng các cách lấy 
mâu thống kê để cơ lời giải gần 
đúng của một bài toán toán học 
hay vật lÍ. 


MONTMORILLONITE 
Tuôngntôriontf 

Khoáng chất rất mịn gồm nhôm 
ngậm nước hay silicat magiê, có 
cấu trúc phân tử kiểu tấm. Nó 
có độ trương nở khi ướt và co 
ngót khi khô rất lớn. Nó là thành 


phần chính của bentonit 
(bentonite). 
MOON - SPENCER SKY ðầ¿ trời 


u ớứm theo tiêu chuẩn CIE 
(CIE standard overcast sky) do 
Parry Moon và Domenica 
SŠpencer đề xuất. 


MORTAR ad 
Hỗn hợp cát và một chất kết 
đính như là xi măng póclan 


AMould 


(Portland cement) 
(lime). 


hay vôi 


MORTISE rãnh mộng 

Một rãnh chữ nhật cát trong một 
thanh gố để một cái mộng của 
một thanh khác lắp vào, tạo nên 
liên kết mộng - rãnh. Khóa rãnh 
là khóa bát vào rãnh trong cạnh 
của cửa, trái với rim loch. 


MOSAIEC nôzoïc, bhảm. 

Trang trÍ mặt trong của tường 
và sàn tạo bởi các miếng nhỏ 
(fesserae) bằng gốm, thủy tỉnh 
hay đá hoa. Môzaic hiện đại 
thường tạo nên những hình dạng 
hình học, còn trước kia thì hay 
thường có những hình vẽ biểu 
hiện. 


MUTOR GENERATOR SET bộ phát 
điện niôtg 

Bộ thiết bị điều khiển tốc độ của 
các môtơ điện lớn, được dùng 
rộng rãi cho thang mái. Nó gồm 
một môtơ cảm ứng hay mắc sơn 
để làm chạy một máy phát điện 
một chiều cø điện thế thay đổi, 
máy này làm quay một môtơ điện 
một chiều, do đó tốc độ môtd 
này được thay đổi trong phạm 
vi hết sức rộng, còn chiều chạy 
máy có thể đảo được. Còn gọi là 
Ward Leonard Control 


MOULD khuôn 
Còn viết là moid (Mỹ) 
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Moultding 


MOULDING đường gờ, dường chỉ 
Dái gỗ, đá, kim loại hay chất 
dẻo, phẳng hay cong, dùng để 
phủ một khe nối hay dùng để 
trang trí. Dường gờ chạm trổ tay 
cố ý nghĩa quan trọng trong kiến 
trúc cổ điển. Dường gờ sản xuất 
hàng loạt, có thể có nhiều hình 
dạng và kích thước khác nhau. 


MOUSE con chuột 

Thiết bị có thể đi chuyển trên 
một mặt phẳng để tạo ra một 
chuyển động tương đối tương 
ứng của một con trỏ trên màn 
hình máy tính. 


MOVEMENT Xem moisture 
moverment và temperature 
movement 


MOVING - COIL MICROPIHION 
mặịcrô cuộn đây động 

Micrô trong đó màng rung chịu 
áp lực âm thỉ nối trực tiếp với 
một cuộn dây di động được. 
Chuyển động của cuộn dây trong 
khe từ tạo nên điện thế. 


MOVING STAIR cầu thang di 
động 


MOVING WALK bằng tải đi động 
Băng tải vô tận chuyển động liên 
tục, trên đó hành khách có thể 
đừng hoặc đi; một cầu thang di 
động trong mặt bằng. 


Min 
mph đạm/giờ 


MRT Mean Radiant 
Temperature, nhiệt độ búc xạ 
trung bình 


MS viết tắt của miid steel, thép 
niềm 


MU (¿) viết tất của micro 


MULLION (hữnh song 

Thanh đứng phân chia cửa sổ, 
có thể mang được trọng lượng. 
Thanh ngang tương ứng là 
transom.. Cửa sổ còn có thể chia 
nhỏ nữa bằng các thanh gắn 
kính. 


MULTI - ELEMLNTF 
PRESTRESSING ứng lực trước cấu 
kiện ghép 

Dùng ứng lực trước để ghép 
nhiêu đơn vị riêng lẻ thành một 
câu kiện nguyên. 


MUNSELL BOOK OF COLOR sứch 
nuầu của Munsell. - 

Quyển sách được A,H. Munsell 
xuất bản đầu tiên năm 1905, nay 
được ín bởi Công ty Mâu 
Munsell, Baltimore. Munsell sắp 
xếp mâu theo mâu, trị và sắc 
(hue, value, chroma). Mâu sắc 
được so sánh với các mầu tiêu 
chuẩn trong cưốn Sách Mầu để 
nhận tên. 


MUNTIN nghĩa như sash bar 
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Muntz metal 


MUNTZ METAL hợp kim Muniz 
Hợp kim gồm 3 phần đồng và 2 
phần kẽm 


MURIATIC ACID dxit muriafie, 
œxit clohydric 
Axit clohydric (HC) 


MUSHROOM SLAB nghĩa như fia 
siab 


N 


N Viết tắt của nano, một phần 
nghìn triệu hay 102 


N 
a) Kí hiệu hóa học của nitơ 
b› Viết tắt của Niutơn. 


Na ý hiệu hóa học của na‡rí 


NAILABLE CONCRETE 
đóng đính được 
Bêtông có thể đóng đỉnh vào 
được. Nó thường chứa cốt liệu 
nhẹ (lightwetght aggregate), 
thường hay pha thêm mùn cưa 
(sawdust). 


bêtông 


NAILER fbanh để đóng dịnh 
Thanh gỗ bát vào thép, chôn 
trong tường hay đúc trong 
bêtông để cho các bộ phận khác 
có thể đóng vào bằng đỉnh được. 
Còn gọi là nưiling sửừtp. 


Naperian laparthm 


NAIL - GLUEĐ ROOF TRUSS đờn 
mới dán heo uà đóng định 
Dân mái đán keo với các bản mã 
bàng gỗ dán. Đinh đóng các dàn 
với nhau cho đến khi keo khô, 
sau đó độ bền của các mối nối 
coi như chỉ phụ thuộc vào keo 
thôi. 


NAIL PLATE bản mã dóng dịnh 
Bản mã bàng kim loại có các lỗ 
để đóng đinh xuyên qua vào hai 
hay nhiều thanh gỗ. Nó có thể 
thẳng, hình T hay hình góc (H. 
84). Xem thêm gang nail, 
timber connector 


H. 84 Bản mã đóng đính. 


NANO ?tanÕõ 

Tiếp đầu ngữ chỉ một phần nghìn 
triệu (từ tiếng Hi lạp nghĩa là 
chú lùn), ví dụ l nm = 1 
nanômet = 1 x 107 met. 


NAPERIAN LOGARITHM 
Nêpe 

Một tên gọi khác của lôga tự 
nhiên (natural logarithm), đặt 
tên theo nhà toán học thế kỷ 


lôga 
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Nanpe 


mười sáu John Napier, người đã 
phát mỉnh ra lôga. 


NAPPE mặt rước 
Lớp nước chảy qua một cái đập 


NATURAL CEMENT ximăng thiên 
nhiên 

Ximăng có bằng cách nghiền đá 
vôi chứa đất sét nung ở nhiệt độ 
không cao hơn nhiệt độ cần để 
tách điôxýt Các bon, Trái với 
ximäng póclan (porfland 
cemen£) nó được chế tạo từ một 
hỗn hợp tự nhiên của vật liệu 
chứa đất sét và chứa đá vôi. 
Ximäng thiên nhiên được dùng 
nhiều trước khi ximăng poclan 
được chế tạo hoàn hảo. VíÍ dụ 
sớm nhất là ximăng La mã của 
J. Parker được cấp bằng sáng 
chế ở Anh năm 1796. 


NATURAL FREQUENCY tần số tự 
nhiên, tần số bản thôn 

Tần số của một hệ không cớ 
ngoại lực nào, trừ kích thích ban 
đầu. 


NATURAL GAS khí (hiên nhiên 
Khí hydrô cacbon lấy từ mỏ 
ngầm đưới đất. 


NATURAL LIGHT nghĩa như 
daylight 


NATURAL LOGARITHM lôga tự 
nhiên 


4éWaHticdal almanac 


Lôga có cơ số e = 2,71828..., còn 
gọi là lôga Nêpe. Nó có tầm quan 
trọng thực tế do ở lời giải của 
tích phân. 


dx 
J khả log.x 


Xem thêm hàm số 
(exponential funection) 


mũ 


NATURAL. SEASONING hong khô 
tự nhiên 

Làm cho gỗ khô bằng cách xếp 
gỗ sao cho có gió thổi qua nhưng 
được che mưa và nắng. Dây là 
một phương pháp cổ hơn sấy 
trong lò (kiln) và phải mất nhiều 
thời gian mới đạt được cùng kết 
quả. VÌ không phải lúc nào cũng 
cố đủ thời gian nên phạm vi dùng 
cách hong khô tự nhiên bị hạn 
chế. 


NATURAL STONE đé thiên nhiên 
Đá dược khai thác và đếo nhưng 
không nghiền vụn và không được 
tái lập thành đó đúc. 


NATURAL VENTILATION (bông gió 
tự nhiên 

Thông giớ không dùng cơ giới 
bằng cách bố trí hợp lý cửa sổ 
và cửa đi, 


NAUTICAIL ALMANAC niên giớm 
hàng hải, 

Sách xuất bản hàng năm gồm 
các bảng về chuyển động hàng 
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Nauiical miÌe 


ngày của mặt trời, mặt trăng và 
sao. Từ năm 1960 Niên giám 
hàng hải Anh và Lích thiên Uuăn 
Mỹ được xuất bản cùng một hình 
thức. 


NAUTICAL MII,E hải Ÿý 

Một hải lý quốc tế = 1852 mét. 
Một hải lý Hải quân Anh và 
Tuần phòng bờ biển Mỹ = 6080 
ft = 18532 mét. Ban đâu nó 
được định nghĩa là một phút của 
cung trên vòng tròn lớn (great 
circle) của mật đất. 


NAVIER'S TIIEOREM 
Nauier 

Lý thuyết đơn giản của sự uốn, 
dựa trên kết quả thực nghiệm 
là các tiết diện phẳng trước khi 
uốn vẫn phẳng sau khi uốn 
nhưng đồng qui ở tâm đường 
cong. Do đó quan hệ giữa biến 
đạng (strain) (và do đó ứng suất 
(stress) và khoảng cách đến 
trục trung hòa (neutral axits) 
là tuyến tính. . 
Năm 1826 L.M.H. Navier, giáo 
sư trường Cầu đường Pari công 
bố lời giải dưới dạng được chấp 
nhận hiện nay: 

M f E 

I1 y ñR 

trong đó M là mô men uốn 
(bending momenit) ở tiết diện, 
I là mõ men quán tính (second 
rtaoment of area) của tiết diện, 


định Hỉ 


XNeat ceiteHi 


f là ứng suất của thớ biên, y ìà 
khoảng cách của thớ biên, E là 
môđun đàn hồi (modulus of 
elasticity) và R là bán kính cong 
tại tiết diện. Phương trình hay 
được viết dưới hai dạng khác 
nhau: 


M=FZ 
trong đó F là ứng suất cho phép 
lớn nhất (maximum 


permissihle stress) của vật liệu 
trong dầm và Z là môđun chống 
uốn của dầm(section modulus); 
và 

kĩ 
=.N 
được dùng để xác định góc xoay 
và độ võng của dầm. 


NBRI National Building Research 
Inatitute, Viện Nghiên cứu Xây 
dựng Quốc gia, Pretoria 


NBS National Bureau of 
Standards, Cơ quan Tiêu chuẩn 
Quốc gia, WÑashington 


NC Noise Criterion, đường tiếng 
ồn tới hạn 

Dãy các đường cong tiêu chuẩn 
xác định độ ồn tới hạn. 


NEAR - CRITICAL ACTIVITY Xem 
activity 


NEAT CEMENT x:măng nguyên 
chất 
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Vecking 


Ximăng dùng không có cát, trái 
với vữa ximăng, 


NECKING chỗ (hút 

Sự thu hẹp diện tích khi một vật 
liệu déo như thép mềm, bị kéo 
đút. 


NEEDIE zrốu đỡ 

Một đoạn gố to, ngắn hay dầm 
thép xuyên ngang qua tường để 
đỡ đầu của một cột gỗ. 


NEGATIVE BENDING MOMENT 
Tnônen uốn âm 

Mê men uốn (bending 
tmoment) gây nên độ cong vồng 
(h. 85). Trong dầm liên tục và 
khung mô men âm xuất hiện bên 
trên cột còn mô men dương ở 
gần giữa nhịp. 


Phu T„ 1 


7/85 04 222 


0ãm 3/2 // 
HL 85. QM ược dấu của mômen uốn 
dương và âm 

NEGATIVE REINFORCEMENT cối 
thép âm 
Cốt thép đạt trong dầm bê tông 
để chịu mô men uốn âm 
(negative bending moment£), 
nghĩa là gần mặt trên. 


260 


,Neiork 


NEON nêor, 


Khí trơ không màu không mùi - 
Ký hiệu hóa học Ne, số nguyên 
tử là 10, nguyên tử lượng là 
20,183, điểm sôi -245,9°C. Diện 
phóng qua khí Nâon ở áp suất 
thấp tạo nên ánh sáng chới mầu 
đỏ đa cam, dùng cho chữ quảng 
cáo bằng đèn nêon và đèn phóng 
điện chói. 


NEOPRENE néonren, 
Cao su tổng hợp chịu đầu. 


NERCC  _National bnergy 
Research Development and 
Demonstration Couneil - Hội 
đồng Luận chúng uò Phát triển 
Nghiên cứu năng lượng Quốc 
gỉa. Úc 

NETWORK sơ đồ mạng 

Một chuỗi các mũi tên thể hiện 
một kế hoạch xây dựng (h. 86). 
Nó là cơ sở của phương pháp 
đường găng (critical path 


. method) và phương pháp Pert. 


Một sơ đồ mạng phải có một 
điểm khởi đầu và một điểm kết 
thúc. Tuy nhiên nó có thể có 
nhiều nhánh ở giữa và trở nên 
rất phức tạp khiến đường găng 
chỉ cớ thể xác định bàng máy 
tính. Xem thêm activity, 
crashed time, dummy 
activity, event và float 


Vết work analsix 


11. 86. Sơ đồ mạng các sự kiện (events) 
được chỉ bằng vòng ưòn , công việc chỉ 
bằng các đường nối các sự kiện với nhau. 
Mũi tên (arrow) chỉ chuỗi các công việc, 
đường chấm chấm mũi tên chi thời gian 
của công việc, công việc ào không có thời 
gian. Dường găng (critical path) là đường 
kép. 


NET WORK ANALYSIS phân (ích 
bằng sơ đồ nqạng 

Sự phân tích các công đoạn trong 
đó mối quan hệ lôgic giữa các 
công việc được chỉ ra bằng quan 
hệ phía trước. thời gian công việc 
và tài nguyên cần thiết. Xem 
critical path method. 


NEUTRAL AXIS trục frung hòa 
Đường thẳng trong tiết diện 
ngang của dầm, nơi ứng suất uốn 
đổi từ kéo sang nén, nghĩa là 
đường thẳng tại đó ứng suất trực 
tiếp là bằng không. Trong tiết 
diện chịu uốn thuần túy, trục 
trung hòa đi qua trọng tâm 
(centroid). Còn gọi là iớn trung 
hòa (của đầm) 
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Xfna 


NEUTRAL CONDUCTOR đây dẫn 
trung hòa 

Day dẫn điện trong hệ 3 dãy hoặc 
nhiều dây, có một điện thế trung 
gian và đều, thông thường là do 
sự nối đất (earthing). 


NEUTRON nơiron 

Hạt bên trong nguyên tử, có 
cùng khối lượng với proton, 
nhưng không có điện tích 


NEWEL cột lan can cầu thang 
Cột đứng, đỡ tay vịn ở phía dưới 
và phía trên của cầu thang, cũng 
như tại chỗ rẽ của chiếu nghỉ 


NEWTON Nữ?ưtỡn (viết tắt N}) 

Đơn vị lực và trọng lực trong hệ 
SI, Dặt theo tên nhà khoa học 
Anh thế kỷ 17. 1 Niutơn là lực 
khi đặt vào khối lượng vào khối 
lượng 1 kg thì gây nên gia tốc 
1 mét trên giây - giây. Không 
giếng các đơn vị lực trong hệ 
đơn vị CGS và FPS§, nó độc lập 
với lực hút của Trái đất. NÑiutơn 
là đơn vị nhỏ (chỉ khoảng trọng 
lượng một quả táo) đối với áp 
dụng thực tế, nên thường phải 
dùng kilonjutơn (KÑ) = 1000 N 
hay mêganiutơn (MN) = 
1000000 N. Xem thêm kilopond 


NFPA Viết tất của National Fire 
Protection Ássoeiation - Hiệp hội 
Phòng cháy Quốc gia, Quìncy, 


sViic 


hang Massachusetts; và National 
Forest Products Association- 
Hiệp hội Lâm sản Quốc gia, 
Washington, DC. (trước là 
NLMA) 


NIBS National Institute of 
Building Sclence Viện khoa học 
Xây dựng Quốc gia, Washington 
DC. 


NICOL PRISM đăng kính Nicol 
Thiết bị để thu được ánh sáng 
phân cực phẳng, ví dụ dùng cho 
quang đàn hồi (photoelasticity). 
Nó gồm một tỉnh thể spat Băng 
đảo (lceland spar), cắt và gắn 
với nhau theo cách sao cho một 
tỉa sáng phân cực phẳng thì 
truyền qua tự do còn tỉa sáng 
thường thì bị phản chiếu ra ngoài 
mặt hên của tính thể 


NITROCELI.ULOSE. 
nwttroxenlutozqa 

Ête axit nitric của xenluloza, tạo 
bởi tác dụng của hỗn hợp axit 
nitrie và sunfurie trên xenluloza. 
Nitroxenluloza với hàm lượng 
nitơ thấp thì không phải chất nổ 
và dùng làm dung môi cho sơn 
(lacquer). Nitroxenluloza với 
hàm lượng nitơ cao là loại thuốc 
nổ 


NITROGGEN 1Ø 
Khí không mầu không mùi. Nơ 
chiếm khoảng 78% thể tích 


Noggng 


không khí. Kí hiệu hớa học N, 
số nguyên tử là 7, nguyên tử 
lượng là 14,008, hớa trị là 3 hay 
5, điểm sôi là -195,8°C 


NLMA Viết tất của National 
Lumber Manufacturers'" 
Association Hiệp hội Quốc gia 
các nhà sản xuốt gỗ xẻ - 
Washington, DC (nay là NFPA). 


NNL Noise and Number Index, 
liệt bê Tiếng ồn uà Số do, 

Một bản liệt kê số đo sự náo 
động do tiếng động của máy bay, 
làm ở Ánh năm 1961 


NOBLE METALS Èữn loại quý 
Các kim loại như bạc, vàng, bạch 
kim, có điện thế dương cao trong 
dãy điện hóa (electrochemical 
series), do đó khó kết hợp với 
các chất phi kim. Chúng chống 
lại phần lớn các dạng ăn mòn, 
đặc biệt là chống được sự oxyt 
hóa của không khí. 


NG-FINES CONCRETE ðê tông hạt 
thô 

Bê tông không có cát. Do đó nó 
chứa một tỉ lệ lớn các lỗ rỗng 
thông nhau, khiến cho nó cách 
nhiệt và thoát nước. 


NOGGING a) dố ngang; bì khối 
xây chèn 

a) Thanh ngang ngắn gia cố cho 
các thanh đứng của vách ngăn 
kiểu sườn. 
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Note 


b) Gạch chèn lấp khoảng chống 
giữa các thanh đứng của vách 
ngăn kiểu sườn, 


NOISE a) /iếng ồn; b) nhiều 

a) Tiếng động khó chịu 

b) Nhiễu loạn đến tín hiệu điện 
Xem thêm acoustic và sound. 


NOISE ABSORPTION Xem sound 
absortion 


NOISE, BACKGROUND Xem 


background noise 
NOISE, FAN Xem fan noise 


NOISE REDUCTION COEFFICIENT 
hệ số giảm độ ồn 

Số trung bình cộng của các hệ 
số hút âm của một vật liệu ở 
các tần số 250, 500, 1000 và 
2000 héc 


NOMINAL S1ZE OF TIMBER kích 
thước danh nghĩa của gỗ 

Kích thước của gỗ trước khi nó 
được bào (dressed), và thường 
cả trước khi gỗ được hong khô 
(seasoned). Các kích thước của 
gỗ để bào thường được cho như 
là kích thước danh nghĩa, còn 
kích thước thực tế chỉ nhỏ hơn 
5 - 18 mm (lẽ - Sim. 
NOMOGRAM (oứn đô 
Biểu đồ dùng để tính toán một 
phương trỉnh. Dạng đơn giản 


Non-destructive testtnvy 


nhất gồm ba đường thẳng, mỗi. 
đường được chia độ theo một 
biến số. Bàng cách nối hai trong 
các đường đó bàng một đoạn 
thẳng, có thể đọc được số thứ 
ba. Tuy nhiên, có thể dựng các 
hình phức tạp hơn, dùng nhiều 
đường hơn, gồm cả đường cong 
và đường xiên. 


NONAGON hình chín cạnh đều 
Hình đa giác đều, có 9 cạnh, Góc 
giữa các cạnh đều nhau là 140°. 


NON-BEARING WALL 
partition 


Xem 


NON-COMBUSTIBLE nghĩa như 
incombustible 


NON-CRITICAL ACTIVITY Xem 
activity 


NON-DESTRUCTIVE TESTING ¿bử 
nghiệm không phá hoại. 

Thử nghiệm mà không làm phá 
hoại vật mang thử. Nó hay được 
thực hiện trên kết cấu thực. Các 
phương pháp dùng để thử 
nghiệm không phá hoại về cường 
độ: tia X @  rayS), sơng siêu 
âm (ultrasonic waves ), hạt từ 
tính và lớp áo đòn (brittle 
coating). Các cách thử nghiệm 
dựa trên biến dạng đàn hồi, như 
là phân cấp gỗ theo ứng suất 
(stress - grading of timber), 
thử bê tông bàng búa Schmidt 
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Non-develapable surface 


(Schmidt hammer) hoặc cách 
phân tích ứng suất bằng thí 
nghiệm dùng các tenxơmét, cũng 


là thử nghiệm không phá hoại. 


NON-DEVELUOPABLE SURFACE 
mặt không khai triển được, 
Mặt cong mà không thể làm dẹt 
thành mặt phẳng mà không bị 
co, nhăn và rách. Phần lớn các 
mặt cong hai chiều (doubly 
curved surface) là những mặt 
không khai triển được. 


NON-FERROUS METAL kim ?oợi 
không chứa sắt 
Kim loại không chứa hay chỉ 
chứa một ít sắt 


NORMAL DIRECTION phương 
pháp tuyến 

Phương vuông góc với tiết điện 
ngang đang xét 


NORMAL FREQUENCY 
DISTRIBUTION CURVE nghĩa như 
Gaussian curve 


NORMALISING sự thường hóa 

Làm nóng thép đến nhiệt độ cao 
hơn khoảng ð0°C so với phạm 
vi biến hóa, sau đó để nguội 
trong không khí tĩnh ở nhiệt độ 
trong phòng, như vậy thép được 
nguội với tốc độ vừa phải. Mục 
đích là khử ứng suất bên trong, 
làm cho kích thước hạt nhỏ mịn 


Northiighr roof 


hơn và làm cho cấu trúc kim loại 
thuần nhất hơn 


NORMAL, STRESS ứng suất pháp 
Ứng suất vuông góc (kéo hoặc 
nén), khác với ứng suất cắt 


NORTHIIGHT ROOF mới có cửa 
trời (hướng bác) 

Mái dốc của nhà xưởng, có một 
bên dốc không có cửa kính, Một. 
mặt dốc có kính hướng về phía 
bác. Ở vùng ôn đới, mặt kính 
cũng nghiêng dốc để hứng nhiều 
ánh sáng mặt trời, nhưng ở vùng 
gần nhiệt đới, mặt kính thường 
thẳng đứng để tránh tia sáng 
trực chiếu. Còn gọi là mái răng 
cưa. Ở nam bán cầu thì dùng 
ngơi cổ cửa trời hướng nam. Xem 
thêm monitor. 


H. 87 Vỏ mỏng có cửa trời (hướng bắc 
hoặc hướng nam} a) vỏ trụ; b) vỏ cônôit 
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Northlighi shell 


NORTHLIGHT SIIELL bỏ mỏng có 
cửa trời (hướng bắc) 

Vỏ mỏng thiết kế thành mái có 
cửa trời hướng bác (northblight 
roof) (hoặc hướng nam nếu ở 
nam bán cầu). Nó có thể có dạng 
vỏ cônôit parabolic, với các 
parabol hướng về phía bác, hoặc 
vỏ trụ cắt đi một phần (H. 87) 


NO-SKY LINE đường che khuốt 
bầu trời Dường phân chía mọi 
điểm của mặt phẳng công tác 
(workplane) tại đó trông thấy 
bầu trời với các điểm mà không 
thấy một phần bầu trời nào. 


NO-SLUMP CONCRETE 
không có độ sụt 
Bê tông với độ sụt nón (slump) 
2ð mm (1 in.) hay ít hơn 


bêtông 


NOTCH EFFECT hiệu ứng rảnh 
khấc 

Sự tăng cục bộ của ứng suất tại 
tiết diện, do có rãnh khấc hoặc 
thay đổi đột ngột tiết diện. Nơ 
thường được dùng để thử nghiệm 


độ bền va chạm (impact 
resistance). 
NPL National Physical 


Laboratory, Phòng Thí nghiệm 
Vật lí Quốc gia, Teddington, Anh 


NRC 
a) Noise reduction coefficient, hệ 
số giảm độ ồn. 


O 


b} National Research Council, 
Hội đồng Nghiên cúu Quốc gia 
(Mỹ hay Canada). 


N-TRUSS nghĩa như Pratt truss 


NUSSELT NUMBER số Nusself 
TỈ số không thứ nguyên dùng 
trong động lực học chất lỏng, để 
mô tả sự truyền nhiệt giữa một 
chất lỏng chuyển động và một 
mặt rấn 


NYLON niiông 

Tên gợi chung của một nhớm 
poliamit; tên này lấy từ các chữ 
đầu của New York và London. 
Nilông thuộc những chất dẻo bền 
nhất. Chúng chống mòn rách và 
chống ăn mòn tốt, và được dùng 
làm các phụ kiện liên kết, như 
phụ kiện cửa 


NZIA New Zealand Institute of 
Architects Học uiện Kiến trúc 
Nỉu Zuliên, Wollington 


NZIE New Zealand Institution of 
Engineers, Hội Kỹ sự Niu Zdlân, 
Wellington 


O 


@ Viết tất của Ohm 


0 Ký hiệu hóa học của ôxy. 
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OAKUM xơ thường 
Xơ dời tháo từ dây thừng cũ, 
dùng để xảm, trét (caulking) 


OBLIQUE PARALLEL PROJECTION 
phép chiếu song song xiên 
Phép chiếu (projection) để vẽ, 
trong đó hình chiếu đứng được 
vẽ như trong phép chiếu vuông 
góc (otrthgraphic projection), 
còn hình bằng và hình cạnh thì 
nghiêng 45°. Vẽ theo cách này 
thì vật thể trông quá sâu, do đó 
đôi khi cũng phải thu ngắn lại 
dọc theo các đường 4ð° 


OBSIDIAN đứ tỏ chai 

Thủy tỉnh (glass) thiên nhiên có 
thành phần granit, có nguồn gốc 
là dung nham (lava). 

Nó thường cố màu đen, có ánh 
thủy tính. Chỗ vỡ có cạnh sắo, 
cứng, do đó được dùng làm các 
công cụ xây dựng trong những 
nền văn minh không có công cụ 
kim loại, ví dụ người Aztec và 
người lnca. 


OCIRE đất son 
Bột màu khoáng chất, mầu vàng, 
gồm có ôxy sắt (FeO). 


OCTAGON hình bát giác 
Da giác (polygon) đều 8 cạnh. 
Góc giữa 8 cạnh đều là 13ð° - 


OCTAHEDRON hình bát diện đều 


QƑƑ - whire 


Hình đa diện (polyhedron) đều, 
gồm 8 mặt là những tam giác 
đều. Nó cớ 6 đỉnh và 12 cạnh. 


QCTAVE quảng tám, bát độ 
Một dãy tám nốt trên âm giai 
nguyên (nghĩa là thông thường). 
Tần số (frequency) của quãng 
tám bằng đúng hai lần tần số 
của nốt cơ bản, và nó là hòa âm 
(harmonic) đầu tiên của nốt cơ 
bản. 


OCTAVE - HAND đải bát độ 
Một giải âm tần của hai nốt cùng 
tên 


OCTAVE - BAND ANALYSER Xem 
Sound frequency analyser 


Ø©D Outside Dirmeter đường 
kính ngoài 


OEDOMETER móy nén đốt một 
trục 

Máy để xác định đặc trưng cố 
kết (conolidation) của đất dính 
(cohesive soils). Một mẫu đất 
nguyên dạng được ép giữa hai 
tấm đá có lỗ rỗng để cho nước 
được tự do chảy vào và ra khỏi 
mẫu đất, sau đó đo độ lún. 


QFF - WHITE frồng nhờ 

Màu trắng có thêm một lượng 
nhỏ màu khác nhưng không đủ 
để thành màu khác màu trắng. 
Đồng nghĩa với öroken tuhite 
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OGEE đường cong hình S 

Một đường hai độ cong tạo nên 
bởi một đường cong lồi chuyển 
sang đường cong lõm mà không 
gãy khúc, giống như chữ 8. 


OHM (©) Ôn: 


Đơn vị điện trở. Xác định bằng 
định luật OHM (Ohm”s law) 


OHM'S LAW định luật Ohm 
Định luật của một dòng điện 
không đổi trong một mạch điện, 
do nhà vật lý học Đức G.S. Ohm 
phát biểu năm 1827. Theo định 
luật này sự sụt điện thế do dòng 
điện gây ra thì tỷ lệ với cường 
độ dòng điện. Điện trở được 
định nghĩa là tỷ số của dòng 
điện trên điện thế, đơn vị là 
ohm (@); khi dòng điện 
không đổi trong dây dẫn là 
Ì ampe và hiệu điện thế giữa 
hai điểm dọc dây dẫn là một 
vôn, điện trở là một ôm. 
OIL-ALKYD PAINT nghĩa như 
oÌleo - resinous paint 

OIL PAINT sơn đều 

Sơn với chất dính là dầu mau khô 
(drying oiÌ), trái với sơn nước. 
OIL STAIN đầu đớnh màu gỗ 
Sơn dầu có rất ít bột màu dùng 


để đánh màu gỗ. Xem thêm 
spirit stain. 


OLD ENGLISH BOND Nghĩa như 
English bond 


` 
Oolitic limestone 


OLEORESINOUS PAINT sơn nhựa 
đầu 

Sơn cố chất hòa tan gồm- hỗn 
hợp dầu mau khô và nhựa (như 
là nhựa phênoÙ, kết hợp bằng 
một quá trình nấu. Còn gọi là 
o¿l - qikyd paint. 


OMNIIDIRECTIONAL 
MICROPHONE Micrô da hướng 
Micrô thu nhận âm từ mọi hướng 


ONE-WAY SLAB bản một phương, 
bản hiểu đầm 

Bản được thiết kế chỉ vươn về 
một phương, khác với bản hai 
phương 


ON GRADE ở mớt đốt 
Ỏ mức mặt đất hay tựa trực tiếp 
lên mặt đất 


ONYX 0nyxØ, mã náo dải 

Dạng siïc kiểu dải, gồm các tỉnh 
thể thạch anh rất nhỏ. Những 
dải của chúng thì thẳng không 
cong như mã não (agate), và do 
đó nó được dùng rộng rãi trong 
đồ trang sức đã chạm (cameo) 


OOLITIC LIMESTONE đá Đôi 
trúng cớ 

Đá vôi tạo bởi sự kết tụ của đá 
trứng cá. Những đá này là các 
khối kết hình cầu rất nhỏ (đường 
kính dưới 2 mm) của cacbonat 
Canxi, thường có dạng cấu trúc 
lớp đồng tâm hoặc sợi xuyên tâm. 
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Opaciw 


Cấu trúc giống như bọc trứng cá 
gắn với nhau. Đá vôi trứng cá 
được biết đến nhiều nhất là đá 
poclan (portland stone) 


OPACITY sự mờ đực 

Ngược với sự trong suốt. Trong 
việc sơn nó chỉ năng lực phử lấp 
của một loại sơn (hiding 
power) 


OPAL opan 

ðilic ngậm nước vô định hình 
(8iO,.n,H,O). Ngoài loại đá 
trang sức, còn cố những loại kém 
qui hơn, ví dụ đá phiến kính, 
dùng làm vật liệu xây dựng 


OPEN-FRAME GIRDER nghĩa như 
Vierendel girder 


OPEN-IIEARTH PROCESS 
thép trong lò hở 

Việc luyện thép trong lò hở từ 
sát vụn, gang và đá vôi. Phương 
pháp này được phát triển bởi 
ngài William Siemens năm 1958, 
và cũng được gọi là phương pháp 
8iemens - Martin. Xem thêm 
Bessemer process. 


luyện 


OPEN LIGIIT cửa sổ mở được 
Cửa sổ có thể mở được, trái với 
cửa sổ kín đead iight 


OPEN STAIRS bộc thang hở 
Bậc thang không có thành đứng 


Optitisation 


OPEN STAIRWAY cầu (hang 
Cầu thang mở một hay hai phía 
về một phòng. 


OPEN SYSTEM hệ (hống mở 

Hệ thống nhà làm theo phương 
thức công nghiệp 
(industrialised building) trong 
đơ sử dụng nhiều bộ phận có 
sẵn, có thể được chế tạo từ nhiều 
nhà sản xuất khác nhau. 


OPEN-WEB JOIST đền bụng rỗng 
Dầm (Joist) rỗng, hàn từ các tiết 
điện thép nhẹ, để trực tiếp đỡ 
sàn hay mái. Nó được sản xuất 
hàng loạt với những chiều dài 
tiêu chuẩn 


OPEN-WEB STUD 
rỗng 

Thanh có bụng rỗng để có thể 
cho các đường ống nước và dây 
dẫn điện đi qua. 


thanh bụng 


OPERATIONS RESEARCII uận #?ù 
học 

Sự phát triển của một mô hình 
khoa học, bàng cách dùng các 
phương pháp toán học, nhằm xác 
định sự phân phối tài nguyên tối 
ưu bởi sự dự đoán và so sánh 
các quyết định khác nhau. 


OPTEFICAL AXIS 
collimation line 


nghĩa như 


OPTIMISATION tối hóo 
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Cpiimut 


Sự thay đổi một thiết kế để đạt 
được một sự tối ưu (optimum) 
cho một mục tiêu riêng biệt ví 
dụ giá thành thấp nhất của công 
trinh, hay sự tiêu hao năng lượng 
Ít nhất. Các yêu cầu khác nhau 
về tối ưu có thể mâu thuẫn nhau, 
khi đơ, phải làm một cuộc chọn 
lựa (trade-off). Dối với một số 
bài toán thiết kế, các phương 
pháp toán học như qui hoạch 
tuyến tính và phi tuyến có thể 
được dùng trong quá trỉnh tối 
ưu hóa. Xem thêm 
optimum 


pareto 


OPTINUAI đối 

Lời giải tốt nhất hoặc thuận lợi 
nhất cho một mục tiêu riêng, vÍ 
dụ giá thành của công trình, hiệu 
quả nhiệt của nó, sự tiêu thụ 
nãng lượng của nó v.v... 


OPUS INCERTUM &hối xây đá nhỏ 
tcổ Ùa mở) 

Khối xây thời Cổ La mã, gồm 
các viên đá nhỏ đặt không đêu 
đặn trong vừa. 

©OPUS QUAĐRATLM đứ đo (cổ La 
mà) 

Thuật ngữ cổ La mã chỉ đá đẽo 
(ashlar), thường xây khan 


OPUS RETICULATUM &huôn bằng 
đá xây (cổ La mẽ) 


Organic clay 


Khuôn cố định để đỡ bêtông thời 
cổ La mã, gồm đá hay gạch xây 
theo đường chéo. 


OPUS SIGNINUM bữa xtucô (Cổ 
La nã) 

Vữa xtucô (stucco) Cổ La mã, có 
độ thấm nước rất nhỏ 


OPUS SPICATUM xớy hình xương 
có (Cổ Ea mã) 


GOPUS TESTACEFDM ốp bằng mảnh, 
ngói (cổ La mã) 

Ốp bề mật bằng các mảnh ngơi 
đặt nằm ngang trong vữa (thời 
cổ La rã). 


©ORDINATE trục tung độ 

Trục y, hay trục đứng, của hệ 
tọa độ ĐDề 
coordinate) 


các (cartesian 


OREGON hay OREGON PINE 
Nghĩa như Douglas fir 


ORGANIC CHEMISTRY hóa học 
hữu. cơ 

Nghiên cứu các hợp chất của các 
bon tạo thành chuỗi hay vòng. 
Nhiều vật liệu hữu cơ là những 
polime (polymers) 


ORGANIC CLAY hay SILT đối sét 
hữu cơ hay đốt bùn hữu cơ 

Đất sét hay đất bùn chứa các di 
tích của thực vật hay động vật. 
Nó dễ nhận ra bởi có mùi khi 
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Oriel window 


nhào nặn. Khả năng chịu lực 
thường rất thấp 


` 


ORIEL WINDOW óc ke 

Cửa sổ làm nhô ra (corbelled) 
khỏi tường ở các tầng bên trên. 
Còn bow window là nhô ra khỏi 
trường tầng trệt. 


ORIENTATION hướng nhà 
Việc đặt hướng nhà so với 
phương Bác 


ORIGIN gốc tọa độ 

Giao điểm của các trục tọa độ 
Đề các (cartesian 
coordinates), nghĩa là điểm 
không của các trục %, y và trục 
z (trong không gian). 


ORMOLU đồng thiếc; đồ gỗ thiếp 
Uờng 

Gốc từ tiếng Pháp là vàng dạng 
bột nó tan được trong thủy ngân. 
Do đó, để chỉ đồ đạc được trang 
trí bằng đồng thiếp. 


ORTHOGONAL CURVES đường 
cong trực giao 
Những đường cong giao nhau 
dưới góc vuông. 


ORTHOGRAPHIC PROJFECTION 
phép chiếu thằng góc 

Phép chiếu (projection) được 
dùng rộng rãi nhất để vẽ nhà. 
Nơ biểu diễn vật thể bằng ba 
hình vẽ riêng rẽ: mặt bằng, mặt 


Oval 


đứng và mặt cạnh. Trong phép 
chiếu góc thứ nhất (thường dùng 


ở Anh), mỗi hình được đặt sao 


cho nó thể hiện mặt xa nhất của 
vật thể trong hình kế cận. Trong 
phép chiếu góc thứ ba (thường 
dùng ở Mỹ, Úc), mỗi hình được 
đặt sao cho nó thể hiện mặt vật 
thể gần với nở trong hình kế 
cận. Hình chiếu thẳng góc có tỉ 
lệ đúng trong mọi phương, nhưng 
nó không cho một sự thể hiện 
dễ hình dung của vật thể. 


ORTHOTROPIC rực hướng 

Có các tính chất vật lý thay đổi 
khác nhau theo các hướng vuông 
góc, ví dụ cường độ gỗ đọc và 
ngang thớ. Đó là một trường hợp 
đặc biệt của tính dị hướng 
(aelotropic) 


OSMOSIS sự thẩm thấu 
Sự khuếch tán của một dung môi 
hay một chất lỏng pha loãng qua 
một màng (chỉ cho phép thấm 
theo một chiều), để trở thành 
dung dịch đậm đặc hơn. 


OUTPUT đều ra, số liệu rư 

Kết quả hay thông tin tạo bởi 
máy tính, cho ra trên bàn phím, 
băng hoặc thiết bị vẽ. 


OVAL hình bầu dục 

Hình phẳng bất kỳ, giống tiết 
điện đọc của một quả trứng. Tù 
này thường dùng để chỉ đường 
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Ouen-dn soil 


cong kín giống như hỉnh en líp 
(ellipse), nhưng không thực 
đúng với định nghia toán học của 
nó. 


OVEN-DRY SOIL đất sấy trong lò 


Đất được sấy khô trong lò ở 
105°C 


OVEN-DRY TIMBER gỗ sấy trong 
lò 

Gỗ đặt trong lò có thông gió, ở 
nhiệt độ 105C và không bị mất 
độ ẩm. 


OVERCAST SKY Xem 
standard overcast sky 


CIE 


OVERHEATEP PERIOD g:ưi đoạn 
quá nóng 

Thuật ngữ dùng khi thiết kế các 
bộ phận che nắng (sunshading), 
để chỉ giai đoạn mà nhiệt độ vượt 
quá một giới hạn qui định (ví dụ 
21°C hay 70°F). Giai đoạn này 
có thể được biểu hiện trên phép 
chiếu lập thể (stereograpbhic 
projection), hay đưa vào trong 
chương trình máy tính. 


OVER - REINFORCED SECTION tiết 
điện quả cốt thép 

Tiết diện bêtông có đặt cốt thép 
nhiều hơn lượng cần thiết trong 
cách thiết kế cân bằng khả năng 
chịu lực (bœianced design). 


OXIDATION sự öxy(¿ hóa 


Ozone 


Sự kết hợp hóa học của một 
nguyên tố với oxy. Sự cháy tạo 
nên bởi ôxyt hóa nhanh. Sự ăn 
mòn một số vật liệu, như là thép, 
là do sự oxýt hóa chậm. Quá 
trình ngược lại gọi là sự khử 


OXY-ACETYLENE WELDING và 
CUTTING. Xem acetylene 


OXYCHLORIDE CEMENT xirăng 
öxy ciorud 

Hỗn hợp của clorua magiê 
MgGl, 6H,O) và oxyt magiê 
(Mg©), còn gọi là ximăng Sorel. 
Òxyt magiê được lấy từ manhêzit 
(magnesite), do đó sàn được 
láng bằng ximăng này được gọi 
sàn manhêzit (magnesite 
fiooring) 


OXYGENE ôxy 

Khí không- màu không rùi, duy 
trì sự cháy. Dó là nguyên tố có 
nhiều nhất trong mọi nguyên tố 
hóa học, vì nố chiếm 21 phần 
tram thể tích của không khí, 89 
phần trăm trọng lượng nước và 
gần 50 phần trăm trọng lượng 
đá trong vỏ trái đất. 

Ký hiệu hóa học là O, số nguyên 
tử là 8, nguyên tử lượng là 
15,9994, hóa trị là 2, điểm sôi 
là - 183°C 


OZ0NE 62ôn 
Một dạng không bền của ôxy, 
chứa 3 nguyên tử trong phân tử 


27m 


E4 


(O+„), chứ không phải 2 như trong 
ôxy thông thường (O.). 


P 


z Hằng số vòng tròn 3,1416... 


P Viết tất của pico, một phần 
triệu triệu hay 1012 


Pa Viết tất của Pascal 


PA poiyamit 
Tên quen thuộc hơn là nilông 


PABX Private Automatic Branch 
Exchange 

Tổng đùi nhánh điện thoại tự 
động từ nhân 


PACKAGE DEAL gọt thầu trọn gói 
Sự gọi thầu cho việc thiết kế và 
xây dựng của một công trinh. 


PADSTONE khối đệm. gối 

Khối đá hay bêtông đạt trong 
tường để phân bố áp lực từ một 
tải tập trung 


PAINT Xem alkyd paint, 
anticorrosive paint, cement 
paint, chlorinated rubber, 
distemper, fire - retardant 
paint, fresco, graining, 
kalsomine, lacquer, Ìatex, 
marbling, ơil paint, plastic 


Pancllcd door 


paint, primer, plastics, stain, 
tempera painting, varnish và 
water paint 


PAINT REMOVER chất tẩy sơn 
Chất lỏng làm cho sơn hay vecni 
mềm đi để có thể cọ hoặc lau 
đi 

PÁU Permanent Artieificial 
Lightning 

Chiếu sáng nhân tạo thường 
xuyên, trong ban ngày 


PALLET *hqy nâng, bàn nắng 
Khay để nâng các vật liệu chất 
đồng, dùng cho xe nâng 


PANEL, DROP Xem drop panel. 


PANEL HEATING hệ thống sưởi 
ghép thành tấm - 

Hệ thống sưởi mà các bộ phận 
được dấu trong những tấm riêng, 
hoặc chôn vào tường hay sàn. 


PANELLED DODR cửa pa nô 
Cửa gỗ có khung chung quanh, 
ở giữa bịt bằng các pa nô mỏng 
hơn. Cửa này Ít bị co ngót hơn 
cửa ván ghép và dùng trong nhà 
cố chất lượng cao hơn, trước khi 
có gỗ dán ra đời (loại này còn 
Ít co ngót nữa). Cửa panô trong 
các ngôi nhà hiện đại thường là 
cửa gỗ dán có gắn các đường 
viền. 
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Pan head 


PAN HEAD đều đỉnh uít hay đầu 
đinh tán 


PAN TILE ngói hình S 

Ngới mái hình chữ 5 đặt nằm 
ngang, có một mối phủ. Còn gọi 
là ngói Ý hay ngúi Tây ban nha. 


PANTOGRAPH máy dẽ phóng 
Một dụng cụ gồm có một hÌnh 
bình hành nối khớp, có các cạnh 
vươn dài, trước kia dùng để sao 
hình vẽ. Bằng cách thay đổi vị 
trí của bút hay bút chì, tỉ lệ có 
thể giảm hay tăng. 


PAPER Xem building paper, 
kraft paper và wall paper 


PAPER SIZES kích thước giấy, 
khổ giấy 

khổ giấy quốc tế dãy À dựa trên 
tỉ lệ 1 : v2 sao cho mỗi lân gấp 
đôi thì được kích thước vẫn theo 
tỷ lệ đó. Khổ giấy của Mỹ cũng 
theo nguyên tắc như vậy, làm 
tròn đến số chẵn ¡inch 


Kỷ hiệu Quốc tế Ky hiệu Mỹ 
(mm) (m.) 

`0 84] X 1189 A 31X41 

AI Ã94 X A11 R 22X34 

A2 420X§94 € 17X3^2 

A5 397Xx 420 [3 !11X17 

A4_ 210X397 E 82 X 1] 


PARABOLA parabol 


Parabolic reflectar 


Đường cong biểu diễn phương 
trình y = ax2 + b; 

a và b là hàng số. Nó cũng là 
hình được tạo thành khi cát một 
hình nơn tròn và thẳng bằng một 
mặt phẳng song song với đường 
sinh. Parabol bậc ba cố phương 
trình y = ax” + b, 
PARABOLLC bòờm bình 
parabol 

Vòm có độ cong là parabol. Biểu 
đồ mô men uốn đổi với tải trọng 
phân bố đều là hình parabol, do 
đó một vòm parabol chịu tải 
trọng phân bố đều thì không chịu 
ứng suất uốn. Hình đạng của 
vòm parabol thoải hay vòm hình 
dây xích (catenary) thoải là 
tương tự. 


ARCH 


PARABOLIC CONOID một cônô¡t 
paraboiic 

Mặt chuyển (urface of 
translation) sinh bởi một đường 
thẳng trên một parabol thoải ở 
một đầu còn đầu kia trên một 
parabol cong hơn. Nó thường 
dùng làm vỏ mái răng cưa. 


PARABOLIC REFILECTOR g@0ng 
phủn chiếu paraboi 

Gương có tiết điện ngang là một 
parabol. Nếu đèn đặt ở tiêu điểm 
của parabol, nó sẽ cho một tỉa 
sáng song song. Đó là do tính 
chất đặc biệt của parabol (H.86): 
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Parabolotd 


mọi tỉa song song, như tỉa A, 
gặp parabol ở điểm B, tạo nên 
với tiếp tuyến ở B cùng một góc 
như một tia xuất phát từ tiêu 
điểm F. Do đó, mọi tía từ F phân 
chiếu bởi mặt gương là song 
song. 


Cơa “0 JØ/7ợ J2/g 


11.88 Gương phản chiếu parabol 


PARABOLOID parabóiôit 

Mặt tròn xoay (surface of 
revolution), sinh ra bởi một 
parabol xoay chung quanh trục 
đứng. 


PARABOLOID ELLIPTICAL xem 
elliptical paraboloid 


PARALLEL song song 

Luôn luôn cách nhau cùng một 
khoảng cách. Như vậy, hai đường 
thẳng song song chỉ gặp nhau ở 
vô cùng. 


PARALLELEPIPED hỉn»j hộp 

Vật thể bao quanh bởi sáu hình 
bình hành, cứ hai hình đối diện 
nhau thÌ song song nhau. Trong 


Paramcrer 


hình hộp chữ nhật, mọi cạnh đều 
song song hay vuông góc với đáy. 
Khối lập phương (cube) là một 
trường hợp đặc biệt của hÌnh hộp 
chữ nhật. Mọi hình hộp khác đều 
thuộc loại hình hộp xiên. 


PARALLEL OF ELATITUDE 
latitude 


Xem 


PARALLELOGRAM hình bình 
hành 

Tứ giác (quadrilatérial) có hai 
đôi cạnh song song nhau. 


PARALLELOGRAM OF FORCES 
hình bình hành lục 

"Nếu hai lực tác dụng vào một 
điểm, được biểu diễn bằng hai 
cạnh của một hình bình hành 
(theo độ lớn và phương) thì hợp 
lực của nó được biểu diễn bởi 
đường chéo kẻ từ điểm này". 
Trong tính toán kết cấu, thường 
bỏ không vẽ hai cạnh của hình 
bình hành, để lại hai cạnh và 
đường chéo, tạo nên một tam 
giác lực (triangle of forces). 
Hình bình hành lực được 
Stevinus of Bruges công bố năm 
1586. 


PARAMETER (hdm số 

Biến số trong một hệ thức toán 
học, được giữ không đổi trong 
một quá trình nghiên cứu riêng 
biệt. Sự biến đổi của tham số 
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Parapet 


sinh ra một họ đường cong hay 
mặt cong. 


PARAPET (ường uượt mới 

Phần tường nHô cao bên trên 
mái. 

PARETO OPTIMUM giỏi pháp tối 
tu Pareto 

Khi mà trong thiết kế có nhiều 
hơn một mục tiêu, thi hiếm khi 
chỉ có một giải pháp tối ưu duy 
nhất. Tối ưu Pareto là giải pháp 
sao cho không thể tìm thấy một 
giải pháp khác tốt hơn đối với 
các mục tiêu khác. Có thể có 
nhiều giải pháp tối ưu Pareto 
trong một bài toán thiết kế. Việc 
dùng giải pháp nào là tùy thuộc 
quyết định lựa chọn (trade - 
off), 


PARIAN PLUASTER 
Keen”s cement 


Nghĩa như 


PARIS, PLASTER OF PARIS Xem 
plaster of Paris. 


PARIS WHITE 
whiting 


Nghĩa như 


PARQUFTRY uớn sàn góc kê 
Những miếng gỗ nhỏ, đôi khi 
thuộc các loại gỗ khác nhau, ghép 
vào nhau tạo nên các hình vẽ 
hình học. Chúng thường được 
dán vào sàn. 


Patticle board 


PARTIAL DIFFERENTIAL 
EQUATION phương trình uí phân 
đạo hàm riêng 

Phương trình vi phân 
(differential equation) có 
chứa nhiều hơn hai biến số, víÍ 
dụ x, y và Z. 


PARTIAL FIXED JOINT Nghĩa như 
semi - rigid joint 


PARTIAL PRESTRESSING gây ứng 
lực trước từng phần 

Gây ứng lực trước ở mức thấp 
hơn ứng lực trước toàn bộ (loại 
trừ mọi khả năng nứt do tải 
trọng sử dụng hay tải trọng làm 
việc). Trong cấu kiện được ứng 
lực trước từng phần, ứng suất 
kéo tồn tại trong vùng kéo được 
ép trước, khi có tải trọng làm 
việc. 


PARTICLE BOARD (đếm oán sợi 
nhỏ 

Tấm ván sợi ép được chế tạo 
dưới áp lực nhỏ (khác với loại 
ván cứng - hardboard), hay 
bằng cách đùn (extrusion). Chất 
kết dính thường là nhựa urê hay 
nhựa phenol, và chỉ cần một 
lượng nhỏ (4 - 12 phần trăm). 
Nó có thể được ghép và ốp giống 
như gỗ dán, nhưng rẻ hơn và 
cách nhiệt tốt hơn. Còn gọi là 
chip board. 
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Particlc - size analsts 


PARTICLE - SI⁄E ANALYSIS phân 
tích cỡ hạt 

Xác định tỉ lệ của các hạt cỡ 
khác nhau trong một hỗn hợp, 
như là đất hay cốt liệu. Khi kết 
quả được vẽ trên giấy đồ thị nửa 
lôga, sẽ được đường cong cấp hạt. 
Các hạt lớn hơn được phân ly 
bằng cách sàng. Đối với những 
hạt quá nhỏ không sàng được 
(70 ¿m) thì xác định diện tích 
riêng bảng định luật Stokes 
(Stokes` law); hay dùng khí cụ 
đo độ đục (turbidimeter). Xem 
thêm gravel, sand, silt và clay 


PARTITION tách, tường ngăn 
Tường chỉ mang trọng lượng bản 
thân nó. không chịu trọng lượng 
nhà ở bên trên. 


PARTLVY CLOUDY SKY trời có mây 
Trời có mây phủ từ ba phần mười 
đến bảy phần mười 


PARTY WALL 
common wall 


nghĩa như 


PASCAL ngôn ngữ Poscal 
Ngôn ngữ lập trình ở trình độ 
cao 


PASCAL (Pa) pdascal 

Đơn vị áp suất trong hệ đơn vị 
SI. Nó bằng l niutơn (newton) 
trên ! mét vuông, được mang 
tên nhà toán học Pháp thế kỷ 
17. 


avemtent light 


PASSIVE EARTH PRESSURE Xem 
carth pressure 


PASSIVE SOLAR ENERGY nồng 
tượng một trời ằ¿ động 

Tập trưng năng lượng mặt trời, 
chỉ dùng vật liệu của công trình, 
ngược với năng lượng mặt trời 
chủ động (active solar energy) 


PATENT GLAZAING lắp bhính không 
dùng mút tíc 

Mọi hệ thống lắp kính khô, nghĩa 
là không dùng mat tíc 


PATERNOSTER LIFT (hơng máy 
nhiều buồng 

Thang máy chở người gồm một 
đây các buồng hở, lên xuống 
chậm, không ngừng trong một 
giếng thang máy. Phần lớn được 
đặt ở lực địa châu Âu trong 
những năm 1930 


PATTERN STAINING sự mốt mồầu 
của mẫu uẽ 

Sự nhạt mầu của trần trát thạch 
cao của kết cấu tổ hợp, do ở độ 
dân nhiệt khác nhau của mặt 
sau. Rhông khí di chuyển dễ 
dàng hơn bên trên các phần ấm 
hơn, và để lại trên đó nhiều bụi 
hơn 


PAVEMENT LIGHT chiêu sớng từ 
hè dường 

Của sổ bằng gạch kính (glass 
brick) đạt trong mặt hè đường, 
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Pavilton 


để chiếu sáng tự nhiên cho 
khoảng không gian ở thấp hơn 
mặt đất 


PAVILION a) ?êu; b} đình, tạ; c) 
phần nhà nhỏ ra 

a) Khởi thủy, là một lều lớn 

bè Một ngôi nhà nhỏ có trang 
trí, cố mái, nhưng chỉ có một 
phần tường che, trong vườn hay 
sân thể thao 

e Phần nhô ra của một ngôi 
nhà, thường được trang trí cầu 
kỳ 


PAWL lấy hớn:, mấu hãm, con 
các 

Một cái răng đơn, dùng để giữ 
bánh cóc (ratchet) 

Pb Ký hiệu hóa học của chỉ 

PC prime cost giớ thành 


PCA viết tắt của Portland 
Cement Ássociation 

Liên hiệp ximang Póclan, 
Skokie, bang Illinois, Mỹ. 


Pk polyetyien 


PEA GRAVEIL. sói nhỏ 

Sỏi được sàng lựa, loại đi những 
hạt lớn hơn lŨmm và nhỏ hơn 
5mm 


PEARLITE nghĩa như perlite 


PEAT (hơn bùn 


®cg - board 


Chất thực vật chết, sệt, dễ ép, 
được giữ trong đất nhờ có axit 
ẩm. Nó không thích hợp để làm 
vật liệu xây dựng; tuy nhiên có 
thế dùng làm nhiên liệu sau khi 
khô 


PEBBLE DASIL iớp ốp gắn sôi 
Lớp ốp ngoài, có các viên sỏi nhỏ 
gấn vào mặt vừa khi vữa còn 
ướt 


PEDESTAIL. ôệ; chân cột 
Phần bệ của cột cổ điển hoặc 
của kết cấu bên trên. Trong xây 
dựng hiện đại, đớ là cột ngắn, 
chiều cao không quả ba lần kích 
thước ngang nhỏ nhất 


PEDESTRIAN FLOW RATE ¿ốc độ 
dòng người bộ hành 

Chuyển động của người trong lôi 
đi hay cầu thang phụ thuộc vào 
mật độ đám đông và tốc độ đi 
bộ. Nếu một độ đám đông vượt 
quá 0,3 người trên mét vuông 
(0,03 người trên fút vuông), tốc 
độ đi bộ sẽ giảm đi. 


PEDIMENT ?m¡ nhà, mặt tiền bên 
trên cống 

Trong kiến trúc cổ điển, một 
tường hồi (gable) thấp, bên trên 
cổng 


PEEN Xem ball - peen hammer 
và claw hammer 


PEG - BOARD (ốm uéớn có dục lỗ 
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Pelmer 


Tấm ván sợi ép, có khoan nhiều 
lỗ trong lúc chế tạo. Các lỗ này 
có mục đích trang trí hoặc trang 
âm, hoặc có thể dùng để đỡ giá, 
hay các vật khác, dùng các móc 
đạc biệt 


PELMET hộp rèm 
Một hộp láp bên trên cửa sổ để 
che đường treo riđô 


PELTON WHEELU bánh xe nước 
;¿uqbin xung, tuabin Pelton 
Tua bin xung, gồm một bánh xe 
mang những gầu trên chu vị, 
xoay bởi một luồng nước chảy 
nhanh 


PENDANT a) (udœ; b) đen treo; c} 
hình trang trí treo 

a) Tua trang trí rủ xuống 

b) Dèn hay cây nến treo 

cì Khối nổi trang trí, bằng đá, 
vữa hay gỗ, kéo đài như treo 
xuống dưới. 


PENETRATION TEST £h( nghiệm 
xuyên 

Thì nghiệm bàng xuyên kế vào 
đất tại chỗ, có thể là xuyên tĩnh 
(static) hay xuyên động 
(dynamic). Thông tin thu được 
bổ sung cho kết quả từ các mẫu 
khoan (borehole sample) 


PENETROMETER xuyên bế 
Dụng cụ dùng để thực hiện thí 
nghiệm xuyên 


#crcentit 


PENTAGONE hình ngũ giác 


Đa giác năm cạnh đều. Các góc 
giữa các cạnh là 108° 


PENTHOUSE nhà cơi trên mới 
Một gian phòng, căn hộ hoặc một 
chỗ ở riêng, làm trên mái của 
một ngôi nhà. 


PERCEIVED NOISE LEVEL, (PNDB) 
mức độ ồn cảm nhận được 
Mức áp suất âm của một âm lấy 
làm chuẩn, được coi như có cùng 
độ ồn (chứ không phải cùng độ 
lớn) với âm đang quan sát 


PERCENTAGE REINFORCEMENT 
phần trăm hàm lượng cốt thép 
Số phần trăm của tiết diện ngang 
của cốt thép trong bê tông chia 
cho bề rộng và bề cao hữu ích 
của tiết diện bê tông 


PERCENT EXCEEDANCE LEVEL 
mức ồn phần trăm uượt quá 

Mức của âm biến động trong môi 
trường mà vượt quá N phần 
trăm của thời gian quan sát được 
gọi là mức N phần trăm vượt 
quá. Hai tmmức phần trăm vượt 
quá thông dụng nhất là L.ạ (chủ 
yếu dùng cho tiếng ồn xe cộ trên 
đường) và Lụ¿ (thường lấy là mức 
độ ồn tạp (back ground noise) 


PERCENTILE 
Trong thống kê học, giá trị chia 
một dãy số liệu làm hai phần: 
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Perforated hardboard 


một phần ở trên giá trị qui định 
đó, một phần ở dưới 


PERFORATEP HARDBOARD nghĩa 
như peg board 


PERFORMANCE SPECIFICATION 
bảng qui định chỉ tiêu 

Một bản mô tả chi tiết, nêu 
những chỉ tiêu đặc tính của một 
hạng mục nào đó, nhưng không 
nêu cách nào thực hiện được 


PERIMETER AIR - CONDIETIONING 
OR HEADING hệ ?hống điều hòa 
không khí hay sưởi theo chu 0í 
Hệ thống cung cấp không khí 
qua những cửa van đặt dọc tường 
ngoài, không khí này được cấp 
qua các ống dẫn từ một phòng 
hút gió trung tâm 


PERIMETER GROUTING bơm uữa 
trước uào chu 0i 

Bơm vữa lỏng với áp suất thấp 
chung quanh chu ví của một 
vùng để khi vùng này được bơm 
vữa với áp suất cao, thì vữa bơm 
vào sẽ được giới hạn bởi chu vi, 
do đó mà tiết kiệm vừa. 


PERIODIC TABLE OÒF THE 
ELEMENTS bởng (uần hoàn cóc 
nguyên tố 

Một bảng phân loại các nguyên 
tố hóa học, sắp xếp theo thứ tự 
tăng của nguyên tử lượng (số 
nguyên tử atomic number). 


Periite 


Bảng được xếp thành chín cột, 
các tính chất thể hiện tính chư 
kỳ phù hợp với chín nhớm này. 
Hệ thống này được nhà bác học 
Nga Dimitri Mendeléev đưa ra 
năm 1869 


PERISCOPE kính tiềm uọng 
Một khí cụ gồm hai lãng kính 
hay hai gương đặt nghiêng khiến 
cho cố thể nhìn được các vật ở 
mức cao khác nhau. Mặc dù nó 
được quen biết nhất để dùng 
trong tàu ngầm để có thể vẫn 
chỉm dưới nước mà quan sát 
được vật bên trên, quá trình này 
cơ thể làm ngược lại. Người quan 
sát có thể đưa kính ngắm vào 
trong một mô hình, và do đó từ 
trên cao có thể quan sát được 
như là người đó đứng ở bên trong 
mô hình Œnodel scope). lính 
ngắm có thể nhìn bằng mát, hay 
kết hợp với một camêra truyền 
hình (urban scope) 


PERLITE a) thủy tỉnh núi lửa; bì 
pécht 

a) Thủy tỉnh núi lửa, thường cớ 
hàm lượng nước cao hơn so với 
đá vỏ chai (obsidian). Nó được 
dùng làm vật liệu cách li và cốt 
liệu nhẹ (lightweight 
aggregate) 

b) Eutectoit (eukectoid) gồm 
các lớp xen kẽ của sắt và các 
bua sắt, được tạo nên ở khoảng 
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Permafrosi 


720C khi thép nguội chậm,. Tiết 
diện bị khác bàng axít có bề 
ngoài dạng peclit. Tỷ lệ của peclit 
trong thép các bon tăng lên theo 
hàm iượng các bon. Còn viết là 
peariite 


PERMAFROST đấ/ băng giá dính 
cửu 

Đất đóng bảng vinh cửu, có ở 
vùng phía bác của Nga, Canada 
và Alaska. Nhà xây trên đó phải 
được cách nhiệt đặc biệt để cho 
nhiệt sản ra từ ngôi nhà không 
làm chảy đất băng và biến nó 
thành bùn. 


PERMEABHAITY độ (ấm: 

Tốc độ truyền lan của một khí 
_hay chất lỏng dưới áp suất, đi 
qua một vật liệu như là đất hay 
bê tông. 


PERMEAMETER đựng cụ đo độ 
thấm 

Dụng cụ phòng thí nghiệm để 
đo hệ số thấm bàng định luật 
Đarcy (Darcy°s law). Cột nước 
phải giữ không đổi đối với vật 
tiệu thấm nhanh như cát hay sỏi; 
còn đối với đất sét hay đất bụi 
thẩm chậm, thì có thể cho phép 
giảm dân đi so với cột nước ban 
đầu (dụng cụ do độ thấm với 
cột nước giảm). 


PERMISSIBLE STRESS Xem 
maximum permissible stress 


Personall COmpuIer 


PERMUTATION sự hoán uị 

Số lượng hoán vị, lấy tất cả cùng 
một lúc, bằng n!. Số lượng hoán 
vị của n vật, lấy r vật cùng một 
lúc là nlín - r)! 


PERPENDICULAR uuông góc 
Đường thẳng hay mặt phẳng gặp 
nhau đưới góc vuồng. 


PERPENDS mạch đúng 
Mạch đứng trên mặt của khối 
xây 


PERRY - ROBERTSON FORMULA 
Công thúc Perry - Robertson 
Công thức để thiết kế cột, tỉnh 
vi hơn công thức Rankine 
(Rankine formula). Đó là công 
trình của giáo sư ngành Xây 
dựng người Ảnh .I. Perry (đã suy 
ra công thúc! và của A. 
Robertson (đã kiểm: tra bằng 
thực nghiệm năm 1924), và được 
dùng trong Qui phạm về Thép 
của Anh và Ức. Công thức Perry 
áp dụng cho các thanh nén đã 
cong từ ban dầu, và đã giả thiết 
rằng mọi thanh mảnh đều có độ 
cong nhỏ không thể tránh khỏi 
được xác định bằng số thực 
nghiệm trong công thức. 


PERSONAL COMPUTER mớy tỉnh 
cá nhân, 

Máy vi tính (micro - computer) 
dùng cho cá nhân 
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PcrspcCHU€ proj€CI2H 


PERSPECTIVE PROJECTION phép 
chiếu phối cảnh 

Phép chiếu tprojection) để vẽ 
hình mà vật thể được vẽ đúng 
như mắt nhìn thấy. Các đường 
song song với mặt bằng được vẽ 
hội tụ vào một điểm ảo, còn các 
đường song song với mặt đứng 
và mặt cạnh thì cũng được vẽ 
cho hội tụ vào các điểm ảo của 
chúng. 


PERSPEX_ (tên thương mạt của 
một nhựa acryiic (acrylic tesin) 


PERT phương pháp Pert 

Khởi đầu, là viết tắt của 
Program Euuiualion Research 
Kỹ thuật tìm kiếm 
sự đánh giá chương trình, nay 
được 
Eugiludtion 


Tecchnique - 
hiểu là Performance 
and Reuieu 
Technique - Kỹ thuật xem xét 
và đánh giá kết quả (tính toán 
tiến trình thực hiện) 

Hình thức này của phương pháp 
sơ đồ mạng được phát triển chủ 
yếu cho công tác quân sự và du 
hành vũ trụ, chỉ khác biệt về 
thuật ngữ hơn là về thực chất 
so với phương pháp đường găng 
(critical path method) được 
dùng cho công nghiệp xây dựng. 


PETERSBURG STANDARDĐ HAY 
PETROGRAD STANDARD 


Phase 


Đơn vị cổ để đo gỗ, bàng 1980 
fút ván gỗ (board foot) tức là 
165 ft” hay 4,67 mỉ. 


PETROGRAPHIC MICROSCOPE 
hình hiển 0í thạch học 

Kính hiển vi lắp một đôi láng 
kính Nicol (Nicol prism), một 
dùng làm kính phân cực, còn một 
làm kính phân tích. Các mầu đặc 
trưng tạo bởi tia sáng phân cực 
giúp cho nhận dạng khoáng vật, 
đặc biệt trong các đá hỏa thành. 


PETROGRAPIIY (hạch tướng học 
Thạch học mô tả loại đá 


PETROLOGY (hạch học 
Khoa học về đá 


PEWTER hợp kửn thiếc 
Hợp kim mà thành phần chủ yếu 
là thiếc (tin) 


PF phenol formaidehyde 


PFA Viết tát của Puluerised fuel 
ash - tro dạng bụi 

Tro nhiên liệu được tán thành 
bựi, nghĩa như fly ash 


PHASE pha 

a) Một bộ phận thuần nhất vẽ 
vật lí và hóa của một hợp kim, 
như được thể hiện trên biểu đồ 
pha (phase diagram) 

b) Một trong những cuộn dây hay 
mạch của một thiết bị điện nhiều 
pha; cũng là sự lập lại nối tiếp 
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Phase diagram 


của sóng điện. Xem thêm three 
- phase system 


PHASE DIAGRAM biểu đồ pha 

Biểu đồ được vẽ với nhiệt độ là 
tung độ, và giới hạn thành phần 
của một hợp kim la hoành độ. 
Mặc dù công dụng chính của nó 
là cho luyện kim, nó cũng có thể 
dùng để thể hiện sự biến đổi của 
các pha trong những dung dịch 
phi kim và dung dịch rắn (H.89). 
Biểu đồ pha có thể dùng để chỉ 
ra các nhiệt độ mà hợp kim tạo 
bởi hai hoặc ba nguyên tố với tỉ 
lệ bất kỳ sẽ tồn tại ở trạng thái 
lỏng và rán, các nhiệt độ xảy ra 
sự biến hơa, cách thức mà sự 
hòa tan thay đổi cùng với nhiệt 
độ, cùng chiều đặc điểm khác về 
biến trạng của một hệ hợp kim. 
Nó còn gọi là biểu đồ cấu tạo, 
biểu đồ cân bằng hay biểu đồ 
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1189 Biều đồ pha của sắt và các bon. 
Đây là cái quan trọng nhất trong mọi biều 
đồ pha, vì nó quan hệ với thép các bon, 
gang và sắt rèn 


Photoelastic 


hợp kim. Xem thêm liquidus và 
solidus lines 


PHENOLFORMALPEHYDE Xem 
FORMALDEHYDE 


PHILIPS HEAD khía đều định uít 
Rang khía ngang đầu của đỉnh vít 


PHON phô? 

Đơn vị độ to của âm, dựa trên 
đường mức đồng độ to, do 
Fletcher và Munosm xác định 
năm 1930. Nó có một thang tỉ 
lệ lôga, trong đó sôn (sone) thì 
tỉ lệ thuận với độ to. Đơn vị phôn 
nay Ít được dùng, độ to này được 
xác định bởi thang A trên dụng 
cụ đo mức âm (A - scale on aä 
sound level meter) 


PHOSPHORESCENT PAINT sơn iân 
quang 

Sơn phát ra ánh sáng thấy được 
trong vài phút hay vài giờ sau 
khi ánh sáng thấy được hoặc ánh 
sáng tử ngoại chiếu vào. Nó 
thường chứa sulfua canxi, sulfua 
stronti hay sulfua kẽm. Xem 
thêm fluorescent paint 


PHOTOCHEMICAL REACTION - 


phản úng quang hóa 

Phản ứng hóa học có sự trợ giúp 
của tỉa bức xạ, đặc biệt là từ 
quang phổ ánh sáng thấy được 
và quang phổ tử ngoại. 


PHOTOELASTIC quøng đừn hồi 
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Photoeclastic :naterial 


Tính chất của một vài vật liệu 
trong suốt làm phân tán ánh 
sáng tới từ các hướng ngẫu nhiên 
thành hai thành phần phân cực 
theo các phương của ứng suất 
chính (prineipal stress). Đưa 
thêm một kính lọc phân cực 
Nicol (Nicol polarising filter), 
chỉ có ánh sáng trong một mặt 
phẳng được truyền di. Một mô 
hình được đạt vào giữa hai kính 
lọc vuông góc với nhau; khi mô 
hình không chịu ứng suất thì 
không cớ ánh sáng nào truyền 
qua. Khi mô hình có ứng suất, 
các vân màu (đẳng sắc 
isochromatics) xuất hiện, nối 
các điểm có cùng hiệu số giữa 
hai ứng suất chính (xem thêm 
Moiré fringes). Mặc dù các mầu 
sắc tạo nên hình ảnh sáng nhìn 
rõ, và nhiều khi rất đẹp, nhưng 
khø đo chính xác, nên để có sự 
phân tích bằng số thì dùng ánh 
sáng đơn sắc (monochromatic). 
Hiệu ứng quang đàn hồi được 
David Brenster khám phá năm 
1816 và lần đầu tiên được E.G. 
Coker áp dụng trong phân tích 
mô hình hồi những năm 1920. 


PHOTOELASTIC MATERIAL vớ 
liệu quang dàn hồi 

Vật liệu có tính chất là khi có 
ứng suất thì phân tán ánh sáng 
thành hai thành phần phân cực 
theo các phương của ứng suất 


Photormicrographv 


chính. Tính chất này có ở nhiều 
loại thủy tỉnh, chất dẻo chịu 
nhiệt và nhựa đúc. Việc chọn vật 
liệu làm mô hình để phân tích 
quang đàn hồi phụ thuộc nhiều 
vào tính dễ chế tạo nên hình 
dạng muốn có và phụ thuộc giá 
tiền. Bakelite, prespex, 
plexiglas, Catalin và Araldite 
được dùng cho quang đàn hồi 
phẳng 

Một số chất dẻo cố định được 
hình ảnh của ứng suất quang đàn 
hồi ở 7B5°C, và do vậy có thể 
dùng cho quang đàn hồi không 
gian (three - dimensional 
photoelasticity). Tấm mỏng và 
lớp phú lỏng cũng đã được áp 
dụng cho phương pháp quang 
ứng suất (photostress 
method). 


PHOTOELECTRIC CELL nghĩa 
như photo-voltaic cell 


PHOTOMETER quang bế 

Dụng cụ để do độ chiếu sáng 
(illuminance). Quang kế cũng 
có thể sửa để dùng đo độ sáng 
(luminance). 


PHOTOMICROGRAPHY chụp dnh 
hiển uí 
Làm ra phim âm bản và in ảnh 
những vật rất nhỏ, bằng cách 
gắn một máy quay phim vào kính 
hiển vi. 
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Photon 


PHOTON phofon, quang tử 
Một lượng tử (quantum) ánh 
sáng 


PHOTO - OPTICAL SMOKE 
DETECTOR máy phát hiện khói 
bằng quang ảnh 

Máy phát hiện cháy, nhận thấy 
có khói bằng một thiết bị quang 
ảnh, ví dụ tế bào quang điện 
(photovoltaic cell). 


PHOTOSTRESS METHOD phương 
pháp quang úng suất 

Phương pháp phân tích quang 
đàn hồi bằng lớp phủ quang đàn 
hồi, có thể đáp lên mô hỉnh dưới 
dạng tấm mỏng, hoặc như một 
dung dịch phủ trên một mặt 
phản xạ. Phương pháp này do 
kỹ sư Pháp F. Tandman đề xuất 
trong những năm 1950 để xác 
định biến dạng bề mặt. No có 
ưu điểm so với loại kính phân 
cực thông thường là không cần 
mô hình trong suốt; tuy nhiên, 
độ nhạy thì thấp hơn. 


PHOTOSYNTHESIS sự quang hợp 
Việc sản sinh các hydrat các bon 
từ đioxit các bon và nước trong 
các tế bào xanh của cây, nhờ 
năng lượng ánh sáng. 


PHOTOYOLTAIC CELL 
quang điện 

Khi cụ biến ánh sáng thành điện. 
Phần lớn quang kế, máy đo độ 


tế bùo 


Picture rai 


sáng cho camêra và máy phát 
hiện khói bằng quang-ảnh 
(photometer, exposure 
meter, photo - optical smoke 
detector) đều dùng tế bào 
quang điện, có thể sinh ra điện 
để dùng cho thiết bị điện và đèn 
điện. Còn gọi là photoelectric 
cell 


pH YALUE độ pửf 

Loga cơ số 10 của nghịch đảo 
của nồng độ ion hydro trong 
dung dịch nước, tính theo mol 
trên lit. Nước có độ pH bằng 7; 
dung dịch kiềm có độ pH cao 
hơn 7, còn ở dung dịch axit thì 
nhỏ hơn 7. Nó thường được đo 
bằng một dụng cụ điện, và đặc 
biệt dùng để thể hiện sự sai khác 
nhỏ về tính kiềm hay tính axit 
của các dung dịch trung tính 


P1 (z) hằng số vòng tròn 3,1416... 


PICO (P) p¿co 

Tiếp đầu ngữ chỉ một phần triệu 
triệu, gốc của từ Tây Ban Nha 
là một tí chút; ví dụ 

1 pm = 1 picomet = 1 x 101? 
met 


PICTURE RAIL gờ freo tranh 
Đường gờ gắn vào tường trong. 
Các tranh có thể treo vào đơ 
như các móc kim loại bát vào 
phía trên đường gờ 
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Picruire window 


PICTURE WINDOW_ cửa sổ ngắn: 
cảnh 

Cửa sổ rộng có gờ đáy của nó 
hẹp hơn khoảng giữa cửa sổ 
rộng, thường chỉ có một tấm 
kính, tạo nên một khung cảnh 
đẹp đẽ 


PICEWORK frả công theo sản 
phẩm: 
Một cách trả tiền với một giá 
đồng đầu cho mỗi đơn vị sản 
phẩm 


PIER (hanh đúng, trụ 
Thanh chịu nén, nhưng mảnh 
hơn cột 


PIEZO - ELECTRIC EFFECT hiệu 
ứng úp diện 

Một điện tích xuất hiện khi một 
tỉnh thể (như thạch anh) giãn 
ra hay cơ lại. Được jJacques và 
Pierre Curie khám phá năm 
1880, có thể dùng để đo những 
lực rất nhỏ trong những vùng 
hạn chế. Hiệu ứng củng có thể 
được dùng trong những thử 
nghiệm không phá hoại (non - 
destructive testing), vì một 
tỉnh thể như một máy biến năng 
Siêu âm. 


PIEZOMETER óp bế 


Dụng cụ do áp suất nước trong 
lễ rỗng 


PIG thỏi kìm loại 


Pũc can 


Khối kim loại, như gang, chì hay 
đồng, đúc thành hình khối đơn 
giản để sau đó chảy lại rồi tính 
luyện chế biến hợp kim hoặc gia 
công xử lí. Thuật ngữ pig bắt 
nguồn từ một phương pháp cổ 
mà nay không dùng nữa là cho 
kim loại lỏng chảy từ lò nấu vào 
một mương trên nền cát, gọi là 
sao. Từ đó, kim loại chảy trong 


"các mương ngang gọi là "pig". 


PIGMENT Xem blane fixe, 
cadmium yeliow, carbon 
black, chinese white, iron 


oxides, lake, lithogone, 
prussian blue, red lead, red 
oxide, ultramarine, 


vermilion, whiting và white 
lead. Xem thêm fluorescent và 
phosphorescent paint. 


PILASTER cộ/ liền tường 
Cột nằm trong tường và nhô ra 
ngoài một Ít 


PILE cọc, cọc móng 

Cột dài, mảnh bằng gỗ, bê tông 
hay thép, chân tựa lên móng. Nó 
có thể được đóng, ép hoặc đúc 
tại chỗ (nếu bằng bê tông). Xermn 
thêm bearing pile và sheet 
pile 


PILE CÁP a) mũ cọc; bỳ thanh 
giàng đầu cọc 

a) Mũ bảo vệ bắt vào đầu cọc 
trong lúc đóng xuống 
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PC hanuner 


b) Cấu kiện để phân bố tải trọng 
từ cột hay tường đến một nhớm 
cọc : 


PILE HAMMER búø đóng cọc 
Búa để đóng cọc vào đất. Búa 
rơi, chỉ đưn thuần nhờ trọng lực, 
có từ thời La Mã, nhưng ngày 
nay vẫn còn thông dụng vì có 
độ tin cậy. Búa song động chạy 
bằng động cơ thì nhanh hơn vì 
nó có thể đóng tới 300 nhát một 
phút. 


PILE HEAD đầu cọc 

Đỉnh của cọc. Vì rằng việc đóng 
cọc đến độ chối (refusal) thường 
khó dự tính chính xác, nên phần 
đầu cọc thường phải cát đi sau 
khi đóng. 


PILE SHOE z#tửi cọc 

Mũi nhọn bàng thép đúc hay 
gang ở chân cọc đóng, loại bàng 
gỗ hay bê tông cốt thép. 


PILLAR fr 
Cấu kiện thẳng đứng, chịu nén. 
Trong kiến trúc cổ, là cấu kiện 
thẳng đứng chịu nén mà không 
phải là tròn. 


PIN JOINT zriối nối bhóp, mỗi nối 
trục khớp 

Mối nối giưa hai hay nhiều cấu 
kiện mà không truyền mômen, 
ngược với mối nối cứng hay nửa 
cứng (rigid, semi - rigid joint). 


Pich of a roof 


Mối nối trục khớp được gọi tên 
như vậy là vì vào giữa thế kỷ 
19, thường có một trục xuyên 
qua lỗ trong mỗi cấu kiện. Ngày 
nay, mối nối khớp dùng trục thực 
sự thì hiếm, ngoại trừ đối với 
kết cấu nhịp rất lớn mà cần phải 
đảm bảo sự quay tự do. Thông 
thường, "mối nối khớp" chỉ mối 
nối biến dạng được, hoặc mối nối 
tại đầu mút của một thanh mềm, 
chỉ truyền được mômen không 
đáng kể. Mối nối khớp có thể 
tùy ý thêm vào trong kết cấu để 
làm cho nó trở thành tính định 
(statically determinate). Xem 
thêm plastic hinge. 


PIPE COLUMN cội ống 

Cột làm bằng thép ống. Nó 
thường được nhồi đầy bê tông 
để tảng độ cứng và khả năng 
chịu lực. 


PISÉ ĐE TERRE (ường trình dất, 
tường đất nện 

Tường bằng đất sét (hay đá 
phấn) không nung, được nhồi vào 
khuôn ở trạng thái ẩm, không 
có cốt gia cường, đôi khi có rơm. 
Đó là hình thức xây dựng cổ 
truyền của nhiều vùng khô Với 
một lớp phủ bảo vệ, nó có thể 
dùng ở vùng có lượng mưa không 
lớn. Xem thêm cob và adobe 


PITCH OF A ROOF độ dốc mới 
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Pụ_h 


Góc của mái dốc, thường được 
xác định bàng tỉ số giữa chiều 
cao mái và nhịp 

PITH ruột gỗ 

Lớp mêm ở trung tâm một cây 
gỗ 


PI - THEOREM (z THEOREM) Định 
ÿý pỉ 

Định lý do E. Buckingham công 
bố năm 1914, xác lập số lượng 
của các tỉ số không thứ nguyên 
(zs) cần thiết để có sự đồng dạng 
về chiều giữa hai hiện tượng vật 
lí (ví dụ một kết cấu và mô hình 
của ndó). Nếu hai hiện tượng được 
xác định bởi r tham số mà cơ 
thể được biểu diễn theo n chiều 
đầu tiên (chiều dài, khối lượng, 
thời gian v.v...) thì số lượng của 
zs là {r - n 


PIFOT TUBE ống Pitô 

Ống có đầu hở hướng về chiều 
chuyển động của chất lỏng, sao 
cho áp suất mà nó ghi nhận thỉ 
bằng cột áp tổng cộng do tốc độ 
chất lòng tạo ra. 


PLAIN BẢAR OR WIRE (hanh (hay 
sợi) thép tròn 

Thanh (hay sợi) cốt thép không 
có gai làm bàng lực dính, trái 
ngược với thanh hay sợi có gai 
(deformed bar,  indented 
wire ). 


Planimwg machine 


PLAIN CONCRETE bê tông thường 
Bê tông không có cốt thép, không 
ứng lực trước. 


PLAIN TILE Xem tile, roof 


PLAN hình chiếu bằng, mặt bằng 
Hình thể hiện một vật như là 
được nhìn từ trên xuống, trên 
một mặt phẳng ngang 


PLANCK'S RADIATION LAW định 
tuật bức xạ Pianck 

Biểu thức của sự phân phối phổ 
năng lượng bức xạ từ một nguồn 
bức xạ là vật đen, theo nhiệt độ 
của nó, Định luật Wien (Wien°?s 
law) thi cho bước sóng tương 
ứng với tung độ cực đại của 
đường cong Planck, còn định luật 
Stefan - Boltzmann (Stefan - 
Boltzmann law) thì cho diện 
tích bên đưới đường cong 


PLANE ANGLE góc phẳng 
Góc đo trong mặt phẳng hai chiều, 
khác với góc đặc (solid angle) 


PLANE FRAME Xem frame 


PLANE OF SATURAIION một 
phòng bảo hòa 

Mặt nước ngầm trong đất 
PLANIMETER mớy đo diện tích 
Dụng cụ để đo diện tích bằng 
phương pháp cơ học. Dây là một 
loại dụng cụ tích phân đơn giản. 


PLANING MACHINE máy bào 
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Planuing griảd 


Máy bạt hết vỏ bào khỏi một bề 
mặt bằng cách đẩy nó qua một 
dụng cụ cát tỉnh tại 


PLANNING GRID mạng lưới 0ẽ 
mặt bàng 

Một mạng lưới gồm các đường 
ngang và dọc để giúp người thiết 
kế sắp xếp mặt bằng 


PLASTER Uứaœ trót 

Vật liệu nhão giống như vữa, 
dùng để trát lên trần hay tường 
của nhà. Loại vữa trát cổ truyền 
có gốc là vôi hay thạch cao nay 
ít đùng, còn ximăng poclan trộn 
với cát và nước là vật liệu trát 
thông dụng 


PLASTER BOARD (ốm! 0ữa thạch 
cao 

Tấm vật liệu xây dựng gồm một 
lõi bằng thạch cao hay vữa khan, 
hai mặt có lớp giấy dày 


PLASTER OF PARIS 
Part 

Thạch cao (gypsum) được làm 
nóng để làm mất một Ít nước 
(CaSO,, 1⁄2 H;O). Khi trộn với 
nước, nó thấm nhanh, tạo ra 
nhiệt và giãn nở. Do đó, nó đặc 
biệt tiện dụng để làm các vật 
đúc chính xác. Cũng còn gọi là 
thạch cao nửa hydrat. Sự hóa 
rắn diễn ra quá nhanh đối với 
nhiều ứng dụng trong xây dựng, 
nên người ta hay dùng loại thạch 


thạch cưo 


Plastic deformarion 


cao nửa hydrat rắn chậm có chứa 
chất làm chậm đông tắn, thường 
là keratin. Nếu thạch cao này 
cùng dùng với sắt hay cốt thép, 
thì phải thêm khoảng 5 phần 
trãm vôi tôi để đề phòng ăn 
mòn. 

PLASTIC CRACKING sự nứt lúc 
đóo 

Sự nứt xảy ra trên bề mặt bê 
tông tươi không lâu sau khi đổ. 
Thường hay bị nhầm lẫn với sự 
nứt do co ngót; tuy nhiên, sự 
nứt lúc dẻo có thể lấp kín bằng 
bay, trong khi sự nứt co ngớt 
xây ra trong giai đoạn đông rắn 
(hardening) 


PLASTIC DEFORMATION 
dạng dẻo 
Biến dạng dẻo vinh cửu trong 


biển, 


kim loại, xảy ra ở ứng suất cao 
hơn ứng suất chảy (yield 
stress), hay ứng suất biến dạng 
dư (proof stress). Biến dạng 
đàn hồi (elastic deformation) 
là do sự giãn của mạng tỉnh thể. 
Biến dạng dẻo thường xảy ra do 
sự trượt ở chỗ biến vị trong tỉnh 
thể (dislocation in a crystal) 
khi các lực tương tác nguyên tử 
trở nên quá cao. Nó phụ thuộc 
khả năng kim loại chịu sự méo 
của cấu trúc tỉnh thể mà không 
đứt gãy. 
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Plasuc design 


PLASTIC DESIGN (biế? kế đẻo 
Sau khi thép kết cấu đạt tới 
cường độ giới hạn (limiting 
strength) là ứng suất chảy 
(yield stress), nó tiếp tục biến 
dạng ở ứng suất không đổi, cho 
đến khi biến dạng của nớ nhiều 
lần lớn hơn biến dạng đàn hồi 
tổng cộng. Khi nơ trở nên vật 
liệu dẻo (plastic material) hoàn 
toàn (H.90), một khớp hình 
thành, có thể quay mà không 
tâng momen uốn. Khi số lượng 
các khớp dẻo đủ để biến kết cấu 
thành một cơ cấu thì kết cấu sẽ 
sụp đổ. Xem limit design 

Zz 


2⁄27 c/zợ 
k4 


7?uc#ứ 
42z 


Ø2» “ổ ` Øan2Ø 

-gøØ 

42 
1190 Khớp dẻo. a) biều đồ ứng suất - 
biến dạng (stress - strain diapram) dẻo 
l tưởng, nghĩa là quan hệ đàn hồi tuyến 
tính, tiếp theo là ứng suất dẻo không đồi 
b) Sự thay đôi dạng phân bố ứng suất 
khi tải tăng từ đàn hồi qua đàn<lẻo đến 

hoàn toàn. 


#øởz /oờ/ 
(⁄2 


PLASTICISER chát làm dẻo 


Plastic material 


a) Phụ gia thêm vào vữa hay bê 
tông để tăng tính công tác. Tuy 
nhiên, một vài chất làm dẻo cũng 
làm giảm cường độ. 

b) Chất không bay hơi trộn với 
chất pha màu của sơn, hay vécni 
để tăng độ mềm của màng đã 
khô 


PLASTICITY INDEX chỉ số đẻo 
Hiệu số giữa giới hạn lỏng 
(iquid limit) và giới hạn chảy 
(plastic limit). Nø chỉ phạm vi 
của hàm lượng nước mà đất vẫn 
còn dẻo 


PLASTIC LIMIT giới hạn đéo 
Hàm lượng nước mà đất loại sét 
ẩm bất đầu vỡ vụn khi được lăn 
thành sợi đường kính khoảng 
3mm (1/8 in.) Xem 
plascticity index 


thêm 


PLASTIC MATERIAL bớt liệu dẻo 
Thuật ngữ hay bị nhầm lẫn trong 
thảo luận giữa các kiến trúc sư 
và kỹ sư. Trong vật liệu học và 
lưu biến học, tính đẻo chỉ khả 
năng của vật liệu biến dạng ở 
ứng suất không đổi mà không 
đứt gãy. Như vậy, từ quan điểm 
của một kỹ sư, thép kết cấu là 
vật liệu đẻo tuyệt hảo. Còn trong 
điêu khác, vật liệu dẻo là có thể 
tạo hình dễ dàng, không như đá 
hay thép phải cát mới hoàn thiện 
được. Từ quan điểm này, bê tông 
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Plastic moriar 


là vật liệu dẻo lí tưởng của kiến 
trúc vì nó có thể đúc trong bất 
kỳ khuôn hỉnh nào do người thiết 
kế lựa chọn. Tuy nhiên, xét về 
tnặt vật liệu xây dựng, bê tông 
là dòn (britle), rất trái ngược 
với dẻo, Xem thêm pÌastics 


PLUASTIC MORTAR uứa đẻo 

Vừa làm bằng chất có thể biến 
dạng trong lức xây gạch hoặc xây 
blốc mà không phân hóa. Đôi khi 
người ta tăng tính dẻo bằng các 
chất phụ gia, gọi là chất làm dẻo. 


PLASTIC PAINT sơn đẻo 

a) Thuật ngữ chung để chỉ loại 
sơn mà chất pha màu là dẻo, 
nghĩa là một nhựa tổng hợp. 
b Sơn trang trí, nghĩa là sơn có 
thể dùng dẻo cho các hình nổi 


PLASTICS chết dẻo 

Thuật ngữ tổng quát để chỉ các 
chất hữu cơ, phần lớn là tổng 
hợp và tạo nên bởi sự ngưng tụ 
hay trùng hợp, nó trở nên dẻo 
khi có nhiệt hay áp suất. Chúng 
có thể tạo hình bằng cách đổ 
khuôn hay ép đùn. Chúng cũng 
dùng làm phiến mỏng, sơn, lắc 
và keo. Sự khác nhau chính là 
giữa các chất dẻo nóng dẻo và 
nóng rắn (thermoplastic và 
thermosetting) 


PLASTILC SECTION MODULUS 
môdun chống uốn đẻo 


Plate gưder 


Môđun chống uốn (section 
modulus) dùng trong thiết kế 
đẻo (plastic design), được cho 
trong bảng các tiết diện. Hệ số 
hình dạng là tỉ số (môđun chống 
uốn dẻo)/(môđun chống uốn đàn 
hồi), giá trị của nó đối với các 
tiết diện thép xây dựng là vào 
khoảng 1,15 


PLASTIC TH,E ngói chất dẻo 
Ngói làm bằng chất dẻo, thường 
là PVC, khác với ngói gốm 


PLASTIC WOOGD_ öô¿ gỗ đẻo 
Chất bột nhão gồm bột gỗ, nhựa 
tổng hợp, và một chất dung môi 
bay hơi. Dùng để bít các lễ và 
khe nứt trong gỗ. Bề mặt của 
nó có thể sơn sau khi phết 
khoảng một giờ, nên việc bít lỗ 
thường do người thợ sơn đảm 
nhiệm chứ không phải do thợ 
tnộc 


PLATED BEAM đầm: có thêm thép 
bản 

Dầm thép cán có thêm các tấm 
thép bản 


PLATE, FLAT Xem flat plate 
PLATE GIRDER đồz: ?ổ hợp thép 
bản 

Dầm thép tổ hợp gồm bản bụng 
đứng và các`bản cánh ngang 


PLATE GLASS kính tốếm, kính 
làm gương 
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Plate, rmeial 


Kính có chất lượng tốt hơn kính 
tấm thường (sheet gÌass). Nó 
dày hơn, mặt nhẫn hơn, không 
có khuyết tật 


PLATE, METAL thép tấm, thép 
bản 
Dày hơn thép lá (sheet} 


PLATEN a) tốm ép có giấy imy b), 
c) bàn ép 

a) Tấm ép giấy vào mực, trong 
1áy in 

bì Tấm thép nóng của máy ép 
chế tạo gỗ dán với keo nóng 

c} Tấm thép nhẫn để ép lên mẫu. 
trong máy thí nghiệm 


PLENUM ống thổi không khí; 
Uùng có úp 

Thuật ngữ có bai nghĩa khác 
nhau: Nø chỉ một ống dẫn được 
giữ ở áp suất hơi cao hơn áp 
suất khí quyền nên có thể dùng 
để cấp không khí mà không khí 
không thể quay trở lại vì có sự 
quá áp đó. Thuật ngữ này cũng 
chỉ khoảng không trong trần nhà 
tổ hợp (integrated ceiling), có 
thể cao hơn áp suất khí quyển 
nếu dùng để cấp khí, hoặc thấp 
hơn áp suất khí quyển nếu dùng 
để thải khí. 

PLENUM CHAMBER buðöng điều 
phối không khí 

Buồng được giữ với áp lực cao 
hơn áp suất khí quyển một chút 


Plouter 


để phân phối không khí đó đến 
các ống dẫn hay cửa thoát khí 


PLENUM SYSTEM hệ thống điều 
phối không khí cưỡng bức 
Phương pháp sưởi nóng hay điều 
hòa không khí trong đó không 
khí đưa vào trong nhà thì có áp 
suất cao hơn áp suất khí quyển 
một chút 


PILEXIGLAS piêrigias 
Tên thương mại của một loại 
nhựa acrylic (acrylic resin). 


PUINTI bệ cội; gỗ chân tường 
Trong kiến trúc cổ điển, phần 
chân nhô ra của tường hay phần 
bệ cột, được tạo hình hoặc cơ 
đường xoi phía trên. Thuật ngữ 
này nay được dùng để chỉ phần 
gỗ rộng ra ở chân tường hay chân 
cột. 


PLOT RATIO £ /ệ sờn - móng 
Tổng diện tích sàn của một ngôi 
nhà, chia cho diện tích xây dựng. 
Tỉ lệ cơ bản được phép hay bị 
biến đổi đi do thêm các lối đi có 
mái, chỗ thụt vào hay khoảng 
trống và ghép thêm những công 
trình đã có, đáng kể về mặt kiến 
trúc. 


PLOTTER đu uẽ 

Thiết bị ở đầu ra của máy tính 
số, cho kết quả dưới đạng biểu 
đồ trên giấy hoặc phim. 
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Phun 


PLUM đó hộc, đớ tảng 

Tảng đá hình dạng không đều, 
nặng khoảng 50kg (100 pao) hay 
hơn nữa, thả vào trong bê tông 
khối (mass concrete) để tiết 
kiệm ximăng và bớt tỏa nhiệt. 
Bã tông đá tảng là bê tông khối 
lớn có nhiều hòn đá tảng 


PLUMB a) ¿hd đây đợi; b) làm 
thông dứng; c) thẳng dúng 

a) Xác định đường thẳng đứng 
bàng dây, đầu có vật nặng (chì) 
b) Phương pháp làm cho cấu kiện 
xây dựng theo đúng phương 
thẳng đứng 


PLUMBAGO (han chỉ, graphit 
Thuật ngữ cổ của graphite 


PLUMBER'%S SOLUER “hợp kím 
hàn chì, chỉ hàn 

Một hợp kim chì và thiếc. Chì 
hàn thô, gồm 3 phần chì và một 
phần thuiếc; chảy ở 250°C. Chì 
hàn tỉnh gồm phần chì và thiếc 
bằng nhau; nóng chảy ở 188C. 


PLUTONIC INTRUSION đá xớm 
nhập sâu 

Đá hỏa thành (igneous rocks), 
nguội chậm ở rất sâu dưới mặt 
đất, do đó có hạt thô. 


PLY iớp 

Lớp vật liệu dùng để tạo thành 
vật liệu nhiều lớp, như trong gỗ 
dán hay mái nhiều lớp 


Phneurnaric tool 


PLY WOOD_ gố đớn 

Vật liệu gồm hai hay nhiều lớp 
(ply) gỗ, thớ của các lớp kế tiếp 
thường vuông góc với nhau. Các 
lớp ngoài thường là lớp mặt 
trang trí bằng gỗ đẹp, trong khi 
các lớp trong có thể dùng gỗ dày 
hơn, rẻ hơn. Gỗ dán khấc phục 
được độ bên ngang thớ kém cố 
hữu của gỗ, bằng cách ghép lớp 
với thớ vuông góc nhau 


PMMA Polymethyl methacrylate 


PMEUMATICALLY APPLIED 
MORTAR Nghĩa như shotcrete 


PNEUMATIC CAISSON giếng chìm 
hơi ép 

Giếng chìm mà các khoang thi 
công của nó được giữ cho kín 
khiến công việc có thể tiến hàn 
bên trong, dưới khí ép. 


PNEUMATIC LOADING nghĩa như 
air - bag loading 


PNEUMATIC STRUCTURE kết cấu 
bơm hơi 

Kết cấu đứng được do áp suất 
bên trong trội hơn áp suất khí 
quyển bên ngoài. Sự chênh áp 
phải đủ để cân bằng với trọng 
lượng màng mái, và phải duy trì 
bằng máy nén khí. 


PNEUMATIC TOOL đựng cụ khí 
ép 
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Poimt 
Dụng cụ hoạt động nhờ khí ép 


POINT điểm 
đài) 

1 điểm của lượng mưa = 
in; l1 điểm của cỡ chữ in = 
in. 


(đơn vị đo chiều 


1/100 
1/72 


POINT BEARING cọc chống 
Cùng nghĩa với end - bearing 
pc 


POINTING niết mạch 

a) Ép bề mặt vữa thành mạch 
vát (raked joint), Mạch vữa 
miết không bền bàng mạch với 
lượng vừa ban đầu; tuy nhiên, 
trước kia hay làm mạch miết với 
vữa trắng, đen hay có mầu. 

b) Công tác hoàn thiện trên một 
mạch vữa, không cho thêm vữa 
lên mặt 


POINT LOAD (đổi trọng điểm, tải 
trọng lập trung 

Tải trọng tập trung, trái ngược 
với tải trọng phân bố 


POINT OF CONTRAFLEXURE Xem 
contraflexure 


POINT ÖOF INFLECTION nghĩa như 
point of contraflexure 


POINT SOURCE nguồn điểm 
Nguồn năng lượng bức xạ, cố 
kích thước không đáng kể so với 
khoảng cách giữa nguồn và nơi 
tiếp nhận 


Polar caordinares 


POISE Ðogz 


Đơn vị đo độ nhớt động lực, bằng 
0,1 pascal - giây. 


POISSON'S RATIO bệ số Poisson 
TỈ số của độ giãn ngang đơn vị 
với độ giãn dọc đơn vị, khi một 
khối vật liệu chịu ứng suất dọc 
đều và đơn trục. Đối với vật liệu 
không hề có co ngang, tỉ số này 
sẽ bằng không. Với vật liệu dẻo 
hoàn toàn (thể tích không đổi 
khi biến dạng), nơ là 1/2. Đối 
với nhiều kim loại, tỈ số Poisson 
là vào khoảng 1/3; tuy nhiên đối 
với thép, là vào khoảng 1/4. Đối 
với bê tông thì vào khoảng 1/8. 
S.Ð. Poisson, nhà toán học Pháp 
đã chứng minh, năm 1829, là 
một sự đàn hồi dọc trục phải 
kèm theo một sự co ngöt ngang. 
Xem thêm modulus of rigidity 


POKER VIBRATOR máy đầm sâu 
Máy đầm bên trong, được nhúng 
chìm trong bê tông ướt 


POLAR COORDINATES (ọa độ cực 
Hệ tọa độ gồm khoảng cách tia 
r từ một điểm qui chiếu và góc 
8 hợp với một trục qui chiếu, 
thay thế cho hệ tọa độ Descartes 
(Cartesian  coordinates) 
thường thấy: Nơ cớ lợi cho bài 
toán dựa trên các hàm số vòng. 
Giấy đồ thị cực làm cho phép 
giải bằng họa đồ rất dễ dàng 
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Polariscope 


PGLARISCOPE phán cực nghiệm 
Dụng cụ cho thấy các hiện tượng 
liên quan với ánh sáng phân cực. 
Nếu dùng để phân tích mô hình 


bàng quang đàn hồi 
(photo-elasticity), nó gồm cớ 
hai kính lọc phân cực 


olarising filter) hay lãng 
kính Nicol (Nicol prism), một 
nguồn sáng đơn sắc, một giá đỡ 
hay thiết bị thử nghiệm dùng cho 
mô hình. Hay dùng thêm các tấm 
phần tư sóng (quarter - wave 
plates) 


POLARISED LIGHT ánh sóng 
phân cực 

Anh sáng mà sóng của nó bị giới 
hạn trong một mặt phẳng duy 
nhất. Ánh sáng thường, mà sóng 
dao động trong không gian, cớ 
thể bị phân cực trong một mặt 
phẳng khi cho đi qua một lăng 
kính Nicol hay kính lọc phân cực, 
hay cho phản chiếu từ một tấm 
thủy tỉnh dưới một góc nhất 
định. 


POLARISING FILTER 
phân cục 

Kính lọc để tạo ra ánh sáng phân 
cực (polarised light). Từ này 
được chuyên dùng cho các tấm 
mỏng nifrat xenluloz hay axêtat 
xenluloz với các tỉnh thể (thiên 
nhiên hay tổng hợp) nầm bên 
trong và truyền tia sáng phân 
cực chỉ trong một mặt phẳng 


bhính lọc 


Polish notation 


POLATISING MICROSCOPE kính 
hiển 0ì phân cục 

Kính biển vi cố các lăng kính 
Nicol (Nicol prism) để có thể 
quan sát khoáng vật và đá dưới 
ánh sáng phân cực. Mầu sắc đặc 
trưng của miột số vật liệu dưới 
ánh sáng phân cực giúp nhận 
biết được chất liệu 


POLAR MOMENT OF 
mômen quán tính cục 
Mômen quán tính đối với một 
trục vuông góc với mát phẳng 
của tiết diện. Thuật ngữ "mômen 
quán tính" không cố từ thêm 
phía trước là chỉ mômen đối với 
một trục nằm trong mặt phẳng 
của tiết diện 


INTERTIA 


POLES cực 

Hai điểm mà các kinh tuyến 
(meridians of longitude) giao 
nhau 


POLISH NOTATION cứch ký biệu 
Ba Lan 

Một phương pháp viết các biểu 
thức toán học sao cho mỗi dấu 
phép toán, như +, x được viết 
trước toán hạng (số hoặc ký 
hiệu). Nó đã được dùng troug 
nhiều máy tính số (digital 
calculators) khi chúng mới ra 
đời, nhưng nay thì Ít dùng. Còn 
gọi là prefix nofation 
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Polttion level thmp) 


POLLUTION LEVEL (LNp) nức độ 
ồn khó chịu 

Tiếng ồn môi trường tính bằng 
dB (A), gồm có hai phần: phần 
đầu là mức âm liên tục tương 
đương (equivalent continuous 
sound), Là. phần thứ hai chỉ 
sự tăng cảm giác khó chịu gây 
bởi các biến động trong mức âm. 
LNp = L¿„ + 2:56ơ, với ø là độ 
lệch tiêu chuẩn của mức âm tức 
thời 


POLYAMIDE (PA) pôjamtt, niông 
Nhóm các chất dẻo, được quen 
biết hơn với cái tên thương mại 
là nilông (nylon). 


POLYESTER RESINS 
pôlyester 

Nhóm các nhựa cố chứa mối liên 
kết ester (-COO-). Một số được 
dùng với cốt là sợi thủy tỉnh. 


nhựa 


POLYFTHYLENE (PE) pôh:êtiÌen 
Chất pôlime của êtilen dẻo nóng, 
giá hạ, Dó là một chất đàn hồi 
(elastomen), hoàn toàn cách 
nước, vì vậy được dùng rộng rãi 
làm túi và giấy bao gói. Nó là 
một tấm màng ngăn nước rẻ 
tiền, nhưng phải được bảo vệ 
khỏi bị châm thủng. Còn gọi là 
poliythene 


POLYGON hình đa giác 
Hình phẳng có nhiều cạnh. Từ 
này thường chỉ một hình có hơn 


Pohtmerisatton 


bốn cạnh. Hinh da giác đều là 
hình cớ góc bằng nhau và cạnh 
bằng nhau. Góc trong của một 
tam giác đều bàng 60”; của một 
tứ giác đều (hỉnh vuông) là 909; 
của năm cạnh đều là 108°; của 
lục giác đều là 120; của bảy 
cạnh đều là 128,ã°, của bát giác 
là 135°; của 9 cạnh đều là 1409; 
của 10 cạnh đều là 144”; của 12 
cạnh đều là 1500. 


POILYGON OF FORCES 
tực 

Hình tương tự như tam giác lực, 
thể hiện sự cân bằng tính học 
của nhiều hơn ba lực. 


đa giác 


POLYHEDRON đa diện 

Một bình khối giới hạn bởi các 
mặt. Chỉ có năm loại đa diện 
đều, giới hạn bởi các hình đa 
giác giống nhau: tứ diện, lập 
phương, bát diện, thập nhị diện 
và nhị thập diện (tetra-hedron, 
cube, octahedron, 
dodecahedron, icosahedron). 
Ngoài ra, có một số lớn các đa 
điện nửa-đều, giới hạn bởi hai 
hay nhiều loại đa giác đều, 
nhưng đối xứng. Chúng cần thiết 
để thiết kế loại cupôn lưới 
(geodesic dome) 


POLYMERISATION sự frừng hợp 
Sự kết hợp của nhiều phân tử 
để tạo nên một phân tử phức 
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Poltmethvi methacnxlaie (pưưng] 


tạp hơn, có cùng công thức hóa 
học thực nghiệm giống như 
phân tử đơn giản nhất. Nó luôn 
luôn là một quá trình có thể 
thuận nghịch (xem depolyme- 
risation). Một số những chất 
đẻo dùng tốt nhất trong xây 
dựng là được tạo bàng sự trùng 
hợp (còn gọi là curing) 


POLYMETHYL METHACRYXLATE 
(PMMA) pôÌtmêetyn mêtacryiat 
Một loại nhựa acrylic (acrylic 
resin) 


POLYMORPHISM 
tĩnh da hình 
Sự tồn tại nhiều cấu trúc tính 
thể trong một hợp chất 


thể da hình, 


POLYNOMIAL đø thức 
Biểu thức gồm nhiều số hạng, 
nhưng tất cả đều có dạng ax”" 
với a là hằng số, x là biến số và 
n là số nguyên dương 


POLYPROPYLENE 
poliproptien 
Vật liệu dẻo nóng giá rẻ, có các 
tính chất tượng tự như tính chất 
của poliêtile mật độ cao 


(PP) 


POLYSTYRENE (PS) Ðpoiisiren 

Vật liệu dẻo nóng tạo bởi sự 
trùng hợp của stiren (C,H,CH : 
CH;). Nó chịu được ẩm ướt, kiềm 
mạnh, nhiều loại axÍt, rượu, 
nhưng mềm ở 60°C (140°F). Ỏ 


Pohwvbuli acetate (pva} 


dạng trong suốt, nó sáng bóng. 
Polistiren nở là một trong những 
chất dẻo nở  (expanded 
plastic) dùng làm vật liệu cách 
li 


POLYSULPHIDE poÏisunfua 
Nhựa rắn nóng, dùng làm vật 
liệu bít trong xây dựng. Nó 
thường được trùng hợp bằng 
cách trộn với một chất xúc tác 
ngay trước khi sử dụng, sau đó 
đổ tại chỗ 


POLYTETRAFLUORETHYLENE 
(PTFE) poli‡êfrafitoeẻtyien 

Chất polime dài, kết tỉnh, là hợp 
chất hữu cơ duy nhất có tính fủ. 
Nó chịu được mọi thứ kiềm và 
axit, ngay cả nước cường toan 
(aqua regia). Nó không có điểm 
cháy, nhưng chịu một sự biến 
đổi pha ở 330°C (620°F), và 
cường độ giảm rõ rệt. Trong thị 
trường, nơ cố tên thương mại là 
Teflon và fiuon 


POLYTIIENE politen 
Tên thương mại của một loại 
polyethylene 


POLYURETHANE poiiurêtdn, 

Một nhóm các chất déo dùng chủ 
yếu làm vật liệu ngăn cách nhẹ 
dưới dạng bọt mềm hay cứng. 
Xem expanded plastic 


POLYVINYL ACETATE 
polutnimm axêtat 


(PVA) 
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Poiltvinyl chiorde (pvc) 


Vật liệu đẻo nóng tạo bởi sự 
trùng hợp của vinin axêtat (CH; 
- COOCH : CH›). Nó là chất dính 
kết trong nhiều loại sơn nhũ 
tương 


POLYVINYL CHLUORIDE (PVC) 
poltotnin ciorwda 

Vật liệu đẻo nóng giá rẻ tạo bởi 
sự trùng hợp của clorua vinin. 
Nó là vật liệu gần giống như cao 
su, dùng cho các đây dẫn cách 
điện. Trên thực tế, nó không 
cháy, và chịu được nước, dâu và 
nhiều hóa chất khác. Do đó nó 
có thể dùng làm ống dẫn nước 
lạnh, vật liệu lát sàn (đặc biệt 
dưới đạng ngới), màng cách nước 
và mối nối giãn nở 


POMDING sự đọng nước 

Tích tụ nước trên mái bằng do 
độ dốc không đủ hay do thoát 
nước không tốt. Nó gây thêm tải 
trọng phụ, làm tăng độ võng dần 


POPULATION số đân cư 

Trong thuật ngữ thống kê, toàn 
thể mọi giá trị có thể có của 
một đặc trưng riêng biệt, đối với 
một thế giới (universe). Một thế 
giới có nhiều dân cư trong nước. 
Ví dụ, chúng ta có thể phỏng 
vấn cùng một nhóm người trong 
cơ quan và tỉm hiểu phản ứng 
của họ đối tiếng ồn (nhóm 1), 
phản ứng đối với các điều kiện 


Ponai 


nhiệt độ (nhóm 2), phản ứng đối 
với độ chiếu sáng 


POPULATION FACTOR hệ số số 
người 

Không gian sàn trung bỉnh cho 
một người trong một ngôi nhà, 
nghĩa là tổng không gian sản sử 
dụng chia cho số người sử dụng 


PORCELAIN sứ 

Vật liệu gốm có men, làm từ đất 
sét trắng (china clay), dùng để 
làm bát đỉa tỉnh xảo, sứ cách 
điện và chất điện môi. 


PUORCELAIN ENAMEL Nghĩa như 
vitreous enamel 


PORE - WATER PRESSURE áp sưết 
nước lỗ rỗng 
Áp suất nước trong đất bão hòa 


POROSITY độ rỗng 

Tỉ số của thể tích lỗ rỗng trên 
tổng thể tích của một mẫu đất. 
Nó bằng v/(1 + vì, với v là tỉ 
số rỗng (voids ratio) 


PORPHYRY pocfid 
Thuật ngữ chung để chỉ các đá 
hỏa thành (igneous rock) có 
chứa một ít tỉnh thể lớn trong 
một khối hạt mịn 


PORTAL cổng lớn; khung hiểu 
cổng 

Cửa đi hoặc cổng to lớn. Do đó, 
cũng chỉ một khung gồm hai cột 
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Porte cochère 


và một thanh có thể là nằm 
ngang, dốc hoặc hình vòm 


PORTE COCHÈRE cổng cho xe cộ 
Cổng có thể cho xe ra vào 


PORTICO cổng póciic 
Không gian có mái, để trống 
hoặc bao che một phần, tạo nên 
lối vào của một nhà. 


PORTLAND BLAST - FURNACE 
SLAG CEMENT ximóng póelan xỉ 
lò cao 

Ximäng gồm một hỗn hợp 
ximàng póclan (portland 
cement) và xỉ lò cao (bÌast - 
furnace slag) theo các tỉ lệ nhất 
định. Cơ thể sản xuất bàng cách 
trộn clanh-ke ximäang poclan với 
xỉ lò cao to hạt trước khi nghiền, 
hoặc pha trộn ximăng đã nghiền 
với xi hạt nhỏ 


PORTLAND CEMENT 
pocian 

Dạng ximãng thông dụng nhất. 
Dược chế tạo bằng cách nung đá 
phấn hay đá vôi cùng với đất sét 
hay đá phiến, rồi nghiền clanhke 
thu được thành bột nhỏ. Kết quả 
là một hỗn hợp của silicat canxi 
(xem dicaleium và tricaleium 
silcate) và aluminat canxi, 
đông lại thành một chất nhão 
cứng khi tiếp xúc với nước. 
Ximăng poclan trộn với cát và 
cốt liệu (aggregate) tạo ra bê 


ximăng 


PosHiue reiƒOFC€H€Hr 


tông (concrete). Tên này là do 
J. Aspden đặt ra, ông đã được 
cấp bằng sáng chế ximäng nhân 
tạo đầu tiên, ở Anh 1824. 


PORTLAND - POZZOLAN CEMENT 
ximăng poclœn. puzolan 

Trộn ximăng poclan với puzolan 
nghiềm mịn, hoặc chế tạo 
ximảng bằng cách nghiền clanke 
ximăng poclan với puzolan 
(pozzolana) 


PORTLAND STONE đó pocian 
Đá vôi trứng cá (oolitic 
limestone), khai thác ở đảo 
Portland, ngoài khơi phía nam 
nước Anh. Do bền lâu và dễ chạm 
khác, nó là loại đá rất phổ biến 
trong các dinh thự và nhà ở ở 
London 


POSITIVE BENDING 
Trômen. uốn dương 
Mômen uốn (bending moment) 
gây ra sự võng xuống hay độ 
cong lõm. Trong dầm tựa đơn 
giản hay dầm liên tục, mômen 
uốn dương xảy ra ở gần giữa 
nhịp. Xem thêm negative 
bending moment 


MOMENT 


POSITIVE REINFORCEMENT cối 
thép dương 

Cất thép đặt trong dầm bê tông 
để chịu mômen uốn dương 
(positive bending moment), 
nghĩa là gần mặt đáy 
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Post - and - beam conttruction 


POST . ÁAND " BEAM 
CONSTRUCTION hệ đầm. cột 

Hệ kết cấu xây dựng trong đó 
cột và đầm là các kết cấu chịu 
lực chính 


POST - HOLE AUGER máy khoan 
đất 

Máy khoan (auger) chạy tay để 
khoan lỗ trong đất 


POST - STRESSING càng sau 
Thuật ngữ cổ của pos¿ - 
tenstioning 


POST - TENSIONING căng sơu 
Bêetông ứng lực trước 
(presiressed concrete) mà các 
cốt thép (tendon) được căng sau 
khi bê tông đã cứng, ngược với 
pre-tensioning 


POSTULATE định đề, tiên đề 
Một mệnh đề giản đơn có tính 
chất hiển nhiên không yêu cầu 
phải chứng minh và thường 
không thể chứng minh được. Còn 
gọi là axiom 

POTASSIUM kaji 

Kñm loại kiềm (alkali) có phản 
ứng mạnh. Ký hiệu hóa học là 
J, số nguyên tử 19, nguyên tử 
lượng 39,096, trọng lượng riêng 
0,86. Nó có hóa trị 1, điểm chảy 
+62,5°C, điểm sô? 762°C 


POTENTIAL ENERGY (bế năng 


Power (oƒ a coÍour) 


Năng lượng do ở vị trÍ, ngược 
với động năng 


POT FLOOR nghĩa như joiioio - 
te ƒloor 


POT LIFE thời gian còn sử dụng 
Khoảng thời gian sau khi trộn 
mà trong đó một vật liệu lỏng 
có thể dùng được, ví dụ một chất 
dính do trộn từ một nhựa dạnd 
bột và một chất làm rấn 
(hardener) lỏng. Xem thêm 
shelf life 


POUND Ðđứo 

Đơn vị khối lượng trong hệ đơn 
vị fút - pao - giây (FPS units), 
viết tát là /b. 


POUND - FOOT, POUND - INCH pứo 
- fut, pdo - ín. 

Đơn vị mômen uốn và mômen 
xoán trong hệ đơn vị đơn vị FPS. 
Đơn vị năng lượng và công thì 
thường gọi là ƒfoo( - pound. Tuy 
nhiên, hai đơn vị này là y hệt 
nhau 


POWDER METALLURGY 
him bột 

Kỹ thuật thiêu kết bột kim loại 
thành các vật liệu sử dụng để 
chế tạo 


luyện 


POWER (OF Á COLOUR) độ mạnh 
của một mầu 

Trong Sách màu của Munsell 
(Munsell book of colour), 
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Power ƒactor (oƒ an alterndting current) 


thang độ mạnh là tổng hợp của 
trị (value) và sắc (chroma); 
như vậy 4/14 có nghĩa là một 
mầu hơi thẫm hơn trị trung bình 
giữa đen và trắng và 14 bước 
tùy ý từ mầu xám tương đương 


POWER FACTOR (OF AN 
ALTERNATING CURRENT) hệ số 
công suốt (của dòng điện xoay 
chiều) 

Tỉ số của công suất trung bình 
tính bằng kW với công suất biểu 
kiến tính bằng kVA 


POZZOLANA (cũng viết Pozzolan; 
Pozuolana) puzolan 

a) Bụi núi lửa, đầu tiên được 
phát hiện trên sườn dốc của núi 
Veesuvius gần Pozzuoli, được 
Vitruvieus gọi là pulvis 
puteolanus. Khi trộn với vừa vôi, 
nó tạo ra ximăng chịu nước hay 
ximăng thủy (hydraulic 
cement). Nó được dùng thời cổ 
La Mã cho các công trỉnh chất 
lượng cao 

b)ỳ Mọi chất trầm tích tự nhiên, 
thường có nguồn gốc núi lửa, có 
các tính chất của puzôlan 

c) Chất nhân tạo, thường là vật 
liệu có silic, hay có silic và nhôm, 
với các tính chất puzolan. 

Mặc dù bản thân nó Ít có tính 
kết dính, nó vẫn phản ứng, khi 
ở dạng nghiền nhỏ và có nước, 
với vôi tôi (hydrated lime) 
Ca(OH), để tạo nên ximăng 


PreCa$L COrtCreie 


thủy. Phản ứng xảy ra ở nhiệt 
độ thường trong khi việc chế tạo 
ximăng poclan (Portland cement) 
cần phải nung silic và vôi 


PP Polypropylene - poiipropilen 


PRANDTL NUMBER số Prandii 
TÌ số không thứ nguyên, dùng 
như một tiêu chuẩn của sự tương 
tự của građiên, nhiệt độ trong 
chất lỏng. Nó là tỈ số 
tỉ nhiệt xđộ nhớt 

độ dẫn nhiệt 


PRANDTILˆS MEMBRANE ANALOGY 
Xem membrane analogy 


PRATT TRUSS đàn Pratt, dàn 
chữ N 

Dân tĩnh dịnh (statically 
determinate), gồm các thanh 
cánh trên và dưới, chia khoảng 
đều bằng cách thanh đứng chịu 
nén và thanh chéo chịu kéo, khác 
với đàn Howe (Howe truss), Nó 
dùng cho nhịp vừa và nhịp lớn 
trong nhà và dùng cho cầu nhỏ 
(H91). Xem thêm Warren truss 


ý§.—Yy: Y-T TT. 


Ù 


H.97 Dần Prat với cánh song song 


PRECAST CONCRETE bé tông đúc 
sẵn 
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Precast pức 


Bê tông được đúc và dưỡng hộ, 
và sau đó được đặt vào vị trÍ 
cuối cùng của nó, ngược với bê 
tông đúc tại chỗ (cast - in - 
piace) 


PRECAST PILE cọc đúc sắn 

Cọc bê tông được đúc và sau đó 
đóng xuống, trái với cọc nhồi 
(bored pile) được đúc tại chỗ 


PRECIPITATION a) sự láng, sụ hết 
tủa; b) mưa; c) mưa khí quyển 
a) Sự tách ra và lắng đọng của 
một chất ở thể rắn ra khỏi dung 
dịch trong một chất lỏng 

b) Lượng nước ẩm trong hơi nước 
chứa trong không khí bay trong 
mây ngưng tụ và rơi xuống 

©) Từ tổng hợp chỉ sự rơi xuống 
từ khí quyển như sương, mưa, 
mưa đá, tuyết 


PRECIPITATION HARDENING 
nghỉa như age hardening 


PREFABRICATION nghĩa như 
industrialised building 


PREFFRRED ANGLE góc đốc thích 
hợp 
Đối với thang gác: 30 - 359; với 
thang: 7ð - 90”; với cầu đốc: dưới 
189 


PREMATURE STIFFENING (of 
mortar and concrete) Xem faÌse 
set 


- PRESERVATIVE 


Prestressed concrete 


thuốc phòng, 
thuốc bảo quản 

Chất thuốc ngăn chặn sự mục 
nát, sự nhiễm độc bay sự ăn mòn 
bởi mối, côn trùng, hà hến ở biển 
v.v... (khác với sự ăn mòn bởi 
hớa chất) đối với gỗ chẳng hạn. 
Xem thêm primer 


PRESSURE úớp suất 
Lực trên đơn vị diện tích 


PRESSURE ATMOSPHERIC ép 
suất khí quyển 

Áp suất gây bởi trọng lượng của 
không khí tại mặt đất ở độ cao 
mực nước biển là 1 atmốtphe = 
101,395 kN/m2 = 14,7 psi 


PRESSURE BULB Xem 
Boussinecq pressure bull 


PRESSURE GAUGE Xem Bourdon 
gaugc và manometcr 


PRESTRESSED CONCRETE bã 
tông úng lục trước, 

Bê tông được nén trước trong 
vùng mà sẽ xảy ra ứng kéo khi 
chịu tải; do đó tránh được nứt 
trong bêtông chịu kéo. Có thể 
tạo ứng lực trước bằng cách kích 
ép bêtông tÌ vào một mố cứng; 
nhưng kỹ thuật thông thường là 
kéo sợi thép (tendon) cường độ 
cao. Ứng lực trước được chia ra 
căng trước (pre-tensioned) và 
căng sau (post - tensisned), tùy 
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Prestressed shel 


thuộc các thanh thép được căng 
trước hay sau khi bêtông đã 
cứng. 


PRESTRESSED SHELL uó ứng lực 
trước. 

Vỏ cớ thêm vài sợi cốt thép ứng 
lực trước, ngoài cốt thép thông 
thường, ví dụ trong các đầm biên 
của vỏ trụ. Ít khi gãy ứng lực 
trước cho mặt màng mỏng của 
VỎ. 


PRESTRESSING CABLE cáp ứng 
tục trước 

Dây cáp hay sợi thép cường độ 
cao, dùng để truyền ứng lực 
trước trong bêtông khi cáp được 
căng. 


PRE- TENSIONING căng trước 
Bê tông ứng lực trước 
(prestressed concrete) trong 
đó các sợi thép (tendon) được 
căng trước khi bê tông đã cứng 
xong và thường là trước khi đúc 
bêtông, ngược với căng sau 
(post  tensioning) ŠSự căng 
trước có thể thực hiện riêng lẻ 
cho mỗi khuôn, hoặc một tuyến 
dây dài có thể căng trên các neo, 
các cấu kiện bê tông được đúc 
chung quanh dây thép, sau khi 
bêtông đã cứng thì cát dây thép 
bàng lửa hàn. 


PRIMARY BEAM đềm chính 
Còn gọi là girder 


Prùme mouer 


PRIMARY COLOORS cớc mầu cơ 
bản 

a) Mầu của ba chất bột mầu 
chính để khi pha vào nhau thì 
có thể tạo ra hầu hết các mầu. 
Những mầu này thường được 
chọn là đỏ, vàng và xanh; đôi 
khi là đỏ tươi, vàng và xanh 
xianua. 

bì Trong cảm giác tâm lý, mầu 
cơ bản được định nghĩa là mầu 
của ba ánh sáng, mà bằng cách 
trộn cộng vào nhau, có thể tạo 
phần lớn các mầu khác. Chúng 
thường được chọn là đỏ, xanh lá 
cây và xanh; hoặc đỏ, xanh là 
cây và tím, 


PRIME COST SUM (PC) tổng gió 
thành ban đều 

Số tiền ghi trong tờ dự tính khối 
lượng (bill of quantrities ) bởi 
kiến trúc sư hay kỹ sư tư vấn. 
Mục đích chính của nó là qui 
định chất lượng của hạng mục, 
và không cho phép nhà thầu lựa 
chọn khác. Tuy nhiên, các hạng 
mục của giá thành ban đầu cũng 
được điền cho các phần của công 
trỉnh mà chưa được thiết kế đầy 
đủ, do đó không thể định giá 
được. 


PRIME MOVER nguồn động lực 
đầu tiên 

Máy biến năng lượng thiên nhiên 
thành sức mạnh cơ giới, ví dụ 
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Primer or prừnins coat 


tuabin nước hay động cơ đốt 
trong. 


PRIMER OR PRIMING COAT lớp 
sơn nền, lớp sơn lót 

a) Lớp sơn nền sơn vào gỗ hay 
vật liệu khác như là lớp bảo vệ 
(preservative } và lấp kín lỗ 
rỗng, và dùng làm nền cho các 
lớp sơn khác, 

bỳ Sơn phòng gỉ (anli 
corrosive) để sơn vào thép. 


PRIMING sự mồi nước 

Đổ đầy nước vào xiphông 
(siphon) hay bơm để nó. có thể 
hoạt động. 


PRINCIPAL PLANES 
phẳng chỉnh 

Ba mặt phẳng vuông góc nhau 
trên đó các ứng suất đều là kéo 
hay nén theo phương pháp tuyến. 
Các ứng suất trên những mặt 
phẳng này là ứng suất chính. 


cóc một 


PRINCIPAL RAFRER xem rafter 


PRINCIPAL STRESSES 
suất chính 

Ứng suất tác dụng trên các mặt 
phẳng chính chúng là những ứng 
suất pháp tuyến (kéo hay nén) 
lớn nhất và nhỏ nhất. Ứng suất 
cát lớn nhất hợp thành góc 4ã“ 
với các mặt phẳng chính. Xem 
thêm Mohr circle. 


các ứng 


Prismoid 


PRINCIPLE OF ARCHIMEDES 
nguyên lí Acsimét 

Nếu một vật thể nổi trong một 
chất lỏng, trọng lượng của nó 
bằng trọng lượng của chất lỏng 
bị chuyển dịch. 


PRINCIPLE OF SUPEROSITION 
xem superposition 


PRISM /ởng frụ 

Đa diện gồm hai mặt song song 
và bằng nhau (đáy), nối bằng các 
hình bình hành. Ví dụ quen thuộc 
nhất là lăng trụ tam giác vuông, 
gồm có bai tam giác vuông góc, 
nối nhau bằng các hình chữ nhật, 
được dùng trong quang học. 
Hình lập phương là lăng trụ duy 
nhất đồng thời là một đa điện 
đều. 


PRISMOID iởng trụ cụt 

Khối lập thể có hai mặt đa giác 
song song. Thể tích của lăng trụ 
cụt là 1/6h(A5 + 4Am + À?), 
trong đó h là chiều cao của lãng 
trụ cụt, Aƒ và A/ là diện tích của 
các đa giác ở các mặt song song 
đỉnh và đáy, Am là diện tích ở 
giữa chiều cao. Công thức này 
được dùng để tính thể tích đào 
đất bởi qui tác lãng trụ cụt, cũng 
còn gọi là qui tắc Simpson 
(Simpson"s rule) 


305 


Primotdal rufe 


PRISMOIDAL RULE 
prismoid 


Xem 


PROBABILITY xớc sưốt 

Số đo khả năng xảy ra của một 
sự kiện ngẫu nhiên. Nếu sự kiện 
có thể xảy ra trong N cách riêng 
biệt và đồng khả năng và nếu n 
cách này có một đặc tính E, thì 
xác suất sự kiện đó có đặc tính 
E là phân số n/N 


PROFILE 3Ý cớt, tiết diện 
Hình vẽ tiết điện, thường là 
thẳng đứng. 


PROCRAM chương trình 

Một chuỗi các điều lệnh hay chỉ 
thị để điều khiển máy tính thực 
hiện những phép tính nối tiếp 
để giải một bài toán, 


PROGRESS CHART biểu đồ tiến 
độ 

Một đồ thị, hay thông dụng hơn, 
một biểu đồ dạng thanh (bar 
chart) cho thấy thời gian mà 
các công tác khác nhau cần cho 
việc xây dựng ngôi nhà có thể 
bát đầu và kết thúc. Các thời 
gian thực tế cũng có thể vẽ trên 
cùng biểu đồ đớ để xem tiến 
trỉnh có phù hợp với ý định ban 
đầu không. Xem thêm (eritical 
path method. 


PROJECTION p*ép chiếu, hình 
chiếu 


Proofƒ stress 


Một phương pháp thể hiện một 
vật thể ba chiều trên tờ giấy vẽ. 
Phép chiếu thông dụng nhất là 
phép chiếu thẳng góc 
{orthographic projection) cho 
vật thể bằng ba hỉnh vẽ riêng 
rẻ, tất cả đều đúng với tỉ lệ; 
nhưng nó không thể hiện dễ hình 
dung vật thể. Các phép chiếu dễ 
hình dung nhất là phép chiếu 
đẳng trắc, phép chiếu có trục đo 
và phép chiếu phối cảnh 
(isometric, axonometric, 
perspective projection). Để 
thể hiện bề mặt hỉnh cầu, cần 
nhiều phép chiếu khác nhau. 
Phép chiếu lập thể 
(stereographic projection} 
được thông dụng trong thiết kế 
các bộ phận 
(sunshading) 


che nắng 


PROOF STRESS giới hạn dàn hồi 
qui tớc 

Ứng suất danh nghĩa (tức là lực 
trên đơn vị tiết điện ngang ban 
đầu) tạo ra một độ giãn (strain) 
nhất định, ví dụ 0,1 phần trăm 
(l x 103) hay 0,2 phần trăm. 
Nớ được qui định đối với kim 
loại cố biến dạng đẻo rõ rệt 
(plastic deformation) mà 
không cho thấy một úng suất 
chảy (yield stress ) rõ rệt, 
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Propeller fan 


PROPELLER FAN nghĩa như axiaÍ 
- fiou fan" 


PROPORTIONAL LIMIT giới hạn 
tỉ lệ 

Ứng suất lớn nhất mà một vật 
liệu có thể chịu mà không làm 
mất quan hệ tỉ lệ giữa ứng suất, 
biến dạng phù hợp với định luật 
Húc (Hooke °s law). 


PROPORTIONING OF MIXES Xem 
mix proportions 


PROPPED CANTILEVER côngxôn 
có chống 

Dầm một đầu ngàm, một đầu tự 
tự do. Nó là siêu tính định 
(statically indeterminate) 


PROTECTIVE FINISH OF METALS 

Xem anodising, cadmium 
plating, galvanising, 
sheradising. 


PROTON prôion 

Một hạt nhỏ hơn nguyên tử, 
tnang điện tích dương khối lượng 
1,66 x 102! gam. Diện tích của 
nó thì bằng và ngược dấu với 
diện tích của êlêctron 
(electron). 

Khối lượng của nó bằng 1840 lần 
của êlectron 


PROTRACTOR (hước đo góc 
Dụng cụ có dạng hỉnh tròn hoặc 
nửa tròn có chia độ, để vẽ và 
đo gốc. 


Piaii 


PROVING RING iực kế buòng 
Thiết bị để đo chính xác một tải, 
hoặc để hiệu chuẩn một máy thử. 
Nó gồm có một vòng thép mà 
biến dạng của nó dưới một lực 
nén đối kính được đo chẳng hạn 
bằng một dụng cụ đo có đỉa số 
(dial gauge). Vòng thép được 
định chuẩn bằng một máy thử 
tiêu chuẩn, 


PRUSSIAN BLUE mầu xanh Phổ 
Xianua ferro - 
Pe,[Fe(ON},] 


frerric 


PRUSSIC ACID ơx:/ 1i@n-ic 
Dung dịch xianua hidro trong 
nước (HCN) rất độc 


PS Polystryrene - polistiren 


PSALI Permanent supplementary 
artiñcial lighting in interiors. 
Ánh sáng nhân tạo bổ sung 
thường xuyên cho bên trong nhù.. 
Việc dùng có chủ tâm ánh sáng 
nhân tạo lúc ban ngày. Gian 
phòng có thể làm sâu hơn nếu 
phía sau của nó được chiếu sáng 
bởi đèn trần và các cửa sổ chỉ 
cần ở phần sáng của gian phòng 
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psƑ 
ĐSỸ pao trên phút vuông 
pSỈ pao trên insơ vuông 


PSYCHROMETER ẩm kế 

Dụng cụ đo độ ẩm tương đối. 
Loại đơn giản nhất là nhiệt kế 
quả bầu ướt và khô (wet and dry 
bulb thermometer }. Xem thêm 
Ássman psychrometer , dew 
- point hygrometer , hair 
hygrometer, hydrograph, 
thermohydrograf Và 
whirling psychrometer 


PSYCHROMETRIC CHART bi¿ể¿ đồ 
độ ẩm 
Một đồ thị biểu diễn những quan 
hệ nhiệt động nhất định (H.93). 
Nhiệt độ bầu - khô (dry - bulb) 
là hoành độ và độ ẩm tuyệt dối 
(absolute humidity) là tung độ. 
Độ ẩm tương đối được vẽ thành 
một dãy đường cong và nhiệt độ 
bầu ướt (wet - bulb 
- temperature) được vẽ thành 
một dãy các đường chéo. Entanpi 


Hình 93. Biều đồ độ ầm 


Pump, centrifugal 


(enthalpy) cũng được vẽ thành 
một dãy các đường chéo. Do đớ, 
biểu đồ có thể dùng để xác định 
tổng công suất làm nóng hay làm 
lạnh cần để thay đổi không khí 
từ một nhiệt độ và độ ẩm đến 
nhiệt độ và độ ẩm khác bằng 
điều hòa không khí (air 
conditoning) 


PSYCHROMETRY phép trắc định 
độ ẩm 
Nghiên cứu các tính chất của 
một hỗn hợp không khí và hơi 
nước. 


PTFE Polytetra flưorethylene 
PoiitêtrafTuoêtilen 


PUDDLE đất sét ngào 

Hiỗn hợp đất sét, nước và đôi khi 
cả cát, ở trạng thái ướt được đáp 
thành một lớp không thấm nước 
cho móng. Nó dùng như một 
tường ngăn để không cho nước 
thấm vào hay ra. 


PUMICE đá bọ¿ 

Loại thủy tỉnh rỗng tạo nên từ 
lớp bọt trên mặt của dung nham 
(lavas } ngậm khí. Nó có hàm 
lượng silic cao nên được xếp vào 
loại đá axit. Do cấu trúc rất rỗng 
nên nó thích hợp để làm cốt liệu 
nhẹ cho bê tông. Đá bọt cũng 
dùng như một chất mài mòn do 
cạnh sắc của các bọt khí. 


PUMP, CENTRIFUGAL bơm, È: tâm 
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Pưmp, diaphriagm 


Bøm có một bộ cánh quạt quay, 
đặt trong một vỏ. 


PUMP, DIAPHRIAGM bơm, kiểu 
uách, : 

Bơm làm việc bằng sự thay đổi 
thể tích của một buồng do có 
vách ngăn chuyển động 


PUMPED CONCRETE béíóng bơm 
Bêtông được vận chuyển qua một 
ống hay vòi bằng bơm. 


PUMPING sử phòi nước 

Sự tiết nước hay bùn từ các khe 
mạch giữa các tấm lát đường khi 
có tải, do cớ nước tích tụ trong 
lớp đất nền. 


PUMP, PLUNGER rmóy bơm thụit, 
bơm hiểu pifông đài 

Bơm bình trụ bên trong cố một 
pitông đẩy nước. 


PUMP, RECIPROCATING bơm kiểu 
pưtông 


YYY Y Y Y 
#zz ( 2⁄2 


Hinh: 94. Sự chọc thủng qua một bản sàn 
không đầm. Trong kết cấu bẻ tông, sự cắt 
xảy ra lo ứng suất kếo đường chéo (dù 
gonal tension) góc 45”, cồn mặt phá hoại 
là một hình nón cụi. 


Putlog 


Bơm trong đó có một pitông qua 
lại, hút chất lỏng vào buồng rồi 
đẩy nó qua van. - 


PUNCHIÍNG SHEAR sự chọc thủng 
Sự cất xẩy ra khi một cột, đầu 
cột hoặc chân cột chọc xuyên qua 
bản móng, bản sàn không dầm 
hoặc bản sàn nấm (flat slab, 
flat plate) (H.94). 


PUNKAIL qu@( kéo 

Quạt đu đưa lớn, cổ truyền trong 
các vùng nóng ẩm ở châu Á, Nó 
thường làm bằng vải căng trên 
một khung chữ nhật có bản lề 
ở đỉnh treo ở trần hay mái nhà 
và kéo bằng dây. Xem thêm 
ceiling fan. 


PUNKAH LOUVRE cửa gió 

Cửa phụ gió bỉnh tròn có thể 
quay quanh một khớp chuyên 
dùng để thông gió các tầu. Nếu 
nhiệt độ cao, nó có thể hướng 
về phía khách trong cabin. 
Những lúc khác thì có thể cho 
không khí vào mà không gây gió 
lùa 

PURLIN xờ gồ 

Dầm ngang trên mái, vuông góc 
với dàn hoặc với cần phong. Nó 
đỡ mái nếu mái là dạng tấm, 
hoặc đỡ hệ cầu phong, nếu mái 
có ngói, lán lợp hay đá lợp, 


PUTLOG gióng giúo ngang 
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Puty 


Thanh ngang trong hệ giàn giáo. 
Nó thường tựa trên các giống 
chỉnh ( ledger) và đỡ các ván 
"hay tấm mặt dưới ((soffit). 


PUTTY mdaitit gắn kính 

Chất dùng gắn kính cửa sổ. Loại 
thông dụng nhất thường làm 
bằng bột phấn và dầu lạnh. 


PVA poliutnin axêtat 
PVC poiiUrnin cÏorud 


PYCNOMETER £ÿỷ trọng kế 
Dụng cụ đo tỈ trọng. Loại thông 
dụng nhất là một bình hay chai 
có thể tích đã biết. Nó được cân 
khi có và không có chất chứa. 


PYRAMID hình thép 

Khối lập thể giới hạn bởi các 
mặt phẳng, một mặt là hình đa 
giác với số cạnh bất kì, và các 
mặt khác là những tam giác. 
Hình tháp cơ bản nhất là ¿ứ điện, 
đó là một đa diện. đều, giới hạn 
bởi bốn tam giác đều. Hỉnh tháp 
thông dụng nhất có đáy vuông. 
Chỏm của hình tháp gọi là đỉnh. 


PYROMETER nhiệt kế do nhiệt 
độ cao 

Dụng cụ đo nhiệt độ. Thuật ngữ 
này dùng để chỉ dụng cụ đo nhiệt 
độ cao trên giới hạn của nhiệt 
kế thông thường và cũng chỉ 
dụng cụ đo nhiệt độ bằng phương 
pháp điện (ít thông dụng hơn) 


Quadrart 


PYROMETRIC CONE hình chóp đo 
nhiệt 

Miếng hình chóp nhỏ, thành 
phần cấu tạo được tính toán sao 
cho nóng chảy ở một nhiệt độ 
nhất định. Các hình chóp được 
chế tạo thành một dãy bao trùm 
cho một phạm vi nhiệt độ lò; dãy 
hình chóp trở thành một nhiệt 
kế đo nhiệt độ cao. Hình chóp 
Seger (Seger cone) là loại 
thường dùng. 


PYTHAGORAS' THEOREM định lý 
Pitago. 

Bình phương của cạnh lớn nhất 
của một tam giác vuông góc thì 
bằng tổng bình phương của hai 
cạnh kia. Định lý này được coi 
là của nhà triết gia Hy Lạp thế 
kỷ thứ 6 trước Công nguyên. 


ỌO 


QUADRANGLE Sân chữ nhật 
Một diện tích hoặc sân chữ nhật, 
các cạnh có nhà bao quanh, như 
ở một trường học. 


QUADRANT (Cung, góc] phần tư 
Một cung của vòng tròn tạo bởi 
một phần tư chu vi vòn tròn. 
Cung này chứa góc 902 hay z/2 
rađian ở tâm. VÏ thế, còn để gọi 
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QuHadratic cquation 


một dụng cụ đo độ cao có khắc 
độ chia một phần tư vòng tròn; 
dụng cụ này bây giờ được thay 
thế bằng kính lục phân, một 
dụng cụ phản chiếu đo được góc 
đều 1209. 


QUADRATIC EQUATION phương 
trình bậc bai 

Một phương trình đại số chứa 
bình phương, nhưng không có lũy 
thừa cao hơn, của một đại lượng 
chưa biết. 


QUADRILATERAL (ứ giác 

Hình phẳng được bao quanh 
bằng bốn đường thẳng. Nếu hai 
đường thẳng mà song song, hình 
này được gọi là hình thang. Nếu 
hai cặp đường thẳng song song, 
hình nãy được gọi là hình bình 
hành. Một hình bình hành có góc 
vuông là hỉnh chữ nhật. Hình 
bình hành có các cạnh đều là 
hình thoi Hình thoi có góc 
vuông là hình uuông. 


QUALITY CONTROL kiển tra chất 
lượng 

Kiểm tra theo thống kê đặc tính 
của sản phẩm. 

Xem thêm đường cong phân bố 
tần suất (frequency 
distribution curve) và hệ số 
biến sai (coefficient of 


variation). 


Quarfter sawing 


QUANTITY SURVEYOR nhữn uiên 
thẩm tra tiên lượng 

Người kiểm soát phụ trách việc 
kế toán tiên lượng của hợp đồng 
xây dựng, đặt biệt ở Anh và Nam 
Phi. Người này bảo đảm việc 
chuẩn bị bản khối lượng thanh 
toán (bill of quantities) và 
làm công tác do kiểm khối lượng 
cuối cùng. 


QUAN TUM qguơn tưm, lượng từ 
Năng lượng bức xạ tối thiểu, 
không thể chia nhỏ được nữa. 


QUARRY TILE ngói nung 
Một loại ngói đất sét (Clay tile) 
nung cứng, không tráng men. 


QUARTE BÉND uốn 90 ° 
Sự uốn theo một cung 90 9, 


QUARTER CLðSER 
một phần tư uiên 
Viên gạch bị chặt còn một phần 
tư chiều dài. 


mầu gạch 


QUARTER ROUND gờ chỉ, phào 
phần tt Uuòng tròn 

Đường phào, gờ chỉ có tiết điện 
là phần tư vòng tròn ở trong 


2 


góc. 


QUARTER SAWING xẻ gỗ hộp 

Xẻ một cây gỗ thành các thanh 
có tiết diện ngang chữ nhật sao 
cho kích thước lớn của tiết diện 
ngang là xuyên tâm cây gỗ 
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Quarter - wave pÍare 


(ngược với xẻ bóc back sawing). 
Sẻ gỗ hộp làm giảm độ cong vênh 
khi gỗ khô. 


QUARTER - WAVE PLATE phiến 
sóng phần tư 

Tấm tỉnh thể đưa vào máy 
nghiệm phân cực (polariscope), 
ở 45 °. Tấm thứ nhất phân tách 
sóng phân cực phẳng thành hai 
sóng phân cực hướng 45° so với 
trục máy phân cực. Ló ra khỏi 
bộ lọc sóng phần tư thứ hai tổ 
thành này có hành trình chậm 
tương đối so với nhau thành một 
phần tư của bước sóng đơn sắc 
(monochromatic). phiến sóng 
phần tư thứ hai tạo một độ chậm 
tương đối cùng trị số nhưng ở 
chiều ngược lại. Do đó có thể 
(biểu diễn, thể hiện) sự đặc sắc 
(sochromatics), không có các 
đường đẳng khuynh (isoelinics) 
(các đường này có thể gây nhầm 
lẫn). 

Các phiến sóng phần tư thường 
cắt từ mỉca hay thạch anh rồi 
tách thành tấm có chiều dày 
thích hợp. 


QUARTZ. (hạch anh 

Một khoáng vật gồm silic kết 
tỉnh (SiO,). Dó là một thành 
phần chiếm nhiều trong các loại 
đá hỏa thành và đá trầm tích. 
Đá thạch anh nguyên chất không 
cá mầu và trong suốt (đớ kết 


Queen closure 


tinh), nhưng thông thường nó 
mang màu sắc do có các tạp chất. 
Nhiều thứ được dùng làm đá 
trang sức như mã não (agate), 
qmôfit, ngọc tím, onic (onyx) và 
mát hổ. Phần lớn cát (sang) là 
những hạt thạch anh nhỏ lẫn tạp 
chất. 


QUARTZITE quốc zi/ 


Đá chứa các hạt thạch anh gắn 
chặt với nhau 


QUEEN CLOSER viên chót dọc 

Còn gọi là uién chèn. Viên gạch 
chém dọc theo chiều dài để giữa 
mạch xây (bond) bảo đảm việc 
câu gạch ở góc tường (hỉnh 9ã). 
Xem thêm gạch nửa viên (half 
bat) và viên chèn (king closer} 


QUEEN CLOSURE uiên chèn, 
Xem thêm ở viên chặt dọc 
(queen closer} 


2 6i02<s4 
JjÊ? xữy dọc. 
/2 xấy. < 


Hình 95: Viên chặt dọc 
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Que£n - posL r2Oƒ truxs 


QUEEN - POST ROOF TRUSS kèo 
chữ A 

Vì kèo gỗ cổ truyền tương tự 
như loại vì kèo có một trụ 
(king post) nhưng ở đây 
không có trụ chủ ở giữa kèo 
mà có hai trụ phụ ở hai bên 
đốc kèo (Hình 98). 


l =—. 


Hình 96. Kèo chữ A 


QUENCHING s# (ôi 

Sự làm nguội thép khá nhanh từ 
một nhiệt độ cao, thường bằng 
cách nhúng vào dầu hay nước. 
Kết quả thông thường của sự tôi 
là được loại thép cứng nhờ sự 
loại bỏ thành tố péclit (perHte) 
từ austenit thay bằng sự tạo 
thành máctensit (martensite). 
Sự tôi thường đi đôi với sự ram 
(tempering). 


QUICKLUIME bôi sống 

Oxyt canxi (CaO). Là vật liệu 
chưa tôi để làm vôi 
(hydrated lime) dùng trong vữa 
có vôi 


tôi 


Race way 


QUICKSAND cớ ouẩn - cứt chảy 
Loại cát mà nước chảy qua theo 
hướng từ dưới lên với tốc độ đủ 
giữ nó ở thể vẩn. Bởi vậy loại 
cát này, khả năng chịu lực không 
đáng kể. Sửa chữa bằng cách 
giảm đòng nước chảy. Mặc dầu 
cát vẩn gây ra bởi dòng nước, 
nhưng để có hiện tượng này, cát 
có hạt mịn và đồng cỡ. 


_ QUICKSET LEVEL niuô £¿ động 


Một dụng cụ để làm cao đạc 
(levelling) mà trục đứng của nó 
chỉ phải điều chỉnh gần đúng và 
bộ phận viễn vọng được lấy cao 
trình cho mỗi lần ngắm. Nếu chỉ 
cần được hai số đọc cho mỗi vị 
trí thì dụng cụ này sử dụng đã 
nhanh hơn loại máy thủy bình 
đum-pi (dumpy level) 


QUICKSILVER 
(mercury) 


thủy ngôn 


QUOIN góc ngoài tường 
Góc ngoài của bức tường, còn 
viết là coin. 


R 


RABBIT HAY RABBET nghĩa như 
rebate 


RACE WAY rãnh luồn đây cóp 


đi1 


Radial shrinkage 
Ranh để luồn cáp điện 


RADIAL SHRINKAGE 
xuyên tâm 

Sự co ngót (shrinkage) do khô 
của gỗ theo phương vuông góc 
với vành tăng trưởng của gỗ. Sự 
co này Ít hơn sự co theo phương 
tiếp tuyến thân gỗ, với nhiều loại 
gỗ tỷ số của hai độ co này là 
1:2. 


Sự ¿o ngót 


RADIAN (Rad) rưdian 

Góc nằm giữa hai bán kính của 
vòng tròn được chắn bởi một 
cung bàng chiều đài đường bán 
kính. 

Một radian = ð7.296 độ. Một độ 
= 0.017453 radian. 

Xem thêm radian góc khối 
(steradian) 


RADIANCE độ phớt xạ 

Cường độ năng lượng: phát xạ về 
một hướng đã biết, tinh trên đơn 
vị diện tích chiếu của nguồn và 
theo đơn vị góc đặc. Thuật ngữ 
tương đương trong chiếu sớng là 
độ sáng (luminance) 


RAIMANT ENERGY năng lượng 
phút xạ 

Năng lượng dưới dạng phát xạ 
điện tử. Do bằng Jun (Joules) 
hoặc đơn vị tương đương. 


RADIANT HEAT rhiệt bức xg 


Radius oƒ gvration 


Nhiệt được chuyển tới một vật 
nào đó do sóng điện từ khác với 
nhiệt được truyền từ sự dẫn 
nhiệt (thermal conduction) 
hay sự đối lưu (convection} 
Xem thêm phát xạ hồng ngoại 
(infrared radiation) và định 
luật Stefan - Boltzmann 
(Stefan - Boltzmann law) 


RADIATION sự phớt xạ, sự bức 
xg 

Năng lượng truyền theo sóng 
điện từ. Nó được sắp xếp theo 
thứ tự giảm của bước sóng từ 
sóng radiô, các tia nhiệt, tia hồng 
ngoại, tỉa sáng, nhìn được, tia 
tử ngoại, tia X, tỉa gama, tia vũ 
trụ. 


RADIOGRAPHY (huột chụp ảnh 
ta X, chụp đdnhÍ điện quang. 
Phương pháp dùng tia X để chụp 
ảnh các vật không nhìn thấy 
được, thí dụ, khuyết tật ở mối 
hàn. 


RADIUS OF 
hính cong 
Số nghịch đảo của góc cong hay 
độ dốc trên một đơn vị dài 


CURVA TURE bán 


RADLIUS OF GYRATION bán bính 
quán. tính 

Một ký hiệu tiện lợi để ghi cho 
ý (/A), trong đó Ï là mômen 
quán tính của diện tích và A là 
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Rafter 


điện tích tiết diện ngang. Bán 
kính quán tính dùng trong một 
số bài toán ngang lực học và để 
tính độ mảnh (slenderness 
ratio) trong bài toán ổn định. 


RAFTER 
phong 
Thanh gỗ đặt đốc theo mái từ 
đầu tường lên dầm nóc. Vật liệu 
lợp có thể đặt trên các thanh 
la-ti, mè (thanh nhỏ đặt ngang 
trên các thanh rui) hay đặt trên 
thanh litô, đòn tay (các thanh 
nằm ngang lớn hơn vượt qua 
quãng cách khá lớn giữa các 
thanh rui chính). Trong một số 
mái truyền thống, các thanh rui 
chính đỡ thanh đòn tay, trên đó 
là các ¿hanh rui nhỏ, bé hơn và 
đóng dày hơn các thanh rui 
chính. Các thanh mè đóng trên 
các thanh rui nhỏ. 


thanh rui, thanh cầu 


RAFT FOUNDATION móng bè 
Một bản đệm bằng bêtông 
thường có cốt thép, đặt trên toàn 
bộ diện tích công trình. Loại 
móng này được sử dụng khi tải 
trọng nặng hoặc khi nền đất có 
khả năng chịu tải kém. 


RAG FELT cuộn giấy hợp 
Cuộn giấy tẩm nhựa để lợp 
(roofing felt) làm từ sợi hay bột 
đá lợp nhà. 


Raking short 


RAIA chữ uiết tắt của Royai 
Austraiidn Institute of Architects 

Viện kiến trúc Hoàng gia 
Australia, ở Canbera. 


RAIC chữ uiết tắt của Royal 
ArchitecturalL Institute oƒ 
Canada. 

Viện kiến trúc Hoàng gia 
Canađa, ở Ốttaoa. 


RAIN GAUGE. 0ũ ?ượng kế, dụng 
cụ do lượng mưa 

Một dụng cụ để đo lượng mưa. 
Thường là một cái phễu hứng 
nước mưa dẫn đến ống hình trụ 
có khác độ theo in-chơ hay 
mỉilimét nước mưa ứng theo điện 
tích miệng phễu. 


RAKE độ đốc, độ nghiêng 
Độ dốc hay góc nghiêng so với 
phương thẳng đứng. 


RAKED JOINT rrọch lãm, 

Một loại mạch xây Qoint ín 
brickwork) hay trong công tác 
lắp tấm bloc, mạch miết lõm sâu 
và nhẫn, độ sâu khoảng 20 mm 
(3/4 inchơ) vào mặt tường. Có 
thể miết xiên hoặc để thành 
chấm (pointed). 


RAKING SHORE 
xiên 

Một thanh chống nghiêng 
(shore) 


thanh chống 
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Ram 


RAM chữ viết tắt của nandom 
access memoty bô nhớ truy 
nhập ngẫu nhiên. 


RAMMED FARTH CONSTRUCTION 
nghĩa như pisé de terre 


RANDOM ACCESS MEMRORY 
(RAM) 

bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên 
Bộ nhớ của máy tính dùng chứa 
chương trình và số liệu, nội dung 
của nó có thể biến đổi, điều này 
khác với bộ nhớ chí để đọc (read 
only memory) 


RANDOM ASHLAR xem ashlar 


RANDOM NUMBERS số ngẫu 
nhiên 

a) Một tập hợp số thu được do 
ngẫu nhiên. 

b) Một tập hợp số được cho trong 
bảng số ngẫu nhiên có thể coi 
như tự do trong một số độ lệch 
thống kê. 


RANDOM SAMPLE zẵu chọn ngẫu 
nhiên 

Mẫu (sample) chọn không có 
thiên vị 


RANGE OF MEASURED DATA 
miền số đo 

Hiệu số số đo lớn nhất và bé 
nhất. 


RANKINE COLUMN FORMULA 
Công thúc Iankine để tỉnh cột 


Ñankine colum ƒormula 


Một trong những công thức cổ 
nhất để thiết kế thực hành loại 
cột mảnh (siender) (Hình 97) 


727 ứgzø côf 


7Ô số 22m 


Hình 97 Công thức Rankine đề tính cội. 


Công thức Ó-le (Euler formula) 
dùng cho tải trọng đúng tâm Pe 
với các cột rất mảnh nhưng 
không an toàn đối với sự uốn 
dọc của một cột có tỷ số độ mảnh 
trung gian (điều này bao gồm 
phần lớn các bài toán thực hành 
trong thiết kế công trình). Cũng 
như vậy tải trọng cộ( ngắn Ps 
không an toàn với cột mảnh. 
Giáo sư người xứ Êcôt W .J .M. 
Rankine đề nghị vào năm 1858 
một sự chuyển tiếp từ từ cho tải 
trọng cột P: 


1 1 1 

PTT, T, 
Xem thêm Perry - Robertson 
và Secant formula 
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Rankine cycle 


RANKINE CYCLE chu trình 
Ranhine 

Một chu trình lý tưởng cho đầu 
máy hơi nước được W .JjJ.M 
Rankine người xứ EÉcôt đề nghị 
vào giữa thế kỷ thứ 19. Diều này 
cũng sử dụng để phân tích máy 
làm lạnh. 


RANKINE 
Ranhine 
Một lý thuyết về áp lực đất 
(earth pressure) được phát 
kiến từ những hạt đất (cát rời 
hoặc sỏi) lên tường chắn do 
WJ.M. Rankine đề xuất năm 
1857. Lý thuyết này cho độ lớn 
của ép lực chủ động của đất 
bằng: 


THEORY ý thuyết 


1 - sing 
l + sinz 


trong đó ø là dung trọng đất và 
là góc ma sát trong (angle of 
internal friction) và h là chiều 
sâu lớp đất tỉnh từ trên mặt đất 
xuống. Hầu hết đất hạt có ø xấp 
xỉ 35°, áp lực chủ động của đất 
lúc này là 0,27 eh. Độ lớn của 
óp lục bị dộng của đốt xấp xì 
là: 

l + sing 


ph = 3,7 ph 
1 - sing 


Reaction turbime 


Lý thuyết này không sử dụng 
với loại đất dính (cohesive 
soils). 


RAPID - HARDENING CEMENT #+ỉ 
măng đông cúng nhanh 

Xem xỉ măng đóng rắn nhanh 
(thigh - cearly strength 
cement) 


RATCIIET öộ bénh cóc 

Bánh có răng, như cóc hán: (hay 
răng đơn) có thể bảo đảm 
ngăn sự quay ngược lại. 


RATIONAL NUMBER số hữu £ÿỷ 
Một số nguyên (integer ) 
hay phân số (fraction). Xem 
thêm số vô tỷ (irrational 
number ) 


RAW DATA số l¿ệu thô 

Số liệu chưa qua quá trình xử 
lý 

RC viết tất của bêtông cốt thép 
(reinforced concrete) 


REACTION phản. lục 

Sự đối kháng của một tác động, 
thi dụ, áp lực nén của dầm chịu 
lực. Trong cân bằng tính định 
thì phản lực cân bằng với tác 
động. 


REACTION TURBINE ¿ua-bin phản, 
lực 

Một tuabin mà trong đó vòi phun 
hay miệng phun lấp trên bánh 


đlõ 


Ñeacth't concret€ aggre- gatc 


xe chuyển động, đối lập với 
tuqbin xung. 


REACTIVE CONCRETE AGGRE- 
GATE cốt liệu bêtông có hoạt tính 
Cốt liệu có khả năng hóa hợp 
với ximăng pooclăng dưới điều 
kiện thường, giống như phản ứng 
cốt liệu kiềm (alkali - 
aggregate reaction), và có thể 
gây nên sự nở có hại. 


READ ONLY MEMORY (ROM) bộ 
nhớ chỉ đọc 

Bộ nhớ của máy tính chỉ có thể 
đọc: nội dung của nó không thể 
biến đổi, điều này khác với bộ 
nhớ truy nhập ngẫu nhiên 
(random access memory) 


READY - MIXED CONCRETE 
bêtông trộn sẵn 

Bêtông trộn ở trạm trung tâm 
và vận thuyển đến nơi cần đổ. 
Thường thường hoặc đôi khi phải 
trộn thêm nước vào bêtông trong 
khi vận chuyển. 


REAL NUMBER số /ht/c 

Số không phải là số ảo mà cũng 
không phải là số phức, như là 
số hữu tỷ hay là số vô tỷ 
(rational or an íirrational 
number) 


REAMER rmứửi đoa 


Reciprocal theorern 


Một dụng cụ để hoàn chỉnh lỗ 
sau khi lễ ấy được khoan trước. 


REBATE rdih mộng 

Loại gờ ranh mộng gỗ thiết kế 
ở cửa đi, khuôn cửa sổ hay vài 
bộ phận khác. Giống như rabbet 
hay rabbii. 


RECALL xem lift recall 


RECIPROCAL DIAGRAM biểu đồ 
nghịch 

Một cách giải bằng đồ thị để 
thiết kế giàn tĩnh định do nhà 
vật lý Anh Clark Maxwell đề 
xuất năm 1864. Gồm nhiều am: 
giác và đa giác lực vẽ theo cùng 
tỷ lệ đoạn thẳng. Ký hiệu Bow 
(bow”s notation), thường sử 
dụng cho cách vẽ này. 


RECIPROCAL THEOREM định tý 
chuyển dịch tương hỗ 

Một định lý liên quan đến độ 
võng của kết cấu ở hai điểm và 
tải trọng nghịch đảo (hay tương 
ứng) ở cùng một điểm. Đó là cơ 
sở của một vài phương pháp cho 
các mô hình phân tích lý thuyết 
và gián tiếp (như là phương pháp 
đo biến đạng của BEGG” S§) 
(Begg's deformeter) của kết 
cấu siêu tỉnh (statically 
indeterminate). Định lý được 
nhà vật lý Ảnh Clerk Maxwell 


Z 


công bố vào năm 1864 và được 
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Ñeciprocating cngine 


kỹ sư người Y E. Betti chứng 
minh năm 1872. 


RECIPROCATING ENGINE động 
cơ ptftông 

Động cơ có pittông hoạt động 
lùi uà tiến trong xilanh. Chuyển 
động qua lại được biến thành 
chuyển động xoay bằng cách nối 
thanh chuyển với một trục khuỷu 
hay một bánh đà. Một đóng cơ 
quay trực tiếp tạo ra chuyển 
động quay. 


RECONDITIONING OF 
COLLAPSEPD TIMBER »zếp gỗ 
Một biện pháp dùng hơi nước 
nóng để hấp gỗ. 


RECONSTITUTED STONE nghĩa 
như artificial stone 


RECRYSTALLISATION sự (đới kết 
tính 

Sự tạo thành tỉnh thể mới như 
sự tôi thấu (annealed) các 
tinh thể từ các tỉnh thể đã bị 
biến cứng do biến dạng từ 
trước, 


RECTANGLE hình chữ nhật 
Hình bình hành có góc vuông 


RECTANGULAR COORDINATES 
nghĩa như cartesian 
Coordinates 


RED LEAD chì đỏ 


Rcduction ír‹ area 


Oxyt đỏ của chỉ (Pb;O,). Thường 
dùng để sơn lót chống gÌ cho 
thép. 


RED OXIDE Oxy( đỏ 

Oxyt sắt (iron oxide) đỏ, một 
chất bột màu không ngăn được 
xâm thực. Xem red lead, 


REDUCED LEVEL cao trình dẫn 
xuốt 
Cao trình ở một vị trÍ so với một 
mốc. 


REDUCING POWER 
làm giảm màu sắc 
Khả năng chất bột màu trắng 
giảm màu sắc của bột màu. 


khủ năng 


Đây là sự đo độ nhạt màu của 
sản phẩm cố màu và ngược nghĩa 
với khả năng nhuộm màu 
(staining power). 


REDUCING VALVE uaữn giảm ớp 
Van giữ cho cố áp lực tối 
thiểu của hơi nước trong hệ 
thống nhiệt. Nếu áp lực tụt 
thấp hơn mức tối thiểu qui 
định, van mở tự động cho nước 
vào nồi hơi. 


REDUCTION sự khử 
Quá trình hóa học làm giảm bớt 
trạng thái oxy hóa. 


REDUCTION IN AREA sự (hắt tiết 
diện 
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Redundancy 


Sự co nhỏ tiết diện ngang xảy 
ra khi vật liệu dẻo chịu lực kéo. 
Đây là một trong những giá trị 
thường được đo khi thử mẫu. 


REDUNDANCY. độ siêu tính 
Trong kết cấu công trình một bộ 
phận kết cấu có liên kết nhiều 
quá mức cần thiết theo định 
luật MOBIUS (mobius° law). 
Một kết cấu thừa liên kết là 
siêu tính (statically 
indeterminate), kết cấu 
không thừa liên kết là tính định. 
(statically determinate)} 


RE-ENTRANT CORNER góc lõm 
Một góc iõm: uào trong, đối nghĩa 
với góc nhô ra, 


REFLECTANCE độ phản xạ 

Tỷ số của thông lượng phản xạ 
trên thông lượng tới của một mặt 
hứng nào đó. 


REFLECTED GLARE 
chiếu 

Tia sáng (glare) phát ra do sự 
phản chiếu của một vật sáng, 


tia phản 


Hình 98. Tia sáng phản chiếu 


Rerietor lamp 


đặt biệt là sự phản chiếu xuất 
hiện trên hoặc gần vật quan sát. 


REFLECTED SOUND âm phản xg 


Âm phản xạ từ kết cấu bao ở 
biên của giảng đường (đặc biệt 
là ở trần) khác với âm nhận được 
trục tiếp từ nguồn âm. 


REFLECTION s/ phởn xạ 

Quá trình một loại năng lượng 
khi đi tới một bề mặt thoát ra 
khỏi bề mặt một phần hay toàn 
phần không thay đổi bước sóng, 
về cùng phía với phía đến. Sự 
phản xạ có thể khuyếch tán 
(diffuse) hay phản chiếu. 


REFLECTIVE GLASS gương phản 
chiếu 
Gương được phủ một lớp mỏng 
kim loại hoặc oxýt kim loại, nó 
phản chiếu một số bức xạ mặt 
trời. 


REFLECTIVE ISULATION ióp ngăn 
phản xợ 

Kim loại phản chiếu các tia hồng 
ngoại và vỉ thế làm giảm lượng 
nhiệt vào công trình đặc biệt là 
nhiệt qua mái. Thường có dạng 
các lá nhôm dày 0,15 mm (0,006 
in) hay mỏng hơn, dưới cùng lót 
giấy dày. 

REFLECTOR LAMP đèn phản xạ 
Đèn điện cố phủ lớp kim loại 
phản xạ trực tiếp vào phần bên 
trong đèn. 
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Reflcctor, parabolic 


REFLECTOR, PARABOLIC 
parabolic reflector 


xem 


REFRACTION sự khúc xạ 

Sự thay đổi hướng đi xảy ra khi 
tỉa sáng từ môi trường này qua 
môi trường khác có mật độ khác 
nhau. Tỷ số sin góc tới và sin 
góc khúc xạ gọi là chỉ số khúc 
xg._ Xem thêm 
(reflection) 


phản xạ 


REFRACTORY BRICK gạch chịu 
lửa 
Viên gạch làm bằng vật liệu chịu 
lửa. 


REFRACTORY MATERIAL 0ộ/ liệu 
chịu lửa 

Vật liệu chịu được nhiệt độ cao 
và dùng để xây áo lò. Cao lanh 
(China clay) nhôm oxyt 
(alumina), silic oxyt (silica), 
đôlômit (dolomite)} và Crôm là 
những vật chịu lửa. 


REFRIGATION CYCLE chu ?rình 


làm lạnh 

Hay sử dụng nhất trong chu 
trình làm lạnh là chu trình hấp 
phụ (compression cycle). 


REFUSAL độ chối 

Thuật ngữ chỉ sự trơ ÿỳ của cọc 
ma sát (friction pile) khi đóng 
tiếp. Độ chối được xác định khi 


Reinforced concreie 


đóng 4 nhát búa mà không xuống 
quá 10 mm (0,4 in.) 


REGENERATION OF ENERGYV sự 
tát sinh nững lượng 

Sự chuyển đổi động năng cơ học 
từ một thang máy hay thang 
băng, khi đi xuống thành điện 
năng được nạp lại hệ thống cấp 
điện. 

REGENERATIVE HEATING nhiệt 
đùng lợi 

Sự sử dụng nhiệt đã thải loại từ 
một bộ phận khác của chư trỉnh 
nhờ sự truyền nhiệt. 


REGISTER bộ phận điều chỉnh 
Lưới thoát khí có van lắp ở 
đường dẫn thông giớ hoặc điều 
hòa không khí hay ở ống khói. 


REGNAULT HYGROMETER ẩm kế 
Rec-nô 

Một loại ẩm kế điểm sương (dew 
- point hygrometer) 


REINFORCED BRICKWORK ©R 
MASONRY đường xây có cốt thép 
Khối xây có đặt cốt thép (thường 
ở mạch vữa) để tăng thêm khả 
năng chịu uốn. 


REINFORCED CONCRETE öê ¿ông 
cốt thép 

Bê tông có cốt ở trong, thường 
là thép để tăng khả năng chịu 
kéo. Bê tông cốt thép được thiết 
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Ñeinforcerent for concreie 


kế coi như hai vật liệu chịu lực 
đồng thời do các tải trọng sinh ra 
như một vật liệu hỗn hợp, Bê tông 
ứng suất trước (prestressed 
conecrete) là bêtông chịu ứng 
suất trước do thép gây ra trước 
khi có tải trọng tác động, thường 
được coi là một loại kết cấu riêng. 
Xem thêm thiết kế cân bàng 
(balanced design), cốt thép chịu 
nén ({compression reinfor- 
cement) và dầm chữ T (T-beam). 


REINFORCEMENT 
CONCRETE 

Xem cold - drawn wire, cold 
working, deformed bat, 
distribution reinforcement, 
expanded metal, helical 


FOR 


reinforcement hoop 
reinforcement, lateral 
reinforcement, longitudal 
reinforcement, mesh 


teinforcement, reinforced 
concrete, secondary reinfor- 
cement và tendon. 


RELATIVE DENSITY 
tương đối 

Nghĩa như trọng lượng riêng 
(specific gravity} 


tỷ trọng 


RELATIYE HUMIIDLTY 
tương đối 

Tỷ số phần trăm của lượng hơi 
nước đang có trong không khí 


độ ẩm 


Remoulded clay 


so với lượng hơi nước có trong 
không khí bão hòa nước, ở cùng 
nhiệt độ. 


RELAXATION OF STEEL sự chừng 
rão 

Sự giảm ứng suất của thép do 
sự rão (creep) của thép dưới tác 
dụng của lực dài hạn. Từ này 
cũng dùng cho sự mất mát ứng 
suất trước (loss of prestress) 
do sự co ngót và từ biến của 
bêtông mà kết quả là sự giảm 
lực của thép. 


RELAY rơ - /e 

Một thiết bị trong đó năng lượng 
điện nhô dùng để điều khiển 
năng lượng điện lớn hơn. Nhiều 
rơ le dùng nam châm điện. 


RELIEF sự đếp nổi 

Độ nổi hay độ nhô ra của hỉnh 
vẽ từ mặt phẳng để thể hiện 
phần đặc, là đối nghĩa với khắc 
chỉm (intaglio). Đắp nổi có thể 
đáp nhô nhiều, nhô vừa, nhô ít 
(phù điêu). 


REMOULDED CLAY đất sét đã xứo 
trên 

Đất sét có cấu trúc bên trong 
đã xáo trộn. Tỷ số độ nhạy 
(sensitivity ratio) của nó là tỷ 
số của độ bền của một mẫu đất 
xét nguyên dạng so với độ bền 
của một mẫu đã bị xáo trộn. 
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Rendcring 


RENDERING công tác trót 
Sự trát gắn vữa hay hồ dùng 
bàn xoa hay dùng bay. 


REPEATED LOADING 
lớp 

Thông thường được hiểu như có 
sự lặp lại số lần ít hơn số lần 
cần thiết để gây ra sự phá hoại 
do mỏi (fatigue) 


tải trọng 


REPOSE Xem ANGLE OF REPOSE 


REPRESENTATIVE SAMPLE ;âu 
đại diện 

Mẫu (sample) chọn để đại diện 
cho toàn bộ tập hợp 
(population). 


RESILIENCE (ính đàn hồi 

Khả năng của vật liệu thu nhận 
rồi hoàn lại năng lượng biến 
dạng mà không có biến dạng 
vinh cửu. 


RESIN z+hựg cây 

a) Sản phẩm từ chất tiết ra do 
một số cây cỏ chứa chất pôÌime 
hóa (polymerised) cao. Những 
chất này không tan trong nước 
nhưng tan trong một số dung 
môi hữu cơ và nấu chảy được. 
Phần lớn nhựa này cứng và giòn. 
b)ỳ Chất tổng hợp phỏng theo 
nhựa thiên nhiên. Thuật ngữ 
"nhựa tổng hợp" thường dùng 
đồng nghia với chất dẻo rấn lúc 


Resolution at the j@Ùits 


nóng (thermosetting). Xem 


thêm rosin 


RESISTANCE Xem Moment of 
resistance 


RESISTANCE ARM giống như 
lever arm 


RESISTANCE STRAIN GAUGE xem 
electric resistance strain 
gauge 


RESISTANCE WELDING hờn điện 
trở 

Sự hàn hai bộ phận bằng cách 
giữ chúng tiếp xúc chặt với các 
điện cực, một dòng điện mạnh 
chạy qua tức thời làm gắn chúng 
với nhau. 


RESOLUTION AT THE JOINTS 
phép tách nút tính giàn 

Một phương pháp tính toán giàn 
tính định do kỹ sư Nga D. d. 
Jourawski 
1850. 

VÏÌ mỗi mắt giàn (cũng như toàn 
hộ giàn) là ở trạng thái cân bằng, 
có thể phân tích ra các thành 
phần nằm ngang và thẳng đứng 
để thiết lập 2j phương trình cho 
j nút giàn. Theo định luật Mobius 
(Mobius° law), giàn có 2j . 3 
thanh cần xác định được lực. 
Phương pháp này tạo ra dư ba 
phương trình để kiểm tra. Xem 


đê xuất vào năm 
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Resolution oƒ a force 


thêm reciprocal diagram và 
method of sections 


RESOLUTION OF A FORCE phép 
phân tích lục 

Sự xác định cớc thành phần của 
lực, thường là thành phần nằm 
ngang và thành phần thẳng 
đứng. 


RESONANCE cộng hưởng ôm 
Hiện tượng trở kháng âm học là 
tối thiểu khi tần số bị thay đổi. 
Tốc độ tối đa của chuyển động 
xuất hiện ở tần số cộng hưởng 
này. 

Những nguyên tắc này cũng 
áp dụng cho các dao động cơ 
học khác. Xem thêm decay 
factor 


RESULTANT hợp ¿ực 
Tổng các vectơ của hai hay nhiều 
lực. 


RETAINING WAIL ¿ường chún 

Một bức tường thường dùng dạng 
xây thoải chân để chắn sức đẩy 
của đất hoặc nước. Độ ổn định 
của tường chắn đạt được nhờ 
trọng lượng khối xây hoặc bétông 
(tường chắn trọng lực gravity 
retaining wall) hoặc dựa vào 
sức chịu côngxôn của tường (có 
thể là thép hoặc gỗ nhưng 
thường là bê tông cốt thép). 
Trong tường chắn kiểu công xôn 
(cantilever retaining wall) 


Neưoft 


trọng lượng đất nằm trên chân 
tường được dùng để tăng độ ổn 
định của tường. 


RETARDEDb HEMIHYDRATE 
PLASTER #Øa hydrat chậm cúng 
Thạch cao sạch (plaster of 
paris) có phụ gia làm chậm 
cứng, thường dùng là kêratin. 


RETARDER chế? iờm chậm 
Chất làm chậm các phản ứng hóa 
học, nghĩa ngược với chất thúc 
nhanh (accelerator). 

Trong bêtông, chất phụ gia làm 
chậm sự đông cứng của ximăng 
và do vậy có nhiều thời gian để 
đổ bêtông. 


RETENTION gi# bảo hành, bhoản 
giữ lạt 

Sự giữ lại một tỷ lệ phần trăm 
khoản thanh toán để chỉ cho các 
sai phạm có thể có hoặc các 
khoản chi bất thường khác. 


RETICULATE phân chía thành ô 
tưới 

Chia thành dạng hình lưới 
RETINA Uõng mạc 

Màng nằm ở mặt trong của đáy 
mắt gồm bộ phận nhận ảnh tế 
bào thanh và hỉnh nón (rods và 
cones) và đầu của các thần kính 
thị giác. 


RETROFIT sửa sững, củi tạo 
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Returm 


thực hiện một sự cải thiện, thí 
dụ làm cách nhiệt hay che nắng 
cho một nhà cũ. 


RETURN sự quay lại, sự đổi 
hướng 

a) Một mạch quay vòng lại, 
đường ống hay kênh dẫn quay 
vòng lại, 

b) Sự thay đổi hướng của tường 
hay các bộ phận công trình khác, 
thường dùng góc vuông. 


REVEAL phần để lộ 

a) Phần thanh cái đứng của cửa 
sổ, cửa đi, giữa khuôn và tường 
ngoài lộ ra đến mức như là không 
cố khuôn bọc. 

b) Chỗ nhìn thấy lộ ra ở lò sưởi 
hở. 

c) Toàn bộ thanh cửa hay mặt 
đứng của một lỗ hở. 


REYERBERATION CHAMBER 
phòng âm. uang 

Phòng để thí nghiệm âm, mặt 
phòng phản xạ (và không hấp 
phụ) và không song song. Để việc 
thí nghiệm được chính xác phòng 
phải có thể tích lớn. ISO khuyên 
thể tích nên là 180 - 200 mỶ để 
đo hệ số hấp phụ âm (sound 
absorption). Để đo cách âm 
(sound insulation) một phòng 
truyền và tiếp nhận âm yêu cầu 
giữa phòng đặt mẫu thử. Phòng 


Ñcvetment 


âm vang để đo cách âm bao gồm 
ba bộ phận: hai phòng bố trí 
chồng lên nhau để đo ở sản 
và hai phòng kề nhau để đo 
tường. Xem thêm anechoic 
chamber. 


REVERBERATION TIME (hời gian 
âm Uang 

Khoảng thời gian cần có để một 
tần số âm phân rã sau khi nguồn 
âm đã yên lặng, lớn 60 đềxiben 
nghĩa là còn Ix10 của độ lớn 
ban đầu. Những buồng có thể 
tích lớn xây dựng bằng vật liệu 
hút âm kém có thời gian âm 
vang dài. Để thiết kế âm, thời 
gian âm vang (T) thường tính 
theo công thức S5abine (Sabine 
formula) 


REVERSED DOOR cửaư ?tở ngược 
Cửa mở ngược chiều với chiều 
thông thường thí dụ cửa tủ mở 
vào trong. 


REVETMENT a)Íóp phủ ngoài, b) 


' tường chỏn 


a) lớp phủ bảo vệ cho mặt đất 
hay mặt đá mềm chống xói lở 
của nước hay các tác động thời 
tiết khác. Lớp phủ bao gồm thảm 
cỏ hay các loại thảo khác, bớ bổi, 
tấm atphan, đá phiến hay 
bêtông. 

b) Tường chắn 
(retaining wall) 


trọng lực 


323 


Revolution, surface of 


REVOLUTION, SURFACE OF xem 
surface of revolution 


REVOLVING SHELF giú quay 
Giá được thiết kế để tiếp cận 
đến các góc ở phía trong mà hai 
tủ kê sát nhau, bằng cách quay 
quanh chốt thẳng đứng. Còn gọi 
là "Cô Suzan lười biếng". 


REYNOLD' CRITICAI, YELOCITY 
tốc độ tới hạn Reynolds 

Tốc độ dòng chảy chuyển từ chảy 
tầng sang chảy rối 


REYNOLDS:' 
Reynolds 

Tỷ số không thứ nguyên dùng 
để xác định sự chuyển động 
tương tự ở dòng chảy nhớt được 
đặt tên theo nhà kỹ sư thủy lực 
người Ảnh đề xuất năm 18883. 


NUMBER số 


Số ReynoÌlds = — 


trong đó : L là chiều đài tiêu 
biểu nào đấy, v là tốc độ đòng 
chảy và v là độ nhớt động học. 
Trong tính toán bằng mô hình 
để thỏa mãn định lý PI (pi - 
theorem), số Reynolds phải là 
một đối với mẫu đầu tiên và với 
mô hình. Trong thực tế khó mà 
thỏa mãn điều này và có thể 
chấp nhận một chút sai lệch. 


RF viết tắt của chữ Réflectance 
Factor hệ số phản. xạ 


Rheoloey 


là 100 x độ phản xạ của một 
mặt phẳng. 


RH viết tắt của chữ Relative 
Humidity độ ẩm tương đối 


RHEOLOGICAL MODEL mô hình 
tưu biến 

Mô hình vật lý dùng minh họa 
cho lý thuyết ở trường lưu biến 
(rheology) (hình 99) 


Hình 99, Mô hình lưu biến: 

a) biến dạng đàn hồi; b) biến dạng 
nhớt; c) biến dạng dẻo 
Các mô hình lưu biến chủ yếu 
gồm lò xo (cho biến dạng đân 
hồi), bộ giảm chấn (cho biến 
dạng nhớt hay biến dạng rão 
(creep) và một khối nặng đặt 
trên mặt nhám sinh ra lực cản 
ma sát (cho biến dạng dẻo) 
(plastic). 


RHEOLOGY ?⁄ biến học 

Khoa học về sự chảy của vật liệu. 
Trong khoa học xây dựng, nghiên 
cứu lưu biến là sự đánh giá để 
xác định sự chảy của bỗn hợp 
bêtông, sơn hay mát tít; và sự 
biến dạng rão của gỗ và bê tông. 
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heostat 


RHEOSTAT cới biến trở 

Trở kháng điều chỉnh được để 
thay đổi tổng trở kháng trong 
một mạch điện. 


RIB sườn 

a) Một đầm nhỏ được nhôõ khỏi 
sàn bêtông 

b) Bộ phận thẳng đứng ở dầm 
chữ T (T-beam) còn gọi là ¿hân 
dầm. 


RIBA Viết tất của Royal Institute 
of Bristish Architects (Viện kiến 
trúc Hoàng gia Anh) Luân đôn. 


RIBBED SLUAB bản có sườn 

Tấm ô sàn gồm phần bản phẳng 
được gia cường bàng sườn theo 
một hoặc hai phương (thường hai 
phương này vuông góc với nhau). 
Loại sàn có hai sườn vuông góc 
với nhau còn gọi là sờn ô cờ vì 
hình dáng giống như thế; thường 
dùng với cột hình nấm ở sàn nấm 
hay sàn không dầm (flat slab 

hay flat plate) và bản được gia 
cường ở quanh cột để chống lực 
cát lớn. 


RICH CONCRETE ðéiÓng giờu 
Bêtông có nhiều xi măng, trái 
ngược với bê£ông nghào. 


RICHTER SCALE 
Richiter 

Thang độ do C.F. Richter đề nghị 
để xác định độ lớn của một trận 


thang độ 


Ñidge 


động đất. Một trận động đất tiêu 
chuẩn là động đất gây ra biên 
độ vạch tối đa là 0,001 mm của 
một loại địa chấn kế nhất định 
đặt cách một khoảng tiêu chuẩn 
là 100 km. Mỗi độ Richter được 
tính là logarit (cơ số 10) của tỷ 
số của biên độ của mỗi trận động 
đất ở khoảng cách tiêu chuẩn so 
với trận động đất tiêu chuẩn. Dể 
cho thang độ độc lập với loại 
dụng cụ ghi, về sau nó được xác 
định bằng phương trình 

log EB = 4,8 + 1,5 M 

trong đó M là độ lớn trên thang 
Richter, E là năng lượng của mỗi 
trận động đất tính bằng Joules. 
Những trận động đất nhỏ nhất 
được ghi bàng những dụng cụ 
rất nhạy ở khoảng cách ngắn có 
một năng lượng là 0,01 j và nãng 
lượng lớn nhất là 10!8J, 

Biến thiên của thang Richter từ 
0 đối với trận động đất nhỏ đến 
8,6 cho trận động đất lớn nhất 
ghi được. Thang độ Mercalli 
(Mercalli scale) xếp loại cường 
độ của một trận động đất. 


RICS viết tắt của Royal Institute 
of£_ Chartered  (Quantity) 
Surveyors, London. 

Viện hoàng gia cóc thanh tra 
uiên địa ốc Luân Đôn. 


RIDGE đường nóc 
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Ridgc board 


Đường ngang tạo thành do hai 
mặt mái nghiêng giao nhau. 


RIDGE BOARD (ốm uớn nóc 
Tấm ván đặt nằm ngang ở đỉnh 
mái, đặt trên cạnh nhỏ. Các 
thanh rui được đóng định vào 
đấy. 


RIGHT ANGLE góc 0uông 
Một góc bằng 90° 


RIGHT - ANGLED HALF - LAP 
JOINT 
giống như end - lap joint 


RIGHT ASCENSION độ cưo (hiên 
định 

Tọa độ nằm ngang của mặt trời, 
mặt trăng, sao ở thời điểm đã 
cho nào đấy được đo ở mặt phẳng 
xích đạo trái đất. Điều này được 
ghi ở niên lịch hàng hải 
(nautical almanac). Tọa độ 
thẳng đứng là độ lệch (thiên 
khuynh). 


RIGHT - HAND (huận. phải 

Một dụng cụ được coi là hợp với 
người thuận tay phải. Dinh ốc 
thuận phải là đỉnh ốc vặn vào 
theo chiều kim đồng hồ. Cầu 
thang thuận phải là cầu thang 
có tay vịn phía phải khi đi lên. 
Ỏ Anh, cửa thuận phải là cửa 
lắp bản lề phía phải khi cửa mở 
về phía tay mở. Tuy thế ở Mỹ 


Rứưm lock 


cửa thuận phải là cửa lắp bản 
lề bên phải khi cửa đẩy xa phía 
tay mở. Khóa phải tay là khớa 
lắp vào cửa thuận phải, tùy ước 
định của địa phương Anh hay 
Mỹ. 

RIGID FOAM nghĩa như 
expanded plastic : 


RIGID FRAME #hung cứng 
Khung có các mối nối cứng, các 
mối nối này có khả năng truyền 
mômen. 


RIGIDITY 
rigidity 


xem modulus of 


RIGID JOINT mối nối cúng 

Mối nối có khả năng truyền toàn 
bộ mômen.ở đầu mút của một 
bộ phận đến các bộ phận khác 
liên kết cứng với mối nối đó. Xem 
thêm semi - rigid joint và pin 
joint. 

RILEM Réunion Internationale 
des Laboratoires đ°ssais et des 
Recherches sur les Matériaux et 
les Constructions, Paris. 

Liên hiệp quốc tế các phòng thí 
nghiệm thử nghiệm 0uờ nghiên 
cứu Uột liệu uờ kết cấu, Paris. 


RIM LOCK khóa láp nổi 

Khóa được bát vít vào mặt cửa, 
đối lại với khóa lắp chìm 
(mortise) 
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Rìng, tension 


RING, TENSION Xem tension 
rỉing 

RISE độ lên cao 

a) Chiều cao của một cung vòm, 
một giàn mái hay một khung 
cứng. Độ cao của kết cấu dây là 
độ võng. 

bè Khoảng cách thẳng đứng từ 
mặt một bậc này đến mặt của 
bậc liền kề trong một cầu thang. 
Xem thêm goỉng. 

c) Tổng chiều cao các bậc thang 
từ sàn nọ đến sàn kia. 


RISER tuớn đứng ở bậc thang, 
ống đứng 

a) Thanh ván đứng ở dưới mặt 
bậc thang trong một cầu thang. 
b) Ống thẳng đứng. 


RITTER'S METHOD Xem method 
of sections 


RIVET riuê, đỉnh tán 

Một thân đỉnh có mũ để tạo nên 
mối nối vĩnh viễn giữa hai miếng 
kim loại. Dinh được lồng vào lỗ 
xuyên hai miếng kim loại và tán 
thành mũ cho phần đỉnh lồi ra. 
Trong kết cấu thép phần mũ tán 
phải gia công khi đính tán nóng 
đỏ và vì sự bất tiện khi thao tác 
đỉnh tán lúc nóng đỏ việc tán 
đỉnh đần dần thay bằng cách hàn 
và xiết bulông cường độ cao 


Rod 


(high - tensile bolting). Dầu 
của đỉnh tán nhôm có thể được 
tán nguội khi đường kính đỉnh 
tán không lớn quá và đỉnh tán 
kiểu nổ (explosive rivets) được 
đùng ở những nơi không tiếp cận 
được. 


RMS Viết tất của Root Mean 
Square căn quên phương 


ROCK xem sedimentary, 
igneous và metamorphic 
rock 


. 


ROCK FLOUR bộ đá 
Đá nghiền mịn như hạt bụi. 


ROCKWELL HARDNESS TEST (h# 
độ cúng Rochueii 

Một phương pháp xác định độ 
cứng bằng cách dùng mũi kim 
cương hay bi thép cứng nén ấn 
lên mẫu thử rồi đo độ lõm sâu. 
Cách thử độ cứng Rockwell của 
bề mặt thì dùng tải nhỏ hơn. 


ROCK WOOL 
khoáng, bông xỉ. 
Sợi khoáng từ đá nấu chày. 


Sợi đớ, bông 


ROD (ế bờo thanh, sào thước 

a) Một bộ phận tiếp nhận ở võng 
mạc, hoạt động khi điều kiện ánh 
sáng mờ, không có khả năng 
nhìn màu. Xem thêm cone (b) 
b) Một dụng cụ đo chiều dài cổ, 
16 1/2 fút hay là khoảng 5 mét. 


837 


Rolcd giass 


Cũng để chỉ cái gậy có chiều dài 
đã biết để đo kích thước của nhà. 


ROLLED GLASS kính cắứn 

Kính nấu chảy ở trong lò chuyển 
qua bộ phận cán để tạo ra hoa 
văn ở một hay hai mặt. 


ROLLED STEEL JOIST (RSJ) đềm 
thép cán 

Thép cán tiết diện chữ I. Là một 
loại dầm thông dụng nhất dùng 
cho nhịp nhỏ và vừa. 


ROLLEĐ STEEL SECTION £¿e# điện 
thép cắn, thép hừnh 

Thép cán nóng có các dạng hình 
l, L, D và ray. 


ROLLING FRICTION ?+tq+ sớt lăn 
Lực ma sát sinh ra khi vật lăn 
trên một bề mặt. 


ROLL ROOFING nghỉ: như built 
Mp roofing 


ROM Viết tất của read only 
memory Bộ rhó chỉ đọc 


ROMAN TILE nghỉa giấng như 
mission tile. 


RONTGEN RAYS nghỉa như x - 
ravs 


ROOF Xem gable roof và 
mansard roof 


Rosin 


Xem thêm roof truss, crucks, 
rafter, dome, vault, shell, và 
Suspension roof 


ROOFING FELT giấy đều 

Giấy dầu ngăn nước, tẩm át 
phan, bitum, hay nhựa đường, 
dùng để làm mái nhiều lớp 
(build - up roofing). 


ROOF TILE Xem tile, roof 


ROOF TRUSS xem belfast, fink, 
howe, pratt và warren truss; 
king post, queenpost và 
hammerbeam roof; cũng xem 
kneebrace và trussed rafter 


ROOM CAVITY khoảng trống của 
phòng 
Phần không gian của phòng 
giữa mặt phẳng của nguồn sáng 
và mặt công tác (working 
plane) 


ROOT MEAN SQUARE cản quên 
phương 

Căn bậc hai của giá trị trung 
bình của bình phương của các 
kết quả thí nghiệm riêng lẻ hay 
số liệu thống kê. 


ROSETTE xem strain rosette 


ROSIMN nhựa thông, côlôphan 
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Net 


Một loại nhựa (resin) thu được 
ở dạng bã của sự chưng cất chất 
nhựa thông. Dùng để làm chảy 
trong thuốc hàn. Cũng gọi là chất 
côlôphan.. 


ROT xem dry rot, và Wet roÈ 


ROTARY ENGINE máy tạo chuyển 
động quody 

Máy tạo trực tiếp ra chuyển động 
quay, để đối lại với máy tạo 
chuyển động qua lại, kiểu pitông 
(reciprocating engine) 


ROTARY VENEER gỗ tiện 
Gỗ tiện trên máy tiện. 


ROTATIONAL SURFACE giống 
như surface of revolution 


ROUGHCAST U#a „hớm,uäữa trộn 
cớt đứ 

Vữa trộn đá hạt nhỏ,hạt vỏ sò 
để trát ngoài nhà. 


ROWLOCK giống nghĩa brick on 
cdge tôn, 


RPM Viết tất của Revolutions per 
minute số uòng quay mỗi phút 


RST Viết tất của Rolled B5teel 
đdoist dềm thép hình 


REBBED FINISH lớp hoàn thiện 
đo mời 

Lớp hoàn thiện được làm 
bằng cách dùng một chất mài 


Rung 


bề mặt để mài bỏ những chỗ gồ 
ghề. 


RUBBER MOUNTING giú giảm 
rung 

Giá chống rung cho các máy rung 
truyền sự rung xuống bệ đỡ. 
RUBBLE đớ hộc 

Đá đếo sơ qua có hình dạng và 
kích thước không đều. Chúng lấy 
ở mỏ khai thác đá, từ việc phá 
rỡ nhà cũ hoặc (hiếm hơn) từ 
cách phân rã tự nhiên những 
tàng đá lớn. Đá vuông gọi là đá 
phiến (ashlar) 


RULED SUFARCE_ 3£ kẻ 


.Mạt (surface) có thể kẻ trên đó 


những đường thẳng và vì thế 
những mặt như vậy được tạo rá 
từ những đường thẳng. Mặt kẻ 
này quan trọng trong việc xây 
dựng vỏ mỏng vÌ ván khuôn cho 
bê tông được cấu tạo dễ dàng 
nhờ các thanh gỗ thẳng. Mới kẻ, 


. lờ dơn nếu tại mỗi điểm bất kỳ 


chỉ kẻ được một. đường thẳng. 
Mãi kẻ Kép nếu mỗi điểm có thể 
kẻ được hai đường thẳng, Vỏ frụ 
và nỏ hình côn là mặt kế đơn. 
Vỏ hyperbol paraboloid và vò 
hyperbol tròn xoay là mặt kẻ kép. 


RUNG (hanh bậc thang 
Một thanh tạo nên bậc ở thang. 
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#ust 


RUST gỉ sớf 

Oxyt sát hydrat (2Fe2O3, 3H2O) 
hỉnh thành ở thép không có lớp 
bảo vệ khi tiếp xúc với không 
khí và hơi ẩm... 


RUSTICATEĐ COLUMN cội có mặt 
lồi lõm 

Cột tròn thân cột bị những khối 
vuông chia cắt. 


RUSTICATION kiếu xây thô 

a) Xây bằng đá thiên nhiên có 
mạch vữa để lõm. Xây đá mạch 
lõm cớ thể zmạt nhẫn, mặt đệp 
Chai kiểu này dùng trát ngoài), 
để trồn (mặt đá có mặt ngoài 
tựa đá hộc hay một dạng mô 
phỏng đá) hay là cớ vân hình 
sống (vermiculated) 

b) Trát ngoài giả. Bề đá hộc 
(stucco) : 

c` Đổ bê tông giả Thể đá _ 
bằng cách đúc các mạch lõm ở 
mặt bêtông dùng các đường nẹp 
giả mạch xây đá. 
RUSTIFICATION STRIP nẹp giỏ 


mạch xây đó. 
Nẹp gỗ gắn vào ván khuôn 


bêtông để làm giả mặt xây đá 


nghĩa là tạo ra các mạch lõm 
tựa như cách xây đá thiên 
nhiên. 


RUSTIC BRICK gạch mớ¿ thô 
Gạch cố mặt ngoài để nhám bằng 
cách ïn hình trang trí hay rấc 


Sabine formula: 


phủ cát lên mặt gạch. Còn gọi 
là gạch vân. 


R-VALUE số đo nhiệt trở 
Sự đo nhiệt trở (thermail 


.. "esistance) 


® 


S ký hiệu hóa học của ưu 
huỳnh, 


SAA viết tất của Standards 
Assooiation of Australia, 5ydney 
Hiệp hội tiêu chuẩn Austrdilio, 
Sydney 


SABIN Sabin 
Đơn vị đo sự hấp phụ âm bằng 


1m2 (đơn vị đo hệ mét) hay một 


phút vuông (đơn vị đo hệ fút) 
cửa mở. Đơn vị này mang tên 
của W. ©C. Sabine, giáo sư tự 
nhiên học trường đại học 
Harvard, người đã lập ra môn 
âm học kiến trúc vào cuối thế 
kỷ thứ 19. 


SABINE FORMULA 
Sabine 
Công thức tính thời gian âm 
vang (reverberation time) do 
W CSabine thiết lập: 


công thúc 
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Sabe 


T= ~0,049 i 


trong đó V là thể tích phòng, 
tính ra ft khối và Á là tổng 
lượng hấp phụ tỉnh ra Sabine fut 
vuông. 

Trong hệ mét thì 


T = “0/16 Ỉ 


mà V và À lần lượt tính bằng 
mét khối và mét vuông. 


SABS viết tất của South African 
Bureau of Standards, Pretoria 
Văn phòng tiêu chuẩn Nam Phi, 
Prêtoria 


SACK OF CEMENT bao xỉ mỗng ¬ 
Nghĩa như bag of cement 


SACRIFICIAL PROJECTELON bởo bệ 
hìm loạt kiểu hy sinh 

Bảo vệ kiểu mạ cho kim loại 
bằng cách biến nó thành cực âm 
đối với một cực dương (anode) 
bị hy sinh. : 


SADDLE SURFACE mặt yên ngựa 
Mặt cong hai chiều có độ cong 
Gauss âm (gaussian 
curvature). Thuật ngữ động 
nghĩa với mặt chống mảnh 0ụn. 
Nếu rnột cái tupôn (dome) có 
thể coi là tương ứng với đỉnh 
của một quả múi thì mặt yên 
ngựa tương ứng với đường đèo 
qua núi. 


ŠaÙM venant principie 


SAFETY FACTOR Xem factor of 
safety 


SAFETY GLASS kính an toàn 

a) Kính có cốt bàng đây nhỏ 
b) Kính cán mỏng cùng với nhựa 
trong suốt, lớp nhựa này ngăn 
giữ mảnh vụn khỏi bay vung khi 
kính vỡ. 

c) Kính được làm hai bên bằng 
gia công nhiệt, nớ chỉ vỡ thành 
các phiến nhỏ nhưng không nát 
vụn. 


SAG độ uõỡng . 
Kích thước chiếu thẳng đứng của 
mái treo (suspension roof) 


SAGGING MOMENT mômen. tồn 
Uõng l 

Mômen uốn dượng như thấy ở 
dầm đơn hoặc dầm liên tục gần 
giữa nhịp dầm gãy ra biến dạng 
võng. ÄMlômen vồng. là mômen 
âm. 


ST ANJIREW*S CROSS BONDP nghĩa 
như English cross bund 


SAINT VENANT?S .PRINCIPLE 
Nguyên tác S'.Venant 

Cắc lực tác động lền một phần 
của kết cấu đàn hồi sẽ- gây ra 
ứng suất mà những ứng suất này 
trừ miền gần phần cơ lực, sẽ 
hầu như phụ thuộc vào sự phân 
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XaÌ anưnortiac 


bố của lực. Nguyên tắc nay ban 
đầu do nhà toán học St Venant 
đề xuất năm 1864 và được 
Richard Southwell đề xuất lại 
vào năm 1923, 


SAL AMMONIAC muối gmôniac 
Clorua Amônium (NH4C]) 


SALIENT CORNER góc nhô 
Góc lồi, đối nghĩa với góc lõm 


SAUT muối - 

Một chất thu được do sự hóa hợp 
giữa một axit và một gốc bazơ 
hay khi một kim loại chiếm chế 
của Hydro trong một axit. Ö 
muối kép thì sự chiếm chỗ là đo 
hai kim loại. Phần lớn muối đều 
kết tính. ÄMuôi ăn Natri clorua 
(NaCl) kết tỉnh ở hệ lập phương. 


SALT GLUAZE ren nuuổi 
Lớp men tạo trên đồ sành bằng 
cách cho reunối vào lò đang nóng. 


SAMPLE mẫu 

Một nhóm phần tử của một hợp 
quần (populations) lớn dùng để 
cung: cấp thông tin đại diện cho 
một số lượng lớn hơn. Mẫu ngẫu 
nhiên được chọn không thiên vị, 
sao cho mỗi phần tử đều.có một 
khá năng như nhau về sự bao 
hàm. 

Mẫu đại diện được chọn lựa làm 
đại diện của toàn bộ hợp quần. 


Sand-faced brick 


SAMPLE BOREHOLE 
borehole sample 


Xem 


SAND cớ 

Dạng lắng đọng tự nhiên của đất 
không dính (cohensionless 
soil) độ lớn từ 10mm (3/8 in) 
đến 0,1 mm (0,004 in.) và là kết 
quả của sự phân rã của đá. Phần 
lớn cát có mâu tráng, vàng và 
đều chứa oxit silic (siliea), tuy 
thế cớt đen bao giờ cũng có mặt 
gần các chất lắng đọng của đá 
núi lửa, còn cớ san hô thì lắng 
đọng gần các vỉa san hô. Cát 
dùng làm cốt liệu nhỏ (đfine 
aggregate) cho bêtông, cho vữa 
(mortar) xi mãng, vữa vôi và 
làm gạch canxi-siHcat (calcium 
- silicate bricks) 


SANDBLASTING sự phun cát 

Sự mài bóng bề mặt, như là 
bêtông, dùng luồng cát phun ra 
từ miệng phun có khí nén. Cách 
này dùng đơn giản làm sạch các 
mối nối kết cấu hoặc dùng mài 
sâu hơn cơ thể làm lộ ra 
(expose) các cốt liệu 
(aggregate) hay để tạo nên 
đường điêu khác. Cũng dùng 
phương pháp này làm sạch mặt 
kim loại trước khi sơn. Xem 
thêm sanding 


SAND-FACED BRICK gạch một 
nhám 
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Xandhcap analogy 


Gạch ốp có cát phủ để tạo bề 
mặt nhám (rustic) 


SANDHEAP ANALOGY sự tương tự 
đống cút 

Sự tương tự (analogue) cho sức 
chịu xoắn dẻo của tiết diện do 
A. Nadai đề xuất là một sự mở 
rộng của thuyết tương tự roàng 
mỏng (membrane analogy). 
Nếu tiết diện ngang chịu xoắn 
được theo phương ngang và được 
bao phủ cát thì góc nghiêng tự 
nhiên của cát tượng trưng cho 
ứng suất trượt dẻo không biến 
đổi. Thể tích cát thể hiện trị số 
của mômen kháng xoán đẻo của 
tiết diện. 


SANDING sự phun, xoa cát 
Nguyên công hoàn thiện bề mật, 
đặc biệt là hoàn thiện mặt gỗ, 
dùng giấy nhám hay một vài vật 
Hệu mài khác. Cố thể làm thủ 
công hoặc cơ giới dùng dây 
chuyền hoặc đĩa xoay bề mặt nhờ 
giấy nhám. Xem thêm 
sandblasting. 


SAND-LIME BRICK giống như 
calcium-silicate briek 


SAND-STONE sơ thạch 

Đá trầm tính chứa tỷ lệ lớn hạt 
silic tròn có kích thước từ 1 mm 
đến 0,1mm đường kính. Cát được 
gắn chặt thành khối lớn bởi một 


Xap 


chất kết dính, chất này có thể 
có thành phần silic (sa thạch 
silic), vôi (sa thạch đá uôi) hay 
quặng sắt (sơ (hạch sốt). Sa 
thạch hạt mịn dễ dàng khác được 
khi chất kết đính khá mềm (xem 
freestone). Dá trầm tích có hạt 
cát lớn gọi là cớ hết hạt lớn. 
Xem thêm quartzite 


SANDWICH CONSTRUCTION kết 
cấu hỗn hợp 

lết cấu hỗn hợp có lôi, nhẹ, để 
cách ly, nố có thể cổ độ bền 
không đủ nếu không có các lớp 
bên ngoài có tỷ trọng cao và sức 
chịu lớn hơn. 


SANITARY DRAINAGE hệ thoát 
nước bẩn „ 

Hệ thống thoát nước để thải 
nước bẩn ở bếp, phòng tấm và 
chỗ giặt. Hệ thống này tách riêng 
khỏi hệ thoát nước mưa. Có thể 
gôp nó với hệ thống cống rãnh 
(sewerage) 


SANTORIN EARTH đất Sơntorin 
Loại đất puzôlan tự nhiên tìm 
thấy ở một đảo của Hy lạp mang 
tên này (cũng gọi là Thera). Đất 
này đã được sử dụng từ thời cổ 
đại. 


SAP dòng nhựa 
Dòng nước chảy tuần hoàn ở cây 
cối, cần thiết cho sự lớn của cây. 
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Sapwood 


SAPWOOD gỗ giác 

Lớp gỗ ngoài cùng của cây, chứa 
và chuyển vận thức ăn nuôi cây 
sống. Thường có màu sáng. 


SARKING lớp lót mái 

Lớp ván hay lớp dạ thấm bitum 
hoặc là cá hai thứ đó dùng làm 
lớp lớt khi lợp ngơi hay là lớp 
lợp khác. Lớp này dùng cách 
nhiệt hoặc là ngăn nước dột ở 
mái xuống đến tận chân dốc mái. 


SASH khung hính - 

Khung để lấp các tấm kính cửa 
sổ. Thường có nghĩa là bhung 
cửa trượt nhưng thuật ngữ này 
cũng để chỉ các cứa sổ có bản 
lề và cửa số chết. 


SASH BAR (hønh đố kính 

Các thanh gỗ ngăn chia các tấm 
kính ở cánh cửa sổ có nhiều 
miếng kính. Còn gọi là (hanh đố. 


SASHLESS WINDOW cửa lùa 
Cửa sổ cớ các tấm kính trượt 
song song trong các khe ở khung 
cửa sổ tấm nọ trượt giáp tấm 
kia để mở sang bên cạnh. 


SASH WINDOW cứa sổ trượt 

Cửa có khuôn lùa trượt, để đối 
lại với cửa sổ có bản lề 
(casement window). Cửa có 
cánh thông thường (còn gọi là 
cửa số sộp trên xuống hay của 
sổ cân bằng) trượt lên hay xuống 


SatHrated VADOHF pressur€ 


và được giữ cân bằng bằng dây 
thừng lùa qua puli và có buộc 
quả đối trọng. Cửa loại này hay 
làm ở nước Anh vào thế kỷ thứ 
17 và là đặc trưng nổi bật của 
sự xây dựng nhà ở từ thời kỳ 
khôi phục chế độ quân chủ đến 
thời kỳ Vưa George và sau đó. 
Cũng gọi là cửa treo kép. 

Ít phổ biến là eZø sổ £rượt chuyển 
dịch ngang. 


SATURATEP AIR không khí báo 
hòa ẩm 

Không khí chứa nhiều hơi nước 
đến mức tối đa khả di, nghĩa là ˆ 
đến điểm sương (dew point). 
Nếu hàm lượng hơi ẩm tăng 
thêm sẽ xảy ra sự ngưng tự 
(condensation) hoặc sương mù. 
Lượng hơi nước mà không khí 
hấp phụ thì giảm đi cùng nhiệt 
độ khiến cho không khí bị bão 
hòa cục bộ có thể thành bão hòa 
toàn bộ khi bị lạnh đi. 


SATURATED SOLUTION đưng 
dịch bão hòa 

Một dung dịch chứa đựng lượng 
tối đa một chất nhất định có thể 
hòa tan ở một nhiệt độ nhất 
định. 


SATURATED VAPOUR PRESSURE 
áp suất hơi bão hòa 

Áp lực hơi ở điểm ngưỡng của 
dạng chất lỏng của nơ. Áp suất 
này hạ khi nhiệt độ hạ. 
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Sfwrdtidn. temperature 


SATURATION TEMPERATURE 
nhiệt độ báo hòa 

Nhiệt độ của không khí chữa bão 
hòa một loại hơi nào đó. Nếu 
giảm thêm nhiệt độ sẽ xảy ra sự 
ngưng tụ (condensation) 


SAW ARBOR gió cưa 
Ngõng lắp lưỡi cưa vòng 


SAW DOCTOR (hợ sửa cưa 
Người thợ mài, giũa, bảo dưỡng 
lưỡi cưa của máy cưa. 


SAWDUST CONCRETE bétông nùn 
cưa 

Bêetông có cốt liệu chủ yếu mùn 
cưa nghĩa là phế liệu của gỗ. 
Bêtông này có sức chịu kém 
nhưng có thể đóng định vào 
được. 


SAWN TIMBER gỗ xẻ 
Gỗ đã gia công cưa xẻ nhưng 


chưa gia công kỹ (dressed). Ỏ 
Bác Mỹ gọi là lumber 
SAWTOOTIL ROOF nghĩa như 
north light roof 

Sb ký hiệu hóa học của chất 
Ẩngtimoan. (Stibium) 


SC viết tất của Sky Component 
(tổ thành bầu trờ), một yếu tố 
của ánh sáng trời. 


SCAFFOLD Đàn giáo 


Scantiing 


Kết cấu tạm thời bằng thép, gỗ 
hay nhôm để đỡ người và vật 
Hiệu trong khi xây dựng hay đỡ 
bêtông trong quá trình đóng rắn. 


SCAFFOLD NAIL nghĩa như 


douhble headed nail 


SCAGLIOLA Scagiiola 

Sự mô phỏng trang trí đá cẩm 
thạch, được làm bằng ximăng 
hoặc vôi, thạch cao, hạt đá cẩm 
thạch và vật liệu màu. Loại này 
được dùng ở kiến trúc cổ đại và 
đặc biệt phổ thông trong kiến 
trúc thế ký 17 và 18. 


SCALAR lượng uô hướng 

Một đại lượng có độ lớn nhưng 
vô hướng. Vêctơ (vector) có cả 
độ lớn và hướng. 


SCAI,E (hang độ 
Xem millscale và octave 


SCALE ĐRAWING 0ẽ (heo tỷ lệ 
Hình vẽ, trong đó các bộ phận 
vật thể được vẽ theo cùng tỷ lệ 
với kích thước của vật thực. Một 
số phép chiếu vẽ cảnh không phải 
là hình vẽ theo tỷ lệ và các bản 
phác họa thường vẽ không theo 
tỷ lệ. 


SCANTLING ¿hanh đố 
Một thanh gỗ có kích thước 
tương đối nhỏ dùng làm khung 
trong xây dựng nhà, 
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Searf joùu 


SCARF JOINT rối mộng uót 
Liên kết ở đầu (end joint) giữa 
hai thanh gỗ được làm vát mặt 
nghiêng ở chỗ giáp. Ó đó có thể 
đán keo hoặc bulông. Mối nối uát 
bậc hay dạng móc là một loại 
mặt ghép không liên tục và hai 
miếng gỗ cùng khấc loại móc ôm 
vào nhau. Cách này làm thẳng 
hàng hai đầu nối với nhau. 
SCHM[IDT 
schmidt 
Một loại thiết bị dùng thử không 
phá hoại (non-destructive) độ 
cứng của bêtông. Búa này dựa 
vào nguyên tắc sự dội lại của 
búa từ mặt bê tông thì tỷ lệ với 
sức chịu nén của bêtông. 


HAMMER búa 


SCHWEDLER DOME cu-pôn biểu 
schwedler 

Cu pôn có giàng (mang tên kỹ 
sư người Dức đã mất ở cuối thế 
kỷ 19) gồm những thanh vòng 
và các thanh kinh tuyến liên kết 
nhau, tạo thành một chuỗi nhiều 
hình thang được sắp xếp theo 
vành đa giác nằm ngang. Để làm 
cứng kết cấu, mỗi hình thang 
chia thành hai tam giác bởi một 
thanh đường chéo; tuy nhiên sự 
chất tải đối xứng không gây ứng 
suất ở đường chéo này nếu 
cu-pôn liên kết khớp. 


Screed 


SCLEROMETER dựng cụ đo độ 
cứng bằng uạch 

Dụng cụ để xác định độ cứng 
bằng cách vạch, dùng một miếng 
kim cương hình tháp. 


SCOTCH BOND như 


common bond 


nghĩa 


SCRAFFETO nghĩa như grafito 


SCRATCH - COAT ióp trót lói 
Lớp trát lót đầu tiên của lớp vữa 


_trát ngoài hoặc lớp trát thạch 


cao dùng trong việc trát mặt có 
ba lớp. 


SCREED (hanh cán, lớp lót. 
a) Thanh gỗ nặng để tạo bề mặt 


' bêtông đạt ở mức cao độ hay 


hình dạng cần thiết. Còn gọi là 
thanh khuôn, thanh đần:, thanh 
cử. 

b) Động tác gạt bỏ bêtông ở bên 
trên cao độ hay hình dạng cần 
thiết. 

c} Lớp bêtông hay vữa phủ lên 
trên cùng của mặt sàn và che 
lấp các mối nối kết cấu. Đôi khi 
còn gọi là fợo sàn không có khe 
nối. 

d) Lớp vữa lót để làm nền khi 
gắn ngới sành nung hay ngới 
thủy tỉnh. 

e) Lớp lót bằng bêtông trên mái 
bằng tạo dốc thoát nước. 
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Scrcen analsbs 


SCREEN ANALYSIS phân tích 
bằng sàng 

Phân tích độ lớn hạt (particle 
- size analysis) đối với các hạt 
kích thước lớn. 


SCREENINGS hạ? loại bỏ 

Các hạt bị loại bỏ từ việc sàng 
loại vật liệu hạt. Có thể những 
hạt bị loại là những hạt có cỡ 
to hơn hoặc nhỏ hơn loại chọn, 


SCREW ANCHOR neo bằng uít 
Một cái vỏ nở rộng ra và nêm 
chặt vào lỗ khoan khi ta vặn vít 
vào đó. 

SCREW CAÁP (for a lamp) nghĩa 
như Edison cap 


SCREW JACK kích uít 

Một thiết bị nâng hoạt động nhờ 
vít răng vuông. Năng lực nâng 
của loại kích này bị hạn chế hơn 
loại kích thủy lục. 


SCREW NAIL đinh kiểu 0t 

Một vật để gán giữ có độ giữ 
chặt hơn đóng đỉnh. Loại này 
đóng vào bằng búa nhưng tháo 
ra phải dùng tuốcndvÍt. 


SCREW PHLE cọc neo hiểu uít 

Cọc có mũi cánh xoán để vặn 
xuống đất. Vì bê tông cốt thép 
có sức chịu xoán yếu nên cọc 
này Ít khi được đúc sẵn; Ống 
vách thân cọc thường được rút 


Secanr 


lên và cọc được đúc trong lỗ 
khoan (bored) 


SE ký hiệu hóa học của Selenirm 


SEAL Uữn nước 
Sự bít kín nước ở van ngăn khí 
(air trap) của hệ thoát nước 
nằm trong đất. 


SEALING COMPOUND xem joint 
sealant và membrane curing 


SEASONING sự hong sấy 
Sự làm khô gỗ theo điều kiện tự 
nhiên (natural seasoning) hay 
trong một lò sấy (kiln) 


SEASONING CHECK sự nứi tách 
gỗ do khô 

Sự tách nứt của gỗ dọc theo 
chiều dài thanh gố hình thành 
khi khô. Thường do tác dụng tức 
thời của gió, hay sức nóng mặt 
trời lên gỗ mới xẻ. Thường gỗ 
chỉ tách đoạn ngắn vài "inchơ" 
trong khi vết nứt (shake) đọc 
thanh gỗ xẻ cố thể dài nhiều 
"út" 


SÉC sec, sec 


Sec của góc; sec Ø = l/cos Ø 


SECANT cớ fuyến, secgn 
a) Đường thẳng cát với một 
đường cong. Xem thêm tangent 
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Secani colummn formula 


b) Hàm số vòng (circular 
function) của một góc, tỷ số của 
độ dài đường huyền của một tam 
giác vuông với cạnh kề của góc 
đó. Viết tắt là sec. 


SECANT COLUMN FORMULA công 
thức Secan tính cột 

Công thức để tính cột, phức tạp 
hơn công thức Rankine 
(Rankine formula), trong đó có 
một số hạng dạng sec. Công thức 
tính toán sự oằn của cột có tải 
trọng lệch tâm, coi những khiếm 
khuyết tất yếu của cột chịu tải 
trọng đúng tâm là tương đương 
với một sự lệch tâm nhỏ ban đầu 
của tải. Độ lệch tâm này được 
xác định bởi một hằng số kinh 
nghiệm trong công thức Secan. 
Xem thêm công thức 
Perry-Roberson formula 


SECAN MODULUS OF ELASTICITY 
modun dàn hồi cút tuyến 
Nhiều vật liệu (như là bêtông) 
không tuân theo một cách chính 
xác định luật Hooke (Hooke's 
law) vỉ các sai lệch do sự làm 
việc không đàn hồi (inelastic). 
Nếu sự sai lệch là đáng kể, thì 
cần thiết xác định mođun đàn 
hồi (modulus of elasticity) như 
là tiếp tuyến hay cát tuyến của 
đường cong ứng suất-biến dạng 
(gtress - strain curve). 


Second m0rHGTH 0ƒ area 


SECONDARY BEAM Đồ phụ 
Dầm hoặc xà đỡ phụ được đầm 
chính đỡ và truyền tải trọng lên 
các dầm chính này. 


SECONDARY COLOUR màu đã 
trộn 

Màu thu được sau khi đã pha 
trộn hai hoặc nhiều màu cơ bản 
(primary colour) 


SECONDARY REINFORCEMENT 
cốt thép phụ 

Cột thép phụ bổ xung cho cốt. 
thép chính như là cột thép phân 
bố (distribution 
teinforcement) ở bản sàn, cốt 
đai (stirrups )ở dầm và cốt 
ngang (lateral reinforcement) 
ở cột. 


SECONDARY STRESS ứng suất 
phụ 

Ứng suất kém quan trọng và 
không quyết định kích thước chủ 
yếu của cấu kiện. Cấu kiện cơ 
thể được kiểm tra với ứng suất 
phụ khi đã chọn kích thước đủ 
chịu ứng suất chính. 


SECOND MOMENT Of AREA 
mômen diện tích bậc 2 

Tổng các tích thu được do cách 
nhân mỗi phân tố tiết diện dA 
với bình phương của khoảng cách 
của phân tố tiết điện ấy đến trục 
qui chiếu vẽ qua trọng tâm 
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Secret natling 


(centroid) của tiết diện, Được 
thể hiện là : 
Sy?dA hay ƒy7dA 

Momen diện tích bậc 2 là một 
đặc trưng hình học để giải bài 
toán uốn. Thường gọi (sai lầm) 
là mômen quán tính (moment 
gf inertia) 


SECRET NAILING sự đóng đính 
ngầm 

Sự đóng đính (nghia là đóng từ 
một bên vào mối nối) sao cho 
người ta không thấy được. Còn 
gọi là đóng dừnh khuất hoặc 
đóng định kím. 


SECTION 
chống uốn 
Một ký hiệu ghi tiện lợi cho tỷ 
số Uy trong đó I là mömen diện 
tích bậc hai và y là khoảng cách 
thớ xa nhất. Mođun chống uốn 
dùng rộng rãi trong tính toán 
dầm (xem định lý NAVIER - 
Navier°s theorem) và mômen 
chống uốn cho các tiết điện tiêu 
chuẩn ở kết 'cấu thép, nhôm, 
bêtông được tính sẵn trong bảng 
tiết điện. Xem thêm plastic 
section modulus. 


MODULUS mrôdun 


SECTOR OF A CIRCLE hình quạt 
Hình vẽ giới hạn bằng hai bán 
kính và một cung (arc) (Hình 
100) 


Segment oƒ a cừcle 


“hưul viỡn/ð0217 


Hình 100. [nh quạt và hình viên phân 


SEDIMENTARY ROCK đớ (rầm 
tích 

Đá được hình thành do trầm tích 
xuống đáy đại dương, bồ, sông 
hay trên đất. Loại đá này có thể 
gồm những mảnh đá tồn tại 
trước đó hoặc phần cứng của các 
cơ thể, 


Xem thêm Himestone, 
sandstone, shale 
Cũng xem igneous và 


metamorpbic rock 


SEDIMENTATION Xem Stokes 7 
law 


SEGER CONE đỉnh nón Seger 
Một loại hình nón để đo nhiệt 
độ cao, làm bàng hỗn hợp đất 
sét và muối có điểm nóng chảy 
đã biết. 

SEGMENT OF A CIRCLE hình uiên 
phân 

Một hình nằm giữa một đoạn 
thẳng (secant cát tuyến) và một 
cung (arc). Xem thêm sector of 
a circle. 
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SĂeisric loading 


SEISMIC LOADING (đ¡ trọng động 
đất 
Xem earth - quake loading. 


SEISMOGRAPH địa chến ký 
Một dụng cụ đo độ lớn và tần 
số động đất, 

Xem thêm richter scale 


SELECTIVE SURFACE một tuyển 
chọn. 

Bề mặt trên đó sự hấp phụ các 
sóng bức xạ dài hồng ngoại mặt 
trời cao hơn sự phát ra của nớ. 
Vì thế mặt này giữ lại nhiều 
nãng lượng mặt trời đã hấp phụ. 


SELECTIVE TENDER nhà thầu 
được chọn 
Sự mời và chấp nhận các nhà 
thầu trong một nhóm đã được 
chọn phù hợp với sự tiến hành 
công tác. 


SELENIUM Seien 

Một nguyên tố phi kìm loại dùng 
trong tế hào quang điện và trong 
bô tách sóng. Tính chất vật lý 
của chất này gân tương tự như 
của lưu huỳnh. 

Ký hiệu hớa học là 5e, số thứ 
tự nguyên tử là 34, trọng lượng 
nguyên tử là 78-96, trọng lượng 
riêng là 4,45. Diểm nöơng chảy 
là 220°C và có hóa trị 2,4 hoặc 
6. Có vài dạng thù hình. Hai loại 


Semr-detachcd house 


hỉnh quan trọng nhất là sêlen 
đỏ và sêlen xám (hoặc sêlen "kim 
loại) dẫn điện khi được chiếu 
sáng, 


SELF 
đóng 
Một cửa phòng cháy (fire door) 
được giữ luôn mỏ do một cầu 
chì; cầu chỉ sẽ chảy khí có cháy 
làm cho của đóng lạt, 

SELF - STRESSING CONCRETE 
bêtông tụ sinh ứng suốt 
Bêtông ứng suất trước 
(prestressed concrete) căng 
sau do sử dụng xỉ măng trương 
nở (expansive cement). 


- CLOSING DOOR cửa tự 


SEMI - CIRCULAR ARCH Đờ?z: bá? 
nguyệt 

Một vòm cong có dạng nửa vòng 
tròn vÌ thế nó xuống thẳng theo 
chiều đứng ở các chân vòm. Độ 
tên của vòm này bằng nửa khẩu 
độ. 


SEMI CONDUCTOR chết bớn dẫn 
Một vật liệu trung gian giữa chất 
cách điện và chất dẫn điện. Tính 
dẫn điện của nó có thể điều 
chỉnh được. 


SEMI-DETACHED HOUSE 
tách biệt hiền lường 

Hai ngôi nhà riêng biệt nhưng 
có chung một đoạn tường ngăn. 


nhà 
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Semi-fievible Joint 


SEMI-FLEXIBLE JOINT nghĩa 
giống (semi-rigid joint) 


SEMI-LOGARITHMIC GRAPH 
PAPER (SEMI-LOG PAPER) 

giấy hẻ theo logarit một phương 
giấy kẻ, một phương theo thang 
logarit, phương kia theo thang 
đêu thông thường. 


SEMI-RIGID JOINT ¿iên kết nửa 
cúng 

Liên kết được thiết kế cho phép 
xoay chút ít, dùng trong kết cấu 
thép hoặc kết cấu bêtông cốt 
thép. Nơ là trung gian giữa liên 
kết cứng (rigid joint) và liên 
kết trục khớp (pin joint). Còn 
gọi là liên kết nửa niềm: hay liên 
kết cố định một phần. 


SENSIBLE HEAT nhiệt nhạy cảm 
Nhiệt hấp thụ hay tỏa ra từ chất 
lỏng hay chất rắn khi nhiệt độ 
thay đổi mà không có sự thay 
đổi trạng thái, phân biệt với 
nhiệt ẩm (latent heat) 


SENSIHLE HEAT FACFOR hệ số 
nhiệt cảm, thụ 
Tỷ số của nhiệt nhạy cảm với 
tổng lượng nhiệt (nhiệt nhạy cảm 
cộng nhiệt ẩm) 


SENSITIVITY RATIO fý số độ 
nhạy 

Tỷ số giữa độ bền nén không 
hạn chế của đất sét ở trạng thái 


Senice core 


nguyên thể với độ bền nén sau 
khi đã nhào nặn (remoulding). 
Với một số loại đất sét, số này 
chỉ trên số đơn vị rất nhỏ, 
nhưng với đất sét nhạy với sự 
nhào nặn, tỷ số này lên đến trị 
số là 8. 


SEPTIC TANK hố £# hoại 

Hốế, bể làm sạch nước thải sinh 
hoạt dùng ở khu vực không có 
hệ cống thoát nước. Chất hữu cơ 
phân hủy do các hoạt động tự 
nhiên của các vi khuẩn thành 
nước rồi nước đó thải xả vào đất. 
SERYICE CORE iõt hÿ thuật 
Một đơn vị theo chiều đứng của 
nhà nhiều tầng, dùng làm buồng 
thang máy (máy nâng), đường 
chạy thẳng đứng của các bộ phận 
kỹ thuật cơ khí và điện và các 
thang cứu bỏa. Bệ phận này 
thường xây dựng trước tiên khi 
xây dựng nhà và dùng để vận 
chuyển lên cao khi xây dựng. Lõi 
kỹ thuật thường là kết cấu cứng 
góp phần chủ yếu cho công trình 
chịu lực ngang như tải trọng 
động đất và tải trọng gió. Trong 
kết hình ống (tube 
structure) độ cứng của ống 
ngoài cùng quan trọng hơn độ 
cứng của lõi. Trong các kết cấu 
cao (top - hat structure) hàng 
cột chu vi và lõi thường được 


cấu 
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SXervice load 


liên kết với nhau tại đỉnh nhà 
(và đôi khi cả ở một số độ cao 
thích hợp nào đó) để tạo độ cứng 
lớn hơn. 


SERVICE LOAD /đi trọng sử dụng 
Tải trọng làm việc (working 
load) thông thường mà kết cấu 
phải chịu khi chịu tải. 


SESQUL sé(-ki, một lần rưỡi 
Một lần rưỡi, thí dụ Fe,O; (Oxýt 
sắt) cũng gọi là oxýt sắt set-ki. 


SET (tập hợp, biến dạng du. 

a) Một khái niệm toán học về 
một nhóm nhiều phần tử khác 
nhau có Ít nhất một đặc tính 
chung. 

b) Biến dạng cồn lại sau khi bỏ 
ứng suất, 


SET BACK chỗ thựt uào (ỏ tường) 
Chỗ thụt vào một khoảng ở mặt 
đứng nhà so với đường ngoài của 
công trình hoặc so với mặt phố. 
Ngôi nhà có thể làm thụt vào 
ngay ở mức tầng trệt hoặc chỉ 
thụt vào ở các tầng trên. 


SETSCREW 0i định 0ị 

Một đình ốc dùng để bát chặt 
bộ phận tháo rời được vào một 
“máy, như là gắn một vòng đai 
vào thân máy. 


SET THEORY šý (huyết tập hợp 
Một lý thuyết toán học liên quan 
đến các mối quan hệ giữa các 
tập hợp (sets) 


3extamt 


SETTING GF CONCRETE sự đồng 
cúng của b¿lông 

Giai đoạn đầu của phản ứng hóa 
học giữa xi măng và nước khi 
bê tông đông rấn và mất độ đẻo 
cần thiết để đổ vào ván khuôn. 
Nó đạt tới cường độ đáng kể ở 
giai đoạn tiếp theo hay là giai 
đoạn đóng rắn (hardening). 
Xem thêm thử Vicat (Vicat tes£) 


SETTING TIME thời gian đông 
cúng 

Thời gian cần cho một hỗn hợp 
đạt tới cường độ cần thiết. 


SETTLEMENT xem, 
consolidation và differential 
settlement 


SEWAGE nước thẻi 

Chất thải của người và nước đã 
dùng để xả các chất thải ấy. Một 
số loại nước thải vệ sinh 
(sanitary drainage) hay nước 
mưa đổ vào nước thải cũng được 
coi như nước thải. 


SEWERAGE hệ (hống thoát nước 
bần 

Một hệ thống thoát nước dùng 
để thoát nước thải. (sewage) 


SEXTANT máy lực phân 
Một dụng cụ phản xạ để đo góc 
cao đến 1202. 
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SFB Viết tắt của Samarbet - 
sfkommitten for Buggnadsfragoyr. 
Một ủy ban Thụy Điển lập hệ 
thống phân loại các thông tin 
xây dựng, hiện nay được sử dụng 
quốc tế hóa dưới sự bảo trợ của 
CHH. 


SG viết tất của Speciffc gravity: 
trọng lượng riêng 


SGRAFFITO giống như graffito 


SHADING COEFFICIENT (OF 
WINDOW) hệ số che (của cửa sổ) 
Một số do độ giảm nhiệt mặt 
trời thu được qua việc sử dụng 
tấm che nắng và/hoặc kính hấp 
phụ nhiệt hoặc phản xạ nhiệt. 
Số đo này đực xác định là tỷ 
số trong một ngày nhất định của 
sự thu nhiệt mặt trời qua cửa 
sổ được quan sát có lấp kính và 
có mái che lắp kính trong suốt 
và dày 3mm (1/8 inchơ). 


SHADOW ANGLE PROTACTOR 
thước do góc bóng che 

Thước trong suốt để vẽ biểu đồ 
đường đi mặt trời (sunpath 
chart) dùng trong việc vẽ bóng 
che. 


SHAKE vết nứt gỗ 
a) Sự tách một phần hay toàn 
bộ các lớp sát nhau ở gỗ vì các 


Shear box 


lý do không phải bị khô đi. Vế? 
nút do đốn là vết nứt khi đốn 
cây. Tóch nút do nước, nút uòng 
tuổi là vết nứt ở hai vòng tuổi 
khác nhau. Vếf nứt ở lõi hay uết 
nút xuyên tôm là loại vết nút 
kếểo dài từ ruột cây ra và có ở 
cây gỗ còn chưa xẻ trước khi gia 
công. Vết nứt do gió là vết nứt 
cố nguyên nhân do tác động của 
giố vào cây khi đang sống. Vế? 
nứt xuyên chạy cắt các thớ và 
Uết nứt dọc song song với các 
thớ. Xem thêm seasoning 
check 

b) Tấm gỗ lợp (shingile) 


SHALE đớ phiến 

Một loại đá trầm tích tách và 
thành phiến dược, bao gồm chủ 
yếu hạt sét và hạt bùn. 


SHAPE FACTOR hệ số hình dạng 
Tỷ số mômen chống uốn dẻo 
(plastie section modul]us) trên 
mômen chống uốn đàn hồi. 


SHAPING MACHINE máy gọt 
Một loại máy cắt gọt, mặt kim 
loại được gắn vào mặt bàn cố 
định còn dụng cụ cắt thì chuyển 
động tiến lùi. 


SHEAR BOX hộp cắt đốt 

Một thí nghiệm về lực cát (shear 
test) trong phòng thí nghiệm để 
xác định cường độ của đất bằng 
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Shear conntector 


cách dùng lực cắt trực tiếp lên 
mẫu đất chứa trong hộp tách 
ngang được. 


SHEAR CONNECTOR neo chống 
cốt, chêm uòng 

a) Một đỉnh hàn có bẻ góc hoặc 
làm xoắn ốc để truyền lực cắt 
từ bêtông vào thép trong kết cấu 
hỗn hợp (composite 
-construction) 

bỳ Chêm vòng liên kết gỗ nhự 
là chêm vòng lùa kế (split - ring 
connector) 


SHEAR FORCE ?/c cố£ 

Tổng hợp của các lực thẳng đứng 
tác động lên tiết diện nào đó của 
đầm (hay sàn) về một phía của 
tiết diện. Lực này tạo nên lực 
trượt hoặc cắt ngang dầm. Lực 
cất là tổng hợp theo phương 
thẳng đứng của phương trình cân 
bằng tỉnh định ở mét tiết diện, 
trong khi mômen uốn (bending 
moment) là mômen tổng hợp 
(và thường coi là quan trọng 
hơn). 


SIIEAR LEGS chân tó 

Một đôi trụ buộc chập ở đỉnh, 
có puii treo ở chỗ buộc chập, 
Công cụ này dùng để nâng các 
vật nặng. 


SHEAR MODULUS OF ELASTICITY 
nghĩa như modulus of rigidity 


Sheaue 


SHEAR REINFORCEMENT cốt thép 
chống cốt 

Cốt thép được thiết kế chống lực 
cắt hay ứng suất kéo theo đường 
chéo trong bêtông. Cốt thép 
chống cất thường chỉ cần thiết 
khi ứng suất cắt quá giới hạn 
cho phép. 


SHEAR STRAIN xem strain 
SHEAR STRESS xem stress 


SHEAR TEST FOR SOIL xem 
shear box : 

và triaxial compression test 
(thi nghiệm trong phòng thí 
nghiệm), unconfined compres- 
sion test (thí nghiệm trong 
phòng thí nghiệm và ở hiện 
trường) và vane test (thí 
nghiệm ở hiện trường). 


SHEAR WALL £ường chống cốt 
Tường chịu lực cắt trong mặt 
phẳng của nó chịu lực gió, lực 
động đất, sự nổ mìn v.v.. 


SHEATH ðøo, bỏ 

Lớp vỏ cho dây cốt thép căng 
sau. Dây căng đặt trong bêtông 
được lớp vỏ bọc và tạo dính kết 
sau khi dây căng được gây ứng 
suất trước. 


SHEAVE ròng rọc 
Loại bánh xe có rãnh dùng trong 
puli. 
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Shed roof 


SHED ROOF mới một dốc 

Mái nhà có một độ dốc. Một loạt 
thanh kèo gác từ phía cao xuống 
tường thấp. Còn gọi là nhà muột 
mái. 

SHEET đếm mỏng 

Vật liệu chế tạo thành lá mỏng: 
Tấm móòng kim loại (Sheet 
metal) mỏng hơn ¿ểm kim loại 
(plate) nhưng dày hơn iđ hưn 
loại (foil). Dài (strip} kim loại 
hẹp hơn tấm mỏng kim loại, 


SHEET GLASS ¿ấm kính 

Loại kính dùng ở cửa sổ. Tấm 
kính mỏng hơn phiến kính 
(plate glass). Dặc trưng của 
tấm kính là chiều đày hoặc trọng 
lượng trên diện tích đơn vị. 


SHEET PILE 0ớn cử 

Một cọc (pile) có dạng tấm ván 
lùa vào nhau kiểu mộng kín tạo 
thành tường vây ngăn chống áp 
lực ngang của nước, của đất 
hoặc vật liệu khác. Có thể làm 
để móc ghép vào nhau nếu bằng 
kim loại, có mộng và rãnh lùa 
nếu làm bằng gỗ hoặc bêtông. 
Xem thêm well - point 
dewatering 


SHELE LIFE £bời hạn sử dụng 

Khoảng thời gian tối đa mà một 
vật liệu có thể được giữ đến lúc 
bắt đầu bị hỏng như là một chất 


Shcll forces and moments 


keo dán có thể gìn giữ và còn 
thời hạn sử dụng được. Xem 
thêm pot - life. 


SHELLAC ®Seniắc, nhựa cánh 
hiến 

Một chất tạo vỏ cứng trên vài 
thứ cây nhiệt đới do một loại 
côn trùng. Đố là một loại nhựa 
thiên nhiên. Dạng tỉnh khiết là 
lác. Nó hòa tan trong cồn và 
dùng làm cồn vec-ni và trong 
loạt xi Pháp. 


SHELL FORCES AND MOMENTS 
lực Uuà tmrômen UỎ mỏng 
Có thể có 9 loại lực và mômen 


(Hình 101) 

a) Các lực màng mỏng 
(membrane forces) 

Nụ Ny và V 


b) Lục cắt Qv và Q, tác động dọc 
theo tiết diện x vá y. 


Hữu 10L Lực và mômen ở một vì mỏng 
eì Mômen uốn M, và M, 

d) Mômen xoắn M,„ và Mẹ, 
Mục tiêu của thiết kế theo kết 
cấu vỏ mỏng là hạn chế các lực 
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Sheil raof 


không phải lực màng và các 
raômen chỉ ở trong một vùng nhỏ 
gần gối tựa của vỏ. 


SHELL ROOF mới Uuỏ mỏng 

Kết cấu mái, gồm có vỏ mái cong, 
mỏng. 

Xem barrel vault, 
developable surface, dome, 
double .- walled shell, edge 
beam, gaussian curvature, 
hyperbolic paraboloid shell, 
membrane theory, northHght 
shell, ruled surface, saddle 
surface, surface of 
revolution, surface of 
translation, umbrella shell. 


SHERARDISING mạ bằng bột kẽm 
Một phương pháp phủ lớp bảo 
vệ bằng kẽm vào thép. Bộ phận 
thép được chứa trong thùng đựng 
cát trộn kẽm và nung đến nhiệt 
độ kẽm chảy. Xem thêm 
galvanising 


SHF Viết tắt của Sensibie Hieat 
Yactor - 
hệ số nhiệt cảm thụ 


SHIELDED - ARC WELDING Xem 
argon-arc welding và heliare 
welding 


SHIM miếng nêm, chèn 
Một miếng mỏng đặt hoặc chèn 
vào chỗ để nâng hoặc chèn cho 
thẳng bộ phận kết cấu. 


Short cứcutt 


SHINGLE (ếm lợp, Uuiên cuội 

a) Miếng gỗ mỏng hoặc dạ tẩm 
nhựa hoặc vật liệu khác dùng để 
lợp mái đốc. 

b) Đá hạt tròn có các kích cỡ và 
hình dạng khác nhau nhưng thô 
hơn cát. 


SHOE Xem pile shoe 


SHOOTING CONCRETE phun 
bớtông 

Đổ bêtông cách phun 
(shotcrete) 


SHOP WELDPING , SHOP RIVETING 
hàn, tán trong xưởng 

Sự hàn hoặc sự tán đỉnh tiến 
hành trong xưởng gia công, để 
đối lại với cách tiến hành tại 
công trường (site) 


SHORE chống, tựa 

Chống đỡ tạm thời, thường là 
chống nghiêng (rahing shore), 
nhưng đôi khi chống ngang 
iyíng shore) hoặc chống đứng 


(dead shore) 


SHORING Sự uỡng chống 

Trụ hoặc thanh chống bằng gỗ 
hoặc vật liệu khác chịu nén, dùng 
như vật đỡ tạm khi đào đất, làm 
ván khuôn, hay chống đỡ các kết. 
cấu không chắc chắn. 


SHORT CIRCUIT đoởn mạch 
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Short-column formula 


Một mạch nối tiếp do sự cố khi 
hai cực của mạch điện nối vào 
nhau khiến cho điện trở bằng 
không hoặc rất bé. 


SHORT-COLUMN FORMULA công 
thức cột ngún, 
Sức chịu của một cột không thể 
có khuynh hướng bị uốn dọc 
(buckling) 

P=fA 
trong đó A là diện tích tiết diện 
ngang và f là ứng suất phá hoại 
nghĩa là giới bạn chảy của thép 
hay sức chịu ép vụn của bêtông. 
Nhớ rằng không giống như công 
thức Buler (Euler formula) 
công thức cột ngắn (SCF) độc 
lập với mođun đàn hồi. Xem 
thêm công thức Rankine 
(Rankine formula) 


SHORT-TERM DEFLECTION độ 
Uõng ngón hạn 

Độ võng đàn hồi đầu tiên xuất 
hiện trong giai đoạn ngắn, để 
đối nghĩa với độ uõng dài hạn. 


SHORT TON /ến nhỏ 
Một tấn (ton) có 2000 pao. (bằng 
907,18kg) 


SHORT WAVE SOLAR RAĐIATION 
bức xạ một trời sóng ngắn 

Bức xạ với bước sóng từ 0,3 đến 
ở ¿m nhận trực tiếp từ mặt trời, 


để phân biệt với bức xạ sóng dài " 


Shrinkag€ - cOmpersaiing cement 


SHOTBLASTING phun đóứnh bóng 
Sự làm sạch mặt thép bằng cách 
bán các viên bi thép vào mặt 
thép, dùng khí nén hoặc dùng 
bánh xe thép ly tâm. 


SHOTCRETE ðđiông phưn 

Vữa xi măng hay bêtông được 
phun đưới áp lực qua miệng phun 
của một súng bắn xi măng 
(cement gun) còn gọi là gunife 
hoặc vữa phun (pneumnaticai 
applied mortar). 


SHRINKAGE sự co ngói 

Sự co ngót gây ra do vận động 
của hơi ẩm. Hai vật liệu xây 
dựng dễ co là gỗ và bêtông. Tỷ 
lệ độ eo tối đa của gỗ khoảng 
100.10 song song với vành tuổi, 
B0 x 10 theo phương vuông góc 
với vành tuổi (co xuyên tâm, 
radial shrinkage) và 1 x 102 
dọc theo chiều đài thân gỗ. Gỗ 
được sấy khô (seasoned) trước 
khi sử dụng để giảm độ co ngót 
sau khi được đặt cố định trong 
công trình. 

Dộ co của bêtông nhỏ hơn, 
khoảng 3 x 10, 


SHRINKAGE - COMPENSATING 
CEMENT x¿ măng không có ngói 
Một loại xi măng trương nở 
(expansive cement) trương nở 
khi đóng rắn đủ bù với độ co do 
bị co ngớt (shrinkage) 
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Shrinkage cracking 


SHRINKAGE CRACKING sự nứt do 
co ngóit 

Sự nứt do co ngót (shrinkage), 
khi sự co bị cần giữ. 


SHRINKAGE JOINT &he co giãn 
Giống như contraction joint 


SHRINKAGE LIMIT giới: hợn co 
Lượng nước giới hạn trong đất 
sét, thấp hơn mức đó thì sự giảm 
lượng nước không làm giảm thể 
tích nữa. Thường có sự thay đổi 
màu sắc và nó là giới hạn giữa 
hai trạng thái dẻo và cứng. 


SHRINKAGE LOSS (ổn hao do có 
ngót 

Sự tổn hao ứng suất trước ( loss 
of prestress) do sự co ngót của 
bêtông. 


SHRINKAGE REINFEORCEMENT 
cốt thép hồng co ngói 

Cốt thép phụ để chịu ứng suất 
gãy ra do co ngót trong bê tông. 
Giống như cốt thép phân bố 
(distribution reinforcement) 


SHRINKAGE STRESSES ứng suốt 
đo có ngót 

Các ứng suất gây ra do sự co 
ngót của bêtông (hay gỗ) bị 
cản giữ hay chịu bởi cốt thép 
(không phải cốt thép chống co 
ngót). 


Shrinkage cracking 


SHUTTERING Nghỉa như form- 
work 


SHUTTERS mành che, cửa gió 
Bộ phận bảo vệ ngăn che phía 
ngoài cửa sổ. Mành che thường 
gồm các khung gỗ treo thẳng 
đứng và đóng vào ban đêm để 
ngăn tổn thất nhiệt và để kín 
đáo. Cửa gió có mới che dùng 
để thông giỏ, thường kèm với 
cửa có cánh mở phía trong. Lưới 
chớn bằng thép dùng trong công 
sự hoặc trong các nhà thông 
thường nếu hay bị gió lốc, gió 
xoáy. 


SHUTTLE LIFT (ELEVATOR) £høng 
máy con thoi 

Thang máy nhanh từ hành lang 
tầng trệt dẫn thẳng lên sảnh trời 
(sky lobby), từ đó chuyển tiếp 
đến các thang máy thường của 
nhà. 


SI ký hiệu hóa học của Siiíe 


SIDE-HUNG WINDOW nghĩa như 
casement window 


SIDE-SWAY chuyển uị uề một bên 
Chuyển vị về một bên của một 
khung hoặc của một bộ phận của 
khung sinh ra do gió hoặc các 
tải trọng ngang khác, do các tải 
trọng đứng không đối xứng hoặc 
do sự phá hoại dẻo (xem limit 
design) 
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Siding 


SIDING Uuóch ngăn 

Sự chèn tường trong nhà khung 
nhỏ nhưng không phải là xây 
gạch. Thuật ngữ này đặc biệt 
hay dùng ở Mỹ và gồm cả vách 
ván gỗ (clapboard) (cũng gọi 
là vách tấm bọc), vách kim loại, 
vách tấm xi măng amiăng và 
giấy dầu. 


SIEMENS MARTIN PROCESS 
nghĩa như open-hearth 
Pprocess 


SIENNA böô/ màu uàng 
Bột màu vàng khoáng chất. Nó 
gồm oxyt sát (FeO) 


SIEVE ANALISIS phân tích sừng 
Phân tích cỡ hạt (particle - size 
analisis) bằng cách cho vật liệu 
qua các sàng có mắt sàng nhỏ 
dần. 


SIGHT RAIL 
ngắm 

Một tấm ván nằm ngang đặt ở 
một độ cao qui định ở phía trên 
cái gọi là mức thấp nhất (invert 
level) của một kênh. Dùng một 
sào tiêu thẳng đứng có thể định 
được đáy kênh ở đoạn giữa hai 
ván ngang một cách chính xác mà 
không cần các dụng cụ trắc đạc. 


thanh ngang dể 


SIL viết tất của Speech 
Interference Level mức nhiễu 
tiếng nói 


Silcon 


SILENCER ống £éu âm, bộ phận, 
8iảm ồn 

Một phần của ống dẫn không khí 
hoặc phần nối đài của ống được 
dùng vật liệu hút âm làm giảm 
tiếng ồn của không khí khi ra 
khỏi ống hoặc là giảm sự truyền 
tiếng ồn qua ống từ một phòng 
sang phòng bên cạnh. 


SIICA đioxýt Silie (SiO,) 
Khoảng 60% vỏ trái đất chứa 
Silica và nở là thành phần chủ 
yếu trong cát và đất sét. Dạng 
kết tỉnh của nó là thạch anh 
(quartz) 


SILICA BRICK nghĩa giống 
calcium silicate briek 


SHL_ICAGEL siiicagien 

Dạng keo silic được làm từ muối 
silicat với axit clohydrie hoặc axÍt 
axetic, Chất này có khả năng hấp 
phụ hơi nước và được dùng làm 
chất giữ khô trong các thùng 
đựng thiết bị, máy thớc v.v... 


SIUIICON sriic 

Một chất phi kim loại có nhiều 
vào hạng nhÌ ở vỏ trái đất (sau 
oxy). Đớ là chất bột nâu vô định 
hình hoạc là chất kết tỉnh xám. 
Tuy thế thường thấy dưới dạng 
oxýt silic (silica) hoặc dạng 
silcat chứa trong phần lớn các 
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Silicon carbide 


đá, đất sét và đất. Đơ là thành 
phần chính trong xi măng 
Poóclăng và chất hợp kim tham 
gia trong thép và nhôm. 

Ký hiệu hóa học của silic là 5ï, 
số nguyên tử là 14, hóa trị 4, 
trọng lượng nguyên tử 28,06; 
trọng lượng riêng 2,4 và điểm 
nóng chảy là 1420°C, 


SILICON CARBIDE cớc bua silic 
Một dạng carborunđum 
(carborundum) dùng làm chất 
mnài mòn. 


SILICON CHIP mỏẻnh siiic' 
Mành vỡ (chip) từ vật liệu Silic 
bán dẫn. 


SILICONE siitcon, 

Một hợp chất ổn định nhiệt trong 
đó các nguyên tử silic kết hợp 
với các nguyên tử oxy; hóa trị 
dư của các nguyên tử silicon bị 
bão hòa bởi hydro hay các gốc 
hữu cơ. Có nhiều chất siHcon 
khác nhau. Những silicon đều là 
chất trơ hóa học và được dùng 
làm xi, chất cách điện, và chất 
bôi trơn ví dụ màng chịu nước, 
sơn chịu nhiệt, cao su tổng hợp 
hoặc cao su cách điện. 


SILL thanh ngang dưới 

a) Bộ phận nằm ngang thấp nhất 
của một khung trong nhà hoặc 
trong kết cấu khác. 


$implc beam 


b) Bộ phận nằm ngang dưới cửa 
đi hoặc cửa sổ. 


SILT đết bùn 

Chất lắng tự nhiên do sự phân 
hủy của đá, các hạt có cỡ trung 
gian giữa sét và cát, trong phạm 
vi đường kính từ 2 - 50 
Tiicromét. 


SILVER bạc 

Eim loại đặc trưng cho màu 
"bạc". Ký hiệu hóa học là Ag, số 
nguyên tử là 47, trọng lượng 
nguyên tử là 107,88 và trọng 
lượng riêng là 10,50. Có hóa trị 
1, điểm nóng chảy 9609°C, Bạc 
sterling có 92,5% bạc và 7,5% 
đồng. 


SILVER SOLDER hợp kim hàn 
dùng bạc 

Một hợp kim để hàn có điểm 
chảy cao dùng ở chỗ cố yêu cầu 
cường độ cao. Còn gọi là 
hard-solder 


SILVER STEEL (hép trắng 
Thép sợi trắng chứa 1 - l 1/4 
phần trăm các bon. 


SIMILARITY, DIMENSIONAL Xem 
dimensional analysis. 


SIMPLE BEAM hay SIMPLY 
SUPPORTED BEAM 

đầm dơn giản, dầm gối tựa dơn 
giản 
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Sứmpson % rule 


Một dầm không có ngàm hay liên 
tục (continuity) ở gối tựa, để 
đối lại với đầm ngàn: bai dầu 
hay đầm ngàm ở đầu. 


SEIMPSON'S RULE 
Sữmpson 
Một qui tác để tính diện tích bất 
kỳ hoặc để tích phân bàng đồ 
thị. Chia diện tích thành n phần 
chẵn bằng các dải song song có 
chiều rộng x. Chiều dài của các 
tung độ biên hay của các dải 
ngăn cách được đo bằng : 

Ÿœ Ÿ* Ÿ2 Ÿn.po Ÿn: 
Diện tích của hình đơ là : 


qui tắc 


1 
3X[Y, tya + 2ÿ; + y„ +... tyn. ) 


+ 4i +ya +... +yn.j) 

Qui tác lăng trụ cụt (rismoidoi 
ruie} là mở rộng từ nguyên tắc 
simpson cho hình học cố thể và 
dùng để đo khối đào đất. Chia 
khối đào thành loạt dải có chiều 
rộng x và diện tích trên mỗi tiết 
diện là Á, Ai, À2 .„ Á„,, Á, 
trong đó n là số chẫn. Thể tích 
cũng theo công thức tương tự, 
thế À cho y. Qui tấc Simpson 
chính xác hơn qui tác hình thang 
(trapezoidal rule) 


SIMULTANEODUS EQUATIONS cóc 
phương trình tương thích 

Một số phương trỉnh viết dưới 
tác dụng cùng các ẩn số. Mỗi 
phương trình chỉ có thể giải một 


it wave 


ẩn số. Thí dụ nếu có ba ẩn thì 
cần có 3 phương trình 


SIN sữ+ (sỉine) của một góc. 


SINE sứt 

Một hàm lượng giác (circular 
function) của một góc, là tỷ số 
cạnh đối của góc trên cạnh huyền 
của một tam giác vuông. 


SINE THEOREM định lý sử 
Một định lý lượng giác lên quan 
đến sỉin của một góc với độ dài 
của cạnh đối (Hình 102). 


Hình 122 Dịnh ý sin : 
(a/sinœ = b/sinỞổ = c/siny) 


SIN WAVE sóng hình sin 
Sống điều hòa đơn giản được 
trình bày bằng phương trình 
tổng quát 

£ x 
y=asin2x TT 
trong đố x, y là tọa độ Dề các 
của đường cong và t là thời gian. 
T (chu kỳ), Â (bước sóng) và a 
là hằng số. Sóng cosin có dạng 
tương tự, dịch chuyển đi một 


351 


Singapore index 


phần tư bước sóng. Xem thêm 
chuỗi Pua-riê (fouries 
series) 


SINGAPORE INDEX nghĩa như 
equatorial comfort index 


SINGLE-ACTING ENGINE động cơ 
tác động đơn 

Một loại động cơ pÍt tông 
(reciprocating engine) 

trong đó sự sinh công chỉ tác 
động về một phía của pittông. 
Phần lớn động cơ đốt trong đều 
thuộc loại này, chúng chỉ có một 
trong hai hoặc một trong bốn 
hành trình là hành trỉnh sinh 
công. 


SINGLE - EVENT NOISE EXPOSURE 
LEVEL mức hướng âm đơn 

Một mức âm cố định LÀ, được 
giữ trong một giây có thể phát 
ra một năng lượng âm theo 
thang À tương tự như mức độ 
thực của bản thân : bởi vậy đó 
là mức âm liên tục tương đương 
(ŒL..) được tiêu chuẩn hóa trong 
thời gian là một giây. 


SINGLUE FLEMISH BOND xây đơn 
kiểu Fiemish 

Sự xây gạch (bond) chỉ cho thấy 
kiểu xây KFiemiah trên một mặt 


Siphon 


xây. Xem thêm xây kiểu Flemish 
kép (double flemish bond) 


SINGLE-PITCH ROOF mái đốc một 
phía 

Mái có chiều đốc về một phía, 
như là mới gian uẩy (shed roof) 
hoặc mái gian chái 
roofƒ). 


(lean-to 


SINGLE-SIZEĐ AGGREGATE 
liệu tmrột cỡ 

Cốt Hiệu trong đó phần lớn kích 
cỡ hạt nằm trong giới hạn hẹp. 
Loại này được sản xuất bằng 
cách sàng bỏ các cỡ hạt lớn và 
nhỏ hơn qui định. Xem sỏi hạt 
đậu (pea gravel) 


cốt 


SINGLY CURVED SURFACE mả£ 
cong một chiều 

Mặt có độ cong Gao-sơ 
(gaussian curvature) bằng 
không, để phân biệt với mặt cong 
hai chiều. Mặt cong này là mặt 
khai triển được và là mặt kẻ 
(developable và ruiïed) 


SINGLY RULED mặt kẻ đơn 
Xem mởớ¿ kẻ (ruled surface) 


SINH hàm sỉn hypécbôlic 
(hyperbolic sine) 


SIPHON ziphông 
Một ống kín có bộ phận lên cao 
bên trên gradient thủy lực của 
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Šit€-Ca§E Corcrete 


ống. Chỉ cần xiphông được mồi 
nước (primed) thì dù đầu trên 
của ống được nâng cao bất kỳ 
so với cột nước của áp suất khí 
quyển (khoảng 10 mét hay 30 
phít), nó vẫn chuyển vận được 
nước. Thuật ngữ xiphông lộn 
ngược (inuerted siphon) thường 
dùng chỉ ống võng, dù loại ống 
này không có vấn đề hút nước 
xiphông. 


SITE-CAST CONCRETE bðê(öng đúc 
tại chỗ 

Bêtông đổ tại chỗ đúng vào vị 
trí cố định của kết cấu đối nghỉa 
của bê£ông đúc sẵn. 


SITE WELDING, SHTE BOLTING, 
SITE RIVETING 

hàn tợi chỗ, bắt bulông tại chỗ, 
tứn tại chỗ 

Hàn, bát bulông hay tán rivê tiến 
hành tại chỗ, đối nghĩa của việc 
tiến hành ở xưởng. Còn gọi là 
hàn tại công trường v.v... 


SE UNITS đơn uị hệ Sĩ 

Đơn vị dùng hệ thống đơn bị 
quốc tế. Hệ này là một biến thái 
khác hệ méí, bây giờ đã được 
nhiều nước áp dụng. Nó khác 
với hệ mét truyền thống hay đơn 
vị CGS (cgs units) là : 

1) dùng milimét và mét ưu tiên 
hơn centimet. 


SN Component 


2) dùng newton (newton) là đơn 
vị lực và trọng lượng 

3) dùng đJoule (Qjoule) là đơn vị 
duy nhất để đo công và năng 
lượng. 


SIZE chất nước hồ 

Một chất mịn, sền sệt dùng làm 
mực dấu, bồ dán hay chất nhồi. 
Chất này thường gồm keo hồ, 
dầu hay cao sụ 


SIZE ANALYSIS xem particle 
size analysis 


SKELETON CONSTRUCTION kết 
cấu kiểu khung 
Kết cấu mà tải trọng truyền 
xuống đất nhờ một khung 
(rame), đối nghĩa với kết cấu 
tường chịu lực, 


SKEW nghiêng 
Xiên một góc so với hướng chính 


SKIRTING gờ chân tường 

Nẹp dưới thấp ở tường bọc chỗ 
tiếp giáp giữa tường và sản 
trong một buồng. Còn gọi là 
baaeboard. 


SKY xem cie standard clear 
blue sky, cíc standard over 
cast sky, indian standard 
clear blue sky, và uniform 
sky 


SKY COMPONENT (of the day 
light factor) 
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Skw factor c 


thành phần của bầu trời (của yếu 
tố nh sảng trời) 

Tỷ số của phần độ rọi ánh sáng 
trời nhận trực tiếp từ bầu trời 
có sự phân bố ánh sáng giả thiết 
hay đã biết so với độ rọi trên 
mặt phẳng nằm ngang từ một 
bán cầu không bị che phủ của 
bầu trời này. Trường hợp đặc 
biệt của thành phần này là khi 
bầu trời có độ sáng đồng nhất 
và cửa sổ mở không có kính; cái 
đó gọi là chỉ số bầu trời (sky 
factor) 


SKY FACTOR chỉ số bều trời 
Phần của độ rọi ánh sáng trời 
có thể nhận trực tiếp qua lỗ mở 
không lắp kính của bầu trời có 
độ sáng đồng nhất so với độ 
rọi lên mặt phẳng ngang của 
một bán cầu không bị che phủ 
của bầu trời này; ánh nắng 
trực tiếp bị loại trừ. Thuật ngữ 
này cố ý nghia pháp lý đặc biệt 
ở Anh. 


SKY LOBBY sốnh trời 

Một sảnh đón thang máy ở một 
rnức sàn cao. Thí dụ một ngôi 
nhà 90 tầng có thể chia ba đoạn 
mỗi đoạn 30 tầng, mỗi đoạn có 
một hệ thang máy và hệ sảnh 
đón thang máy riêng. Hai sảnh 
trời được thang lên nhanh phục 
vụ. Do ngừng các tổ thang máy 
bên trên ở sảnh trời một phần 


Sky lưminancc distribuiion 


đáng kể không gian được tiết 
kiệm (Hình 108), 


đơn, #02 


tĩnh 103 Sảnh trời cho thang máy 


SKY LIGHT cửa trời 
Một cửa sổ đặt ở mái bằng hay 
mái dốc 


SKY LUMINANCE DISTTRIRBUTION 
xem cie standard clear blue 
sky, cie standard overcast 
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Sky cleaper 


sky, Indian standard clear 
blue and uniform sky 


SKYSCRAPER bà chọc trời 

Một thuật ngữ chuyên đặt ra để 
chỉ nhà 10 tầng Montauk ở 
Chicago xây dựng năm 1882 với 
tường chịu lực. Ban đầu những 
nhà cố chiều cao này thực hiện 
được là nhờ sự phát triển thang 
máy cho người nhưng sau đó 
tâng thêm cao hơn nhờ sự phát 
triển của kết cấu khung thép 
(frame construction) 


SLAB bản sàn 

Trong kết cấu bêtông, mặt phẳng 
để tạo nên mặt sàn nhà hoặc 
mái. Bản sàn có thể trực tiếp 
đặt trên đất (on grade), kê lên 
dầm như ở sàn kiểu sườn 
(beam-and-slab floor), vượt 
theo một hướng hay hai hướng 
(two way) giữa các đầm chịu 
lực; tựa lên đầu cột cố mũ cột 
không có đầm (sàn nấm, flat 
siah) hoặc tựa trực tiếp lên cột 
không dùng dầm hay đầu cột 
(sàn phẳng flat plate). Khi bản 
làm việc hai hướng (two - way) 
sẽ được chia thành dải giữa 
(middle strips) và đái trên cột 
(colimn strips) theo mỗi 
hướng. 


SLACK cách tính khỏi sớm 


Sienderness ratio 


Một cách tính linh hoạt trên sơ 
đồ cho một công xiệc trong sơ 
đồ mạng lưới PERT (pert). Nó 
được tính bằng tổng độ dài các 
mũi tên (float) trong mạng lưới 
CPM (cpm) 


SLAG WOOL bông khoáng xỉ 
Bông khoáng (mineral wool) 
làm từ xỉ lò cao (bÌast furnace 
slag) nấu chảy. 


SLAKED LIME tôi đã tôi 
Nghĩa giống như (hydrated 
lime) 


SLATE đá phiến 

Một loại đá biến chất hạt mịn 
được tạo thành từ đất sét, đất 
bùn, đá phiến hoặc tro núi lửa 
bị nén với áp lực cao. Điều này 
làm cho đá phiến tách được 
thành lớp qua các mặt lắng đọng 
gốc. Vật liệu có thể được tách 
thành phiến mỏng. Các thuật 
ngử công chúa, quận chúa, nữ 
bá tước v.v..dùng gần liền với 
từ đá phiến để lợp mái, liên quan 
đến kích thước của viên chứ 
không liên quan đến chất lượng 
của viên, 


SLENDERNESS RATIO độ mónh 

Tỷ số chiều dài hiệu dụng 
(effective length) của một cột 
(column) trên giá trị tối thiểu 


- 
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Sliced veneer 


của bán kính quán tính (radius 
of gyration). Cột dài và mảnh 
thường dễ bị oằœ (bụckle).. 


SLICED VENEER đốm gỗ đứn cắt 
Tấm gỗ dán (wood veneer) cát 
ngang. 


SLIDE RULE £ñớc tính 

Một công cụ tính tương tự 
(analogue). Thước tính phổ 
thông có hai thang để trượt 
thang nọ qua thang kia nhầm 
tạo thành phép cộng hoặc trừ 
của các thang. Cà hai thang độ 
là lôgarit. ogarithmic) nên 
thước trượt tạo thành phép nhân 
hoặc phép chia. Thước tính trượt 
được sử dụng rộng rãi cho đến 
khi máy tính số (digital 
calculators) rẻ tiền trở nên phổ 
biến. 


SUIDING FORMWORK tớnu khuôn 
. đi dộng 
Xem slip form 


SLIDING SASH WINDOW cửa sổ 
lùa hiểu trượt 

Cửa sổ có khuôn lùa trượt (sash 
window) lùa trượt theo phương 
ngang. 


SLIP CIRCLE cung trượt 

Một đường được thừa nhận là 
đường phá do trượt của mái đất 
sét khi trượt xoay hay trượt mặt 
trụ. Sức kháng phá hoại của mái 


Slope deflection 


đất cân bằng cường độ lực trượt 
của đất sét, nhân với diện tích 
phá hoại (là tích số độ dài của 
cung trượt và độ dài của mái 
đốc). 


- SLIPFORM Uuán khuôn trượt 


Ván khuôn được nâng hoặc kéo 
lên Hên tục theo tốc độ đổ bê 
tông. Còn gọi là uớn khuôn di 
động 


SLIP LINES nghĩa như Luder'°s 
lines 


SLOPE góc xoay 

Góc nghiêng của một dầm hoặc 
một mặt làm với mặt phẳng nằm 
ngang. Góc xoay của cấu kiện 
do biến dạng đàn hồi thường 
được biểu thị bằng radian 
(radians). 


SLUOPE ĐEFLECTION phương 
pháp góc xoay - độ uõng 

Một phương pháp được phát 
mình độc lập bởi G.A. Maney và 
A.Bendixen vào năm 1914 để tìm 
lời giải mômen uốn trong khung 
cứng và dầm liên tục bằng dãy 
phương trình tương thích. Vì coi 
mọi liên kết là cứng (rigid), sự 
thay đổi góc xoay và độ võng là 
giống nhau cho các bộ phận 
khung tụ vào nút liên kết, và 
những đẳng thức này cung cấp 
đủ số phương trình để giải các 
liên kết thừa của kết cấu siêu 
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Slope oƑ thmber graứt 


tính ({statically indeter- 
minate structure). 


SLUOPE OF TIMBER GRAIN độ 
nghiêng của thó gỗ 

Góc giữa trục của thanh gỗ và 
hướng chung của thớ gỗ. 


SLOTTED ANGLE ¿hép góc có đục 
tỗ 

Thép góc đục sẵn lỗ thủng có 
ren. Thép góc này dùng làm giá 
đỡ và các kết cấu hữu dụng khác 
đặc biệt trong các kết cấu tạm 
thời. 


SLOW - BURNING CONSTRUCTION 
hết cấu chậm chúy 

a) Kết cấu có gia công tẩm hóa 
chất để tăng độ chịu lửa. 

b) Kết cấu dùng gỗ to, nàng; 
chúng được bọc lớp than củi tạo 
nên khi bát đầu cháy và là kết 
cấu chịu lửa tốt hơn khung thép 
không được bảo vệ. 


SLOW - BHURNING INSULATION 
chất ngăn cách thiêu chệnt 

Vật liệu ngăn cách cháy hoặc 
thành than không có ngọn lửa. 
Một số vật liệu chất dẻo được sử 
dụng để cách nhiệt là loại rất 
dễ cháy (combustible). 


SLUMP TEST phép thử độ sụt 
hình nón 

Một phương pháp để đo tính dễ 
thi công (độ sụt) (workability) 


Smoke 


của hỗn hợp bêtông tươi. Bêtông 
đổ vào trong một khuôn có hỉnh 
nón cụt cao 300mm (12 in} 
đường kính đáy 200mm (8 in) 
đường kính đỉnh 100mm (4 in.). 
Sau đó nhấc khuôn, để bên cạnh 
để đo độ sụt. Xem thêm ball 
tes€ và compacting factor 
test. 


SLURRY (bể bẩn 
Hạt rấn rất mịn lơ lửng trong 
chất lỏng thí dụ chất lỏng hỗn 
hợp xi măng và nước hay cát, xi 
mãng và nước. 


SMALL CIRCLE Uòng tròn nhỏ 
Vòng tròn trên mặt cầu, bé hơn 
vòng tròn lớn (great circle). 
Các đường vi tuyến (trừ vòng 
xích đạo) là các vòng tròn nhỏ 
của mặt trái đất. Đó không phải 
là các đường đoản trình 
(geodetic lines) và vì vậy tương 
ứng với các đường cong trên mặt 
phẳng. 


SMOG hơi bi ô nhiễm 

Nguyên gốc là hỗn hợp của khói 
và sương mù; về sau dùng để 
chỉ hỗn hợp khớ chịu gồm không 
khí với chất ô nhiễm, đặc biệt 
là các chất gốc quang hóa 
(photocbemical) 


SMOKE khói 
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Smoke đetector 


Sản phẩm của sự cháy (thường 
là cháy không hoàn toàn) gồm 
chất hạt rất nhỏ và hạt lỏng nhỏ 
lí ti lơ lửng trong không khí và 
trong các sản phẩm hơi. Trong 
khí quyển, khơi là một dạng của 
ô nhiễm không khí Trong đám 
cháy nhà thì khối là mối nguy 
cho sự sống vỉ khơi bốc từ một 
số vật liệu xây dựng độc hại; 
chứa Ít oxy cho sự sống và khơi 
đặc làm cho người khó tìm thấy 
lối thoát ra. 


SMOKE DETECTOR móy đò khói 
là công cụ để dò tìm khối ở các 
bộ phận nhà cửa và để phát tín 
hiệu báo động. Máy dò khới 
thường đạt ở ống dẫn không khí 
đã dùng vì đó là chỗ mà khơi ở 
chỗ cháy ở công trình có thể đò 
ra sớm . Xem ionisation smoke 
detector và photo-optical 
smoke detector. 


SMOKE TUNNEL £unen khói 
Một tunen giớ (wind tunnel) 
chứa một bộ phận sinh khối 
nhằm xác định sự chuyển động 
của không khí. 


SMOKE VENTING đường thoứớt 
khói dụ phòng 

Chỗ dự phòng thoát khối khi 
cháy nhà để thoát khối nhanh 
ra ngoài trời. Ó nhà một tầng, 
ống thoát này có thể đặt ngay 


Snow load 


trên mái nhà lúc thường thì đóng 
cho đến khi được mở do một cầu 
chỉ chảy được hoặc do một hoạt 
động của máy dò khối (smoke 
detector). Ỏ nhà nhiều tầng, 
không khí đã dùng ở máy điều 
hòa không khí có thể cho tràn 
ra phía ngoài, hoặc đặt một bộ 
ống và quạt đặc biệt chỉ hoạt 
động khi xảy ra cháy. Sự bất lợi 
của đường thoát khói là nó cấp 
thêm không khí và duy trì đám 
cháy. Khuyết điểm này không 
vượt được các điều lợi là : tẩy 
trừ khói độc, làm sạch không khí 
giúp cho người ở trong nhà chạy 
thoát và lính chữa cháy tìm được 
nguồn sinh cháy. 


Sn S# 
ký hiệu hơa học của thiếc 
(Signnum} 


SNAPHEAD mw định tán 
Đầu mũ gần nửa hỉnh cầu đùng 
ở đỉnh tán thép. 


SNOW GUARD bờ giữ tuyết 
Bờ ngăn không cho tuyết trượt 
ở mái đốc 


SNOW LOAD tải frọng tuyết 
Tải trọng tác động do tuyết rơi 
nhiều ở một số vùng đặc biệt. 
Tải trọng tuyết từ 0 ở nhiều vùng 
ở Australia đến 3 KN/m2 (60 
lb/fút vuông) ở Bác Canada. 
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Soapstone 
SOAPSTONE nghĩa như talc 


SOCKET ổ cứm, lỗ cắm 
Đầu âm của loại liên kết âm - 
dương (spigot và socket) 


SODIUM ?w+.r¿ 

Một kim loại kiềm (alkali) rất 
mạnh. Ký hiệu hóa học là Na, 
số nguyên tử là 11, trọng lượng 
nguyên tử là 22,997 và trọng 
lượng riêng là 0,98. Diểm nóng 
chảy là 97,7°C và hớa trị là 1. 


SODIUM SILICATE s¿iica‡ Natri 
Dùng làm chất cách nước và chất 
làm cứng bề mặt, có tên là thủy 
tỉnh lỏng (water - giass) 


SOFFIT một dưới hết cấu 

Mặt dưới của bộ phận nằm ngang 
của kết cấu thí dụ như đầm bay 
bản. - 


SOFTEBOARD (ấm nhẹ 
Tấm sợi nhẹ, để đối lại với #ếm: 
nặng. 


SOFT SOLDER chốt hàn mềm 
Chất hàn (solder) có điểm nóng 
chảy thấp. 


SOFT WARE phần mềm: 

Chương trình máy tính để chạy 
máy tính, để đối lại với phần 
cứng (hard ware) 


SOFTWATER 
softener 


xem water 


Soil mechanitcs 


SOFT WOOD gỗ mềm 

Gỗ từ các cây có quả nón, thí 
dụ cây linh-sam đu-glát 
(douglas fir) 


SOIL AUGER mớy khoan đất 
Xem auger 


SOIL CEMENT xí mờng đốt 
Hỗn hợp xi măng Poóclăng và 
đất tại chỗ. Chất này dùng để 
ổn định đất, 


SOIL CLASSIFICATION xem 
liquid limit, particle - size 
analysis, plastic limit và 
Stokesˆ law 


SOI, DRAIN mương ngầm dưới 
đất 

Mương tiêu nước chuyển nước 
thải hoặc các nhánh ngầm đến 
cống ra, đối nghỉa với mương 
thoát nước mưa (storm drain) 


SOIL MECHANICS cø học đất 

Một thuật ngữ do Karl Terzaghi 
đặt ra năm 1986, ông là người 
đã hệ thống hóa vấn đề bao gồm 
mọi khía cạnh nghiên cứu khoa 
học về đất với tư cách rnột vật 


liệu xây dựng. Xem 
consolidation, Coulomb”s 
equation, differential 


settlement, earth pressure, 
Rankine theory, shear test 
và slip circle 
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Sơil profiie 


SOIL PROFILE mứt cốt địa chất 
Mặt cắt thẳng đứng cho thấy 
sự biến đổi của đất dưới mặt 
đất của một địa điểm xây 
dựng. 


SOIL SAMPLE xem borehole 
sample 


SÓOL - AIR TEMPERATURE nhiệt 
- độ ngoài trời 

Nhiệt độ bóng râm bên ngoài giả 
định có cùng một hiệu quả đến 
nhiệt độ bên trong của công trình 
y như nhiệt độ bóng râm thực 
tế uà bức xạ mặt trời. 


al 
= Tp TT 


" 
trong đó Tạ, : 
trời; 

Tepp : nhiệt độ bóng râm trong 
bầu khô ngoài nhà 

a : tính hấp phụ bức xạ mặt trời 
của mặt công trỉnh 

I : cường độ bức xạ và 

h,: hệ số truyền nhiệt ở lớp biên 
bên ngoài tường. 


nhiệt độ ngoài 


SOLAR COLLECTOR xem 
evacuated tubular collector 
và flat plate collector 


SOLAR CONSTANT hồng số mặt 
trời 

Giá trị trung bỉnh của bức xạ 
mặt trời bên ngoài khí quyển trái 


Solar radiatton 


đất trước khi bị khí quyển hấp 
phụ một Ít. Có trị số khoảng 
1395 w/m2 (442 Btu/fth). 


SOLAR ENERGY năng lượng một 
trời 

Năng lượng từ mặt trời đến mặt 
đất dưới dạng bức xạ, xếp thứ 
tự từ hồng ngoại qua ánh 
sáng nhìn thấy được đến tử 
ngoại. 


SOLAR HEAT GAIN xem direct 


solar gain và thermal 
capacity 


SOLARIUM phòng sưởi nắng 
Một căn buồng, sân thượng 
hay ban công thường có tường 
kính được quay ra tia nắng 
mặt trời. Thuật ngữ dùng đặc 
biệt cho bệnh viện và nhà an 
dưỡng; đối với nhà riêng, thuật 
ngữ sun-room dùng phổ biến 
hơn. 


SOLAR ORIENTATION hướng nhà 
Vị trí của công trình so với 
phương Bác (hoặc Nam) có liên 
quan riêng đến lượng ánh nắng 
rọi vào tường và cửa sổ và tỉa 
nắng xuyên qua cửa sổ vào trong 
công trình. 


SOLAR RADIATION xem solar 
constan£f 
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Solarscope 


SOLARSCOPE máứy đo hướng 
năng 

Một thiết bị kèm theo một mô 
hình (models) để nghiên cứu 
ánh nắng chiếu vào và bóng đổ 
ở cạnh và trên công trình. Có 
hai loại. Một loại có mô hỉnh đặt 
trên sàn và một ngọn đèn treo 
ở đầu một thanh dài di động 
phỏng theo vị trí mặt trời ở các 
thời điểm trong ngày và trong 
năm; vi độ cũng có thể được thay 
đối. Thiết bị loại này sử dụng 
đơn giản và đọc kết quả trực 
tiếp nhưng vị trí của "mặt trời" 
ở đầu thanh dài không phản ánh 
được giả thiết khoảng cách là "vô 
tận”. 

Loại thứ hai gồm một sàn phẳng 
có thể xoay theo độ cao 
(altitude) và góc phương vị 
(azimuth) được tính theo vị trí 
của mật trời. Mặt trời được thể 
hiện bằng chùm tỉa sáng nằm 
ngang đặt ở xa tận cuối chiều 
đài phòng. Loại này chính xác 
hơn nhưng kết qủa phải qua vài 
ba phép tính toán. Đối với cả 
hai loại, sàn phẳng phải làm 
trong suốt để có thể nhìn thấy 
bóng bên trong. Còn gọi là máy 
ghỉ mặt trời (héliodon) 


SOLAR SPECTRUM quang phổ 
mặt trời 

Bức xạ nhận được từ mặt trời 
trong phạm vỉ khoảng từ 300 đến 


Solid angie 


3000 nm (0,3 đến 3.10 mét), 
Quang phổ của ánh sáng thấy 
được từ 390nm (tím) đến ?60nm 
(đỏ). 


SOLDERING sự hàn 

Quá trình nối hai thanh kim loại 
bằng cách dùng qe hàn nghĩa 
là một hợp kim có nhiệt độ nóng 
chảy thấp hơn của thanh được 
nối Để bảo đảm nối tốt, các bề 
mặt nối phải không bị phủ màng 
oxÍt và muốn thế phải dùng 
thuốc hàn chảy ở nhiệt độ thấp 
hơn nhiệt độ hàn, Đối với kim 
loại hàn cường độ thấp (gọi là 
hờn mềm) dùng oxýt kẽm là 
thuốc hàn. Đối với kim loại hàn 
cường đệ cao (hàn rớn hay hàn 
bạc), borac (borax) là thuốc hàn 
thích hợp. Kim loại hàn chỉ 
(pIumber ”s solder) thường 
dùng trong xây dựng là hợp kim 
chì và thiếc. 


SOLENOID Sð/ênoid 

Cuộn nhiều vòng dây kim loại 
quanh lõi hình trụ. Nó làm việc 
giống như một thanh nam châm 
khi có dòng điện chạy qua. Cuộn 
này được dùng trong các rơle, 
cầu đao điện (relays, circuit 
breakers) công tác bật và phanh 
hãm. 


SOLID ANGLE góc đặc 
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Solid doar 


Góc đo theo 8 chiều, để phân 
biệt với góc phẳng (plane 
angle) 


SOLID DOOR cửa đặc 

Cánh cửa kín lôi đặc, để đối lại 
với cánh cửa đi rỗng lõi (hollow 
- core door) 


SOLID STATE (nói đến thiết bị 
điện tử) rạng thái rắn. 

Dùng trong tranzito 
(transistor) hay mạch tích hợp 
(ntegrated circuit) nhưng 
không có các bóng đèn điện 
tử. 

SOLIDUS LINE đường tách pha 
rắn. Ẹ 

Đường phân chia pha rắn với pha 
lỏng + rấn. Trong biểu đồ pha 
(phase diagram) nó cho thấy 
sự biến thiên thành phần của 
một hợp kim theo nhiệt độ khi 
sự nấu chảy là hoàn toàn. 


SOLID - WEB JOIST đầm bụng đặc 
Dầm thông thường, có bụng đặc 
tạo bằng thép bản hay tiết diện 
cán, để đối lại với dầm rỗng 
(openweb joist) 


SOLSTICE ngày chỉ 

Ngày 21 tháng sáu (hạ chí) và 
22 tháng Chạp (đông chí), mặt 
trời đạt tới khoảng cách xa 
nhất so với đường xích đạo bầu 
trời. Kết quả, đó là những ngày 


Sound absorton coefffclent 


dài nhất và ngắn nhất trong 
năm. 


SOLUTE chế! hòa tan 

Chất tan. Dung môi (solvent) 
và chất tan tạo thành dung 
dịch. 


SOLVENT đung môi 

Hóa chất lỏng đùng để hòa tan 
chất nhựa, sáp và các chất tương 
tự, 


SOMMER (Còn viết là SUMMER) 
xem breastsummer 


SONE sôn, đơn 0ị đo. độ ồn, 
Một đơn vị của độ ồn. Nơ tỷ lệ 
thuận với độ ồn trong khi phon 
là theo thang logarit. Sôn (sone) 
bây giờ Ít dùng và độ ồn đo bằng 
thang À trên máy đo mức âm 
(a-scale on the sound level 
meter) 


SOREL'S CEMENT 
oxychloride cement 


xem 


SOUND xem ở acoustic và 
noise 


SOUND ABSORPTION sự hấp (thụ 
ôm: 

Tính chất của vật liệu làm giảm 
sự đội lại âm (peverberation) 
bên trong buồng, khác với cách 
âm (sound insulation) 


SGUND ABSORTION COEFFICIENT 
hệ số hút âPt 


362 


Sound, aữborne 


Tỷ số năng lượng âm được hấp 
phụ trên bề mặt so với năng 
lượng âm tới bề mặt ấy. Giá trị 
của nó khoảng 0,01 cho bề mặt 
đá cẩm thạch nhẫn bóng đến 1,0 
cho mặt hấp phụ nhồi bông thủy 
tỉnh dùng ở các phòng không có 
âm vang (anechoic chambers) 
Xem thêm noise reduction 
coefficient. 


SOCUND, AIRBORNE 
airborne sound 


xem 


SOUND ATTENUATION s/ giảm 
âm 
Sự giảm cường độ âm 


SOUNĐ FREQUENCY ANALYSER 
máy phân tích tần số âm 

Một thiết bị được dùng gắn với 
một máy đo mức âm để xác định 
sự phân bố các tần số âm trong 
tiếng ồn hay âm hỗn tạp. Một 
máy phên tích âm khoảng 8 có 
bề rộng dải là 2 nghĩa là tần số 
âm ở ngưỡng cao chênh theo 
quãng 8 (octave) so với tần số 
ở ngưỡng thấp. Máy phân tích 
nửa quảng 8 có giải tần là v2. 


SOUND, IMPACT xem impact 
sound 


SOUNDING BOARD ¿ốm phản âm 
Mặt phẳng phản âm đặt ở trên 


phòng thính giả hoặc giảng 


SOundness 


đường để chiếu trực tiếp âm 
thanh về phía người nghe. Xem 
thêm acoustical cloud 


SOUND INSULATION sự cách âm 
Sự làm giảm âm truyền qưư 
tường, đối nghĩa với hấp thụ âm 
(sound absorption). Sự cách 
âm chống lại với âm không khí 
(airborne sound) cần đến khối 
lượng (mass). Dể cách âm chống 
âm va chạm (impact sound) thì 
tốt nhất là dùng sàn có lớp rỗng 
(floating floor) 


SOUND KNOT xem knot 


SOUND LEVEL METER móy đo 
mức ân: 

Một thiết bị để đo mức âm, bất 
kể tần số. Thường dùng đơn vị 
là đềxiben (decibels). Sự phân 
bố âm trên âm phổ được xác định 
nhờ máy phân tích tần số âm 
(sound frequency analyser) 


SOUND LEVEL RECORDER máy 
ghỉ mức âm 
Máy ghi tự động mức âm. 


SOUND MIRROIR gương phản đm 
Mặt phẳng hoặc mặt cong phản 
âm. Xem thêm tiếng vang (echo) 
và phòng dài phản âm 
(whispering gallery) 


SOUNDNESS sự /ành lận, sự 
nguyên lành 
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Sound perfume 


Tấm kim loại đúc hoặc bêtông 
không có nứt, rạn và khe hở; 
điều này đôi khi được kiểm tra 
bằng cách gõ vào vật liệu và nghe 
âm phát ra. Thuật ngữ có nghĩa 
là vật liệu không bị thay đổi thể 
tích quá mức và không bị hư 
hỏng vì phơi bày ra mưa nắng. 


SOUND PERFUME mài thơm âm 
thanh 

Một từ hình ảnh chỉ tiếng ồn 
làm át (masking noise) 


SOUND PRESSURE Xem decibel 
và effective sound pressure 


SOUNDPROOFING sự cách âm 
Tạo nên một phòng không lọt 
âm nhờ sự cách âm (sound 
insulation) và/hay nhờ kết cấu 
không liên tục (discontinuos 
construction) 


SOUND REDUCTION FACTOR hệ 
số giảm. âm 

Sự giảm cường độ âm sinh ra, 
thí dụ do ngăn vách, thể hiện 
ra đề xiben, có thể biến thiên 
theo độ đài sóng âm. Hệ số này 
là nghịch đảo với hệ số truyền 
âm. 


SOUND SPECTRUM ANALYSER 
máy phân tích phổ âm 

Giống như máy phân tích tần số 
âm (sound  frequcncy 
analyser'). 


Space #ame 


SOUND TRANSMISSION 
transmission loss 


xem 


SOUND WAVES sóng đu 

Sóng áp suất trong phổ âm nghe 
thấy được. Dạng sóng phức tạp 
có thể phân giải thành sóng hình 
sin (sine waves) có các tần số 
khác nhau. 


SOUTHLIGH ROOF mới lấy ánh 
sớng phương Nam 

Tương đương với mái lấy ánh 
sáng phương Bác (northlight 


toof) nhưng ở nam bán cầu. 


SOW xem pig 


SPACE FRAME khung không gian 
Một khung (frame) chỉ có thể 
giải khi xét sự làm việc của nó 
theo không gian, nghĩa là trong 
hai mặt phẳng thẳng góc với 
nhau cùng một lúc. Khung không 
gian có thể tĩnh định hay siêu 
tỉnh (xem Mobilus' law) 


Hinh 104 Khung không gian 
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Xpan 


SPAN khẩu độ, nhịp 

Khoảng cách giữa các gối tựa của 
một kết cấu. Nhịp lớn nhất thế 
giới ở thời điểm viết cuốn sách 
này là 1410 mét (4626 fÍt) ở cầu 
Humber phía Bắc nước Anh 
(hoàn thành năm 1978) và nhịp 
lớn nhất của nhà là 207 mét (680 
fít) ở nhà Louisiana ở New 
Orléans (hoàn thành năm 1975). 
Xem thêm effective span. 


SPANDREL £⁄ờng trên cửa sổ 
Phần tường xây giữa đỉnh một 
cửa sổ và thanh khuôn của cửa 
sổ bên trên nó. Thuật ngữ củng 
dùng như từ đồng nghĩa với đầm 
trên cửa sổ là dầm bố trÍ mảng 
tường trên cửa hay đầm cấu tạo 
trên biên của sườn khung. 
Špandrel còn để chỉ tường chèn 
hình tam giác trên đầm cầu 
thang của một bậc thang và phần 
tường chèn tam giác trên lưng 
vòm giữa đường biên và đỉnh 
vòm, 


SPANISH TILE ngói Tây ban nha 
Thuật ngữ dùng ở một số nơi 
trên thế giới để chỉ ngới âm 
dương (mission tile) và ở một 
số nơi khác để chỉ ngói hình chữ 
Š (pan tile) 


SPATTERDASH iớp ;rá( sần 
Vữa xi măng và cát thô vảy 
mạnh gắn lên tường gạch hay 


Spectffc voÌumne 


bêtông đưới dạng một lớp áo 
mỏng, thô và liên tục. 


SPECIFIC GRAVITY trọng lượng 
riêng, tỷ trọng 

Tỷ số giữa khối lượng của một 
thể tích đã biết của một chất với 
khối lượng của thể tích bằng như 
thế của nước (ở 4°C khi có thể 
tích nhỏ nhất). Do nước có trọng 
lượng lkg cho một lít nên mật 
độ của một chất ở hệ đơn vị mét 
bằng số chỉ trọng lượng riêng 
của chất ấy, đó là tỷ số không 
thứ nguyên. Trong hệ FPS, trọng 
lượng riêng phải nhân với mật 
độ của nước bằng 62,41b/ft?. 


SPECIFIC HEAT „wh:¿£ riêng 

Tỷ số lượng nhiệt cần cớ để làm 
tăng một chất lên một phạm vi 
nhiệt độ đã biết so với một lượng 
nhiệt làm tăng một khối lượng 
tương đương nước lên cùng phạm 
vi nhiệt độ. 


SPECIFILC SURFACE öề mớặ¿ riêng, 
squốt bề mặt 

Tổng diện tích bề mặt của các 
hạt chứa trong một đơn vị trọng 
lượng hay đơn vị thể tích tuyệt 
đối của vật liệu. Kích cỡ hạt càng 
nhỏ hoặc bột càng rmmịn thỉ có 
mặt riêng càng lớn. Xem thêm 
Stokes? law 


SPECIFIC VOLUME (hể tích riêng 
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Spcctficd compressive sưcngth oƒ concrete 


Thể tích của khối lượng đơn vị. 
Thể tích riêng nghịch đảo với 
mật độ. 


SPECIFIED COMPRESSIVE 
STRENGTH 0F CONCRETE 

cường độ chịu nén qui dịnh của 
bêtông 

Cường độ của bêtông dùng trong 
thiết kế cường độ cực hạn 
(ultimate strength design) 


SPECTROPHOTOMETER 
phố kế 

Quang xạ kế có thể đọc được sự 
phân bố các thông lượng sáng 
qua các phổ nhìn thấy được. 


quang 


SPECTRUM quang phố 

Dải các tần số xác định, nói riêng 
ở quang phổ thấy được (visible 
spectrum) 


SPECULAR ANGLE góc phản 
chiếu 

Góc giữa tia sáng phán chiếu và 
pháp tuyến của gương. 


SPECULAR SURFACE /mớt phản 
chiếu 

Một mặt gương (từ chữ Latinh 
cho cái gương) 


SPEECH SPECTRUM phổ tiếng nói 
Dải tần số của tiếng nơi, đặc 
biệt là phần có ý nghĩa để hiểu 
được. 


Spiri level 


SPEED tốc độ 

Tỷ số của khoảng cách đạt được 
trên thời gian thực hiện. Xem 
thêm velocity 


SPELTER kẽm 

Hợp kim chứa khoảng 99 phần 
trăm kẽm 

sp gr viết tắt của 5pecifc gravity 


SPHERICAL DOME xem. dome 


SPHERICAL TRIGONOMETRY 
lượng giác cầu 

Lượng giác (trigonometry) của 
các tam giác vẽ trên mặt cầu. 


SPIGOT đều ống 

Dầu thẳng của ống dài để lắp 
vào đầu /oe hoặc khóp mở rộng 
của ống tiếp theo. Mối nối lùa 
đầu thông uào miệng loe (còn 
gọi là nối ba mặt bát) được 
bít kín bằng cách 
(caulking) 


xảm 


SPIRAL REINFORCEMENT cố 
thép xoắn ốc 


Gọi cho đúng hơn là cốt thép 
xoắn (helical reinforcement). 


SPIRAL STAIR cồu (hang xoốn. Ốc 
Gọi đúng hơn là cầu thang xoáy 
(helical stair) 


SPIRIT LEVEL cói niuö cồn 
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Spưits 0ƒ aÌun 


Một dụng cụ để thử độ ngang 
bằng hoặc đường thẳng đứng. Nó 
gồm một thước thẳng trong có 
gắn đoạn ống thủy tỉnh hơi cong 
chứa gần đầy rượu. Tư thế nằm 
ngang được chỉ do bọt khí nằm 
ở giữa ống cong. Thuật ngữ còn 
để chỉ các loại ống bọt nước khác 
không phải là rượu. 


SPIRITS ©OF ALUN Áci# sưifuric 
Acid sulfuric 


SPIRITS OF SALT Ácid C?ohydrie 
Acid Clohydric 


SPIRITS OF SULPHUR 
su furơ 
Acid sulfurơ 


Acid 


SPIRITS OF VITRIOL Ác:d suifurrc 
Acid sulfuric 


SPIRIT STAIN ¿huốc nhuộm cồn 
Thuốc nhuộm tan trong cồn 
mêtanola (methylated spirits), 
thường dùng với sen lắc 
(shellae) hay một vài loại nhựa 
cây làm chất kết dính. Dùng để 
nhuộm thẫm mặt gỗ nhưng làm 
nổi vân gỗ kém hơn thuốc nhuộm 
nước (dùng nước để hòa tan chất, 
màu). Xem thêm thuốc nhuộm 
dầu (oil stain) 


SPL viết tắt của Sound Pressure 
+Lcuel 

múc úp lực âm được đo bằng 
đềxiben (decibels) 


ýphc€ 0ƒ reiiforcing bars 


SPLAY mới đốc 

Mặt nghiêng nghiã là mặt dốc 
(bevel) hay (chamfer ) chạy 
suốt chiều rộng của bề mặt. 


SPLICE nối ghép 

Mối nối của hai phần kết cấu. 
Liên kết thường được thiết kế 
khỏe bằng hoặc hơn các bộ phận 
được nối. 


SPLICE OF REINFORCING BARS 
mốt nối thanh cốt thép 

Truyền lực từ thanh này sang 
thanh khác. Điều này cớ thể đạt 
được do mối hàn hay nổi cơ khí. 
Tuy nhiên, phương pháp thông 
thường là các thanh chồng lên 
nhau trong bêtông, thường 
không cần chạm vào nhau; lực 
truyền qua sự dính kết giữa 
bêtông và thép. 


Hình 105 Chêm vòng nối lồng khe 
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Splii - ring connecior 


SPLIT - RING CONNECTOR chêm 
Uòng nối gỗ 

Chêm vòng nối gỗ (timber 
connector) lồng vào khe hình 
vòng cưa sẵn ở hai thanh gỗ; 
cưa bằng loại cưa lỗ (Hình 105) 


SPLITTING TENSILE TEST (hí 
nghiệm kéo nút 

Xác định độ bền kéo của bêtông 
bằng cách thử một hÌnh trụ (xem 
cylinder strength), nén lên 
cạnh của nó. Hình trụ nứt theo 
đường kính thẳng đứng, Còn gọi 
là ¿thí nghiệm kiểu Brasil uò thí 
nghiệm nén theo dường kính. 


SPOIL đốt đào lên 

Đất được đào lên và thừa ra sau 
khi đã lấp đủ. 

SPONTANEOUS COMBUSTION eự 
h¿ bốc cháy 

Sự bùng cháy của một hỗn hợp 
chất, do sự sinh nhiệt của các 
phản ứng hóa học giữa các chất 
trong hỗn hợp. 


SPOT WELDING hàn điểm 

Nối hai hay nhiều miếng chồng 
lên nhau bằng cách làm chảy cục 
bộ ở một điện nhỏ hay điểm. 


SPRAYEĐ MINERAL WOOL sợi 
khoóng phun 

Sợi khoáng thổi gắn lên bề mặt 
bằng súng phun. Nó dùng để 


Sprinkler head 


cách nhiệt và bảo vệ chống cháy 
cho kết cấu thép (fire 
protection of steel structure) 
sợi này không mục, không bị sâu 
mọt và không cháy được. 


SPRINGINGS or SPRING chân Uòm 
Độ cao mà tại đố một vòm cuốn 
đè lên gối tựa. 

Xem thêm crown 


SPRINGING WASHER Uuòng đệm bẻ 
Uênh 

Vòng đệm thép cất đứt một chỗ 
rồi bẻ vênh lên thành vành xoắn 
ốc mỏng. Dùng làm vòng đệm 
ngăn không cho nới lỏng đai ốc. 


PRING WOOD nghĩa như early 
wood 


SPRINKLER HEAD đều ?⁄ động 
dập lửa. ` 

Bộ phận nhạy cảm với nhiệt độ 
ở hệ thống tự động dập lửa 
(sprinkler system). Van này 
được bít bằng nắp kim loại nóng 
chảy ở nhiệt độ xác định trước 


j ; 
zm thốn 
) của nước 
tac ngz2ÿ) 


Hình 106: Dầu tự động dập lửa. 
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Sprinkiler system 


hay một nắp bằng chất dẻo chứa 
chất lỏng nổ được ở nhiệt độ xác 
định trước (Hình 106) 

Nhiệt độ này là 68°C (155F) thấp 
hơn nhiệt độ đám cháy ở giai 
đoạn đầu nhưng đủ cao để bảo 
đảm cho hệ thống không bị 
ngưng hoạt động trong những 
ngày nóng mà không có cháy. 


SPRINKLER SYSTEM hệ thống cấp 
nước cứu hỏa 

Hệ thống có đầu phun nước khi 
có cháy và như vậy có thể dập 
tát cháy hay là khống chế đến 
khi đội chữa cháy đến. Hệ thống 
gồm các ống có đặt bên trong 
hay ở dưới trần nhà trên khắp 
công trỉnh. Các đầu nhánh lắp 
từ hệ thống này ra có các đầu 
phun (sprinkler head) bật mở 
khi đạt tới nhiệt độ đã xác định 
trước. 


SQUARE 0uuông; hình 0uông; ê-ke 
a) Diện tích đo được bằng 100 
fit vuông. 

b) Hình chữ nhật (rectangle) 
đều cạnh 

©) Dụng cụ hình L để tạo góc 
vuông. 


SQUARE LOG giống nghĩa balk 


SQUARE STONE giống nghĩa 
ashlar 


_ Stained glass 


SQUARE MATRIX 7mư trận uuông 


Ma trận (matrix) có số hàng 
bằng số cột 


STABILISED SOIL đất đã ổn định 
Đất được gia cố thêm chất dính 
kết làm giảm sự dịch chuyển của 
nó. Chất dính kết thích hợp là 
xi măng Poóclãng, dầu phế thải, 
bitum, nhựa cao su hoặc loại đất 
ổn định hơn; giá hạ là điều phải 
suy tính đến khi chọn chất dính ` 
kết. 


STABILITY, DIMENSIONAL xem 
dimensional stability 


STABILITY, ELASTIC Xem buckle 


STACK ống thoút đúng 


Ống thoát nước hay ống thoát 
khi thẳng đứng ở công trÌnh. 


STACK EFFECT (hông gió ống 
đúng 

Sự thông gió tự nhiên nhờ sự 
chênh áp lực không khí vì không 
khí thay đổi tỷ trọng theo chiều 
cao. 


STAIN xem oil stain, spirit 
stain và water stain, 


STAINED GLASS kính màu 
Tấm trang trí hoặc cửa sổ lấp 
các tấm kính có màu gắn bằng 
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Xtaining power 


đính chì hoặc bằng bêtông. Kính 
màu không dùng thuốc nhuộm 
bề ngoài mà nấu luôn với thủy 
tỉnh. 

STAINING POWER độ độm màu 
Lượng chất màu cho vào bột màu 
trắng. Đối lại với độ giảm màu 
(reducing power) 


STAINLESS STEEL thép không gỉ 
Thép cớ khả năng chống lại sự 
ăn mòn của axit vô cơ loãng. 
Loại thép này dùng làm dao kéo, 
tấm mặt tường treo, chậu giặt 
và bình tiểu. Có nhiều loại hợp 
kim như thế nhưng đều chứa 8 
đến 30% crôm, có thêm một 
lượng nhỏ các chất khác, đặc biệt 
là niken. 


STAIR bậc ¿hang, thân thang 
Một bậc trên thân cầu thang, 
cũng còn cố nghĩa là toàn bệ một 
thân thang. Xem thêm baluster, 
riser và tread. 


STAIR WELL iồng cầu thương 
Không gian để bố trí cầu thang 


STANCHION cộứ, (rụ chống 

a) Cột, đặc biệt kết cấu thép. 
b) Thanh đặt thẳng đứng giữa 
các song cửa sổ (mullions) 

để gia cường cho cửa sổ nhiều 
ô (đeaded light) 


STANDARD DEVIATION độ !ệch 
tiêu chuẩn 


Xrandard seciion 


Căn bậc hai của phương sai 
nghĩa là căn của số trung bỉnh 
của bỉnh phương độ iệch của một 
số quan sát so với giá trị trung 
bình trong đường cong mật độ 
phân phối (frequency 
distribution curve). Đó là số 
đo của chiều rộng của sự quan 
sát; trước hết cần phải bình 
phương phương sai và rồi lấy căn 
của số trung bình của chúng nếu 
không thì các phương sai dương 
và âm có thể triệt tiêu lẫn nhau. 
Do bình phương, độ lệch mọi giá 
trị đều dương. Xem thêm 
coefficient of variation 


STANDARD FIRE TEST ¿hí nghiệm 
cháy tiêu chuẩn 

Một thí nghiệm tiêu chuẩn để 
xác định độ chống cháy (fire 
resistance grading). 


STANDARDISED 
VARIATE 
Xem gaussian curve 


NORMAIL, 


STANDARD SECTION (hép hình, 
tiết diện liêu chuẩn 

Tiết điện của kim loại đã được 
tiêu chuẩn hóa. Trong trường 
hợp tiết điện cán nóng thì sẽ rẻ 
hơn tiết diện làm đặc biệt theo 
đơn đặt hàng; tuy nhiên thép cán 
nguội hoặc thép đùn có giá cả Ít 
sai lệch hơn. 
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Siandard sky 


STANDARD SKY xem SIC 
standard clear blue sky, sie 
standard  overcast sky, 
indian standard  clear 
bluesky và uniform sky. 


STANDBY POWER năng lượng dự 
phòng 

Năng lượng có thể sử dụng trong 
vòng l phút sau khi mất nguồn 
điện thông thường, dùng để vận 
hành thiết bị bảo hiểm và các 
thiết bị đang tiếp tục hoạt động. 
Nguồn năng lượng dùng khốn 
cấp là năng lượng dùng được 
trong vòng 10 giây đồng hồ.., 


STANDING-WAVE TUBE giống như 
impedance tube 


STAPLE đính kẹp 

Một vòng làm bàng dây cong có 
hai đầu nhọn dùng để làm đỉnh 
kẹp. 


STARTER (đốc e, bộ phận khỏi 
động 

a) Một thiết bị để khởi động một 
động cơ điện và làm cho nó cố 
khả năng chạy đến tốc độ làm 
việc. Bộ phận khởi động làm hạn 
chế dòng điện mạnh có thể sinh 
ra bởi một số loại động cơ khi 
khởi động. 

b) Một loại bộ phận dùng dòng 
điện để nung nóng các điện cực 


Šraticallt tHdcterIHiHdIE sIrwctwre 


trong đèn huỳnh quang làm cho 
chúng có khả năng phóng điện 
tử ở tốc độ đủ để khởi động quá 
trình phóng điện, 


STARVED JOINTS (iên kết ¿f keo 
Liên kết bằng keo nhưng không 
đủ lượng chất dính vì chưa đủ 
keo, do nén rất chặt hoặc chất 
keo không đủ dẻo. Còn gọi là 
liên bết đói heo. 


STATICALLY DETERMINATE 
STRUCTURE kết cấu tính 
định 

Kết cấu có thể giải chỉ cần dùng 
tĩnh học (statics ) còn gọi là kế/ 
cấu dâng tính. Một kết cấu tĩnh 
định phải có số lượng thích hợp 
các bộ phận, phù hợp với định 
luật Mobius (Mobius' law). Nếu 
một phần tử kết cấu hay liên 
kết bị lấy đi, nó sẽ trở thành 
một cơ cấu (mechanism); nếu 
thêm vào một phần tử, hệ trở 
thành kết cấu siêu tính 
(statically indeterminate 
structure). 


STATICALLY INDETERMINATE 
STRUCTURE kết cấu siêu tỉnh 

Một kết cấu không thể giải được 
nếu chỉ dùng phương pháp tính 
học như là kết cấu tỉnh định 
(statically determinate 
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Xtatic fricton 


structure). Cần thiết phải thêm 
một số biến dạng đàn hồi như 
trong phương pháp ma trận 
chuyển vị (matrix  - 
displacement method) hay 
phương phóp ma trận dộ cúng 
hoặc xét sự đổ của cơ cấu như 
trong thiết kế giới hạn (limit 
design). Còn gọi là hyperstatic 
structure 


STATIC FRICTION mở sớt tính 
Ma sát (friction) giới hạn khi 
một vật thể bắt đầu chuyển dịch. 


STATIC LOAD ¿ởi trọng tỉnh 

Tải trọng không động (dynamic) 
nghĩa là tự trọng hoặc tải trọng 
tiêu chuẩn đạt bên trên. 


STATIC MOMENT mô men tĩnh 
Thuật ngữ dùng để chỉ mômen 
thứ nhất của một diện tích 
(moment of an area). 


STATIC PENETRATION TEST ¿hí 
nghiệm xuyên tĩnh 

Thí nghiệm xuyên (penetration 
test) trong đớ thiết bị thử 
nghiệm nén vào đất bằng một 
lực đo được, đối lại với (hí 
nghiệm (xuyên) động phải dùng 
một số lần đóng qui định bằng 
búa tiêu chuẩn. 


STATICS th /ực học, tĩnh học 


%taunchion 


Một ngành của cơ học, nghiên 
cứu các lực ở trạng thái cân 
bằng, để đối lại với động lục học. 
Điều kiện cân bằng tính định 
thường biểu thị bằng ba đạng 
phương trình : 


SH=0 
SV=0 
SM =0 


Có nghỉa là các lực bằng 0 về 
các phương ngơng, thẳng đứng 
và mô men với mọi điểm chọn 
bằng 0. Một kết cấu có thể chỉ 
giải bằng những phương trình 
này được gọi là tính định 
(statically determinatie). Nếu 
có thêm những lực ẩn số không 
giài được bằng những phương 
trình này thỉ kết cấu được gọi 
là không tính định (statically 
indeterminate) 


STATISTICS thống bê 

Các số liệu bàng số thu thập có 
hệ thống; khoa học về thu thập 
và sử lý số liệu số. Xem thêm 
chỉ- square test, gaussian 
curve, law of large numbers, 


population, probability, 

sample và standard 

deviation. 

STAUNCHION giống như 
_stanchion 
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Save 


STAVE Uuón thanh; tấm uáún bưng, 
gióng thang 

a) Tấm ván đặt đứng, đặc biệt 
trong các nhà thờ bằng gỗ truyền 
thống vùng S5candinave. 

b)} Ván bưng hẹp dùng ghép các 
mặt cong 

e) Các bậc bằng gỗ có hình tròn 
của thang 


STD viết tắt của Subscriber 
Trunk Dialling 

Hệ thống Thuê bao diện thoại 
tụ động liên tỉnh 


STEAM hơi nước 

Nước biến đổi thành hơi không 
nhìn thấy được do đum nóng đến 
điểm sôi; còn có nghĩa : hơi nước 
có chứa nước ngưng tụ vỉ thế có 
thể nhìn thấy được ở dạng sương 
mù trắng. 


STEAM CURING bởo dưỡng bằng 
hơi nước : 
Tăng tốc độ bảo dưỡng (curing) 
bêtông đúc sẵn bằng cách để 
trong hơi nước trong lò ở áp suất 
bình thường hay ở áp suất cao 
trong lò nồi hơi (autoclave) 


STEATITE giống như taÌc 


STEEL (ép 

Một hợp kim dễ dát mỏng của 
sắt với các-bon hàm lượng từ 0,1 
đến 1,7%. Thép ít cácbon được 
. xếp loại là sắt rèn (wrought 


Siefan - boltzman law 


iron) và thép chứa cácbon cao 
hơn là gang (cast iron). Hợp 
kim thép (alloy steel) còn chứa 
các nguyên tố khác ngoài cácbon. 
Trước khi phát minh ra quá 
trình luyện Bessemer 
(Bessemer process) thép chỉ 
sản xuất được với chỉ phí rất 
lớn. 

Xem thêm alpha iron, 
annealing, austenite, 
cementite, ferrite, gamma 
Iron, high - speed steel, 
martensite, normalising, 
open-hearth process, perlite, 
phase diagram, quenching, 
reinforcement for concreie, 
stainless steel và tempering. 


STEEL PLATE, SHEET xem plate, 
sheet 


STEEL REINFORCEMENT xem 
teinforced concrete 


STEELYARD cới cân 

Một dụng cụ để cân, gồm một 
đòn cân cánh tay không đều, có 
một quả cân chuyển dịch theo 
thang độ. Đây là loại cân dùng 
thời cổ La mã. 


STEFAN - BQLTZMAN LAW định 
lý Siéfan - Bolztman 

Phát xạ tổng cộng từ một vật 
đen (black body) tỷ lệ với tứ 
thừa của nhiệt độ tuyệt đối hay 
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Sterađdian 


ST! trong đó T là nhiệt độ Kelvin 
và S là hàng số bằng 5,67 x 10Š 
w /m^k‡. 


STERADIAN (Sr) S¿êrgdian 

Đơn vị của góc đặc. Góc đặc có 
dỉnh ở tâm hình cầu, cắt một 
điện tích của mặt cầu bằng một 
hình vuông mà cạnh có chiều dài 
bằng bán kính của hình cầu. 


STEREOCHEMISTRY hóa học lập 
thể 

Sự nghiên cứu về sự sắp xếp 
không gian của các nguyên tử 
trong tế bào tổng hợp. 


STEREOGRAM hỉ?h bẽ hoặc ảnh 
chụp lập thể 
Hình vẽ hoặc ảnh chụp cớ thể 


nhìn theo 3 chiều. Một phương - 


pháp chung là in chồng một cặp 
hình lập thể (stereoscopic), 
một hình có màu này, hình kia 
có màu khác và nhìn hÌnh tổng 
hợp qua hai kính màu thích 
hợp. 


STEREOGRAPHIC PROJECTION 
phép chiếu hình cầu 

Cách trình bày hai chiều của mặt 
cầu. Đơ là phép chiếu phối cảnh 
mà điểm tụ phối cảnh ở một 
điểm trên mặt cầu đối xứng qua 
tâm với điểm của mặt phẳng 
hình vẽ chạm vào mặt cầu. Có 
tính chất đáng chú ý là mọi cung 
của uòng tròn lớn và uòng tròn 


Sf€feOSCapic camera 


nhỏ được thể hiện thành cung 
tròn hay thành đoạn thẳng. Tù 
đó nó có thể được dùng để vẽ 
và phân tích bộ phận che nắng 
(sunshading) 


STEREOGRAPHY phép uẽ nổi 
Môn học về phép chiếu phối cảnh 
(projection) 


STEREOMETRY hình học không 
gian 
Hình học cố thể 


STEREOPHONIC âm: siérêô, âm 
lập thể 

Âm do hai loa cho người nghe 
ấn tượng xa gần. 


STEREOSCOPE bính xem hình 
nổi 

Một dụng cụ để nhìn cặp lập thể 
của ảnh ba chiều. Gồm hai thấu 
kính đặt xa nhau ở khoảng cách 
ứng với khoảng cách của 2 thấu 
kính của cø-mê-ra 


STEREOSCOPIC CAMERA cammềérdơ 
hình nổi 

Camêra được chế tạo để cho hai 
ảnh không trùng nhau (gọi là 
một cớp iệp thế) bằng cách cớ 
hai thấu kính phù hợp và lá chắn 
sáng sao cho cặp này khi được 
cả hai mắt người nhìn qua kính 
nhìn nổi cho được hình theo ba 
chiều của vật được chụp ảnh. 
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Stereoscopic visior 


STEREOSCOPIC VISION sự nhìn 
hình nổi 

Sự nhìn được ba chiều bằng hai 
mắt một người do hai mắt cách 
nhau một khoảng không xa. 


STEREOTOMY môn học uề lập thể 
Môn học về vẽ những mặt cát 
của cố thể. 


STEREOTYPE sự ¿n đúc 

Quá trình in mà bản chữ được 
đúc từ bản giấy bồi đập từ bản 
mẫu và được dùng để in thay 
cho bản mẫu. Do đó còn có nghĩa 
: những thứ gì được lặp lại 
thường xuyên mà không thay đổi 
gì giống như những tờ được ín 
ra từ cùng một bản chữ. 


STIFFENER sườn, tấm gía cường 
Một bộ phận nhỏ gắn thêm vào 
tiết điện mỏng để chống cong 
vệnh (buckling) thí dụ như một 
thép góc hàn hoặc tán vào bụng 
đầm thép hoặc nhôm, gia cường 
cho bản bụng mỏng chống vênh 
vì bị nén theo đường chéo do lực 
cắt. 


STIFF - JOINTED FRAME giống 
như rigid frame 


STIFFNESS độ cứng Uuũng 

Khả năng chống lại biến dạng. 
Trong khung cứng độ cứng uốn 
xác định sự phân phối mômen 
giữa cac thanh được tính bằng 


Stokes' law 


EI/L trong đó E là mođun Young, 
I là mômen thứ hai của tiết điện 
và L là chiều dài tính toán của 
thanh. 


STIFFNESS METHOD giống như 
matrix- displacement method 


STILB Suib 
Đơn vị cổ 
(luminanc©). 
1 stilb = 10.000 candela cho 1 
mét vuông. 


cho độ sáng 


S-FILE ngói cong chữ S 
Ngới (pan-tile) cong nhiều 


STILL bình ngưng 
Bình chưng cất chất lỏng 


STILT HOUSE nhà sàn 

Nhà làm trên các cọc, để thoáng 
ở dưới sàn và dùng làm kho hoặc 
không gian ở. Dây là dạng xây 
dựng truyền thống ở các nước 
nóng-ẩm. 


STIRRUP cốt đai 
Trong kết cấu bêtông, loại cốt 
thép chống lực cất. Thường là 
các thanh cố hình chữ U được 
buộc vào thép dọc và đặt vuông 
góc với thép dọc. 


STOKES' LAW định luột Stohes 
Công thức do G.G.Stokes triển 
khai vào năm 1851 về tốc độ 
lắng đọng (hay chìm) của các hạt 


375 


Stone 


hÌnh cầu trong chất lỏng. Từ tốc 
độ cuối cùng quan sát được, 
đường kính của hạt và từ đó bề 
mặt riêng (specific surface) có 
thể suy được bằng : 


Fì 


18,2 
d= † cả, 
ÉŒ, - 


trong đó d là đường kính hạt, Z 
chiều sâu lắng đọng, t thời gian 
lắng đọng, ¿ độ nhớt của chất 
lỏng (nước ở 20°C, 1 centipoise 
hay 1mNs/m2) và y„ và y¡ là trọng 
lượng riêng của hạt rán (thường 
lấy là 2,7) và của chất lỏng (là 
1 với nước). Mẫu lấy bằng pi-pet 
ở độ sâu Z sau thời gian t và đo 
lượng của vật rán. Xem phân tích 
cỡ hạt (particle-size analysis) 


STONE đó 

a}) Xem Ashlar, 
aggregate và roek 
b}) ĐDá mài, thường dùng 
carborundum để mài sắc dụng 
cụ 

c) Các vật thể kết tỉnh trong 
thủy tỉnh. 


Coarse 


STONE, CAST 
artificial stone 


giống như 


STONECHIPS đó đăm. 
Đã vỡ dùng để rải đường hoặc 


dùng làm cốt liệu lớn (coarse 
aggregate) trong bétông. 


Sirafght edẹc 


STOPPING chớ kẽ 
Chèn kẽ nứt và lấp lễ đỉnh bằng 
mát tít trước khi sơn. 


STOREY fồng nhà 

Ỏ châu Âu và Australia tầng thứ 
nhất hoặc tầng một thường là 
một tầng ở trên tầng mặt đất. 
Ỏ Mỹ tầng này thường gọi là 
tầng hai, tầng mặt đất, tầng trệt 
là tầng một. Hơn nữa ở nhiều 
nhà cao trÌnh của tầng trệt có 
thể phụ thuộc vào sự mở cửa đi. 
Thuật ngữ "sàn" hay "tầng” vì 
thế thay thế bởi thuật ngữ mức 
cao. Mức cao 1 là mức thấp nhất 
bố trí cầu thang hoặc thang máy, 
thường bố trí ở dưới mặt đất, 


STORM DOOR cửa chống báo 
Cửa ngoài để bảo vệ chống thời 
tiết xấu. 


STORM DRAIN cống thoót nước 
mưa 

Đường thoát nước: đùng thoát 
nước mưa, để đối lại với đường 
thoát nước bẩn (soil drain) 


STORY đồng nhà 
Tiếng Mỹ của storey 


STRAIGHT ARCH giống như flat 
arch 


STRAIGHT EDGE ¿hước tầm 
Thanh dài bằng gỗ hay kim loại 
mà cạnh thẳng và song song. 
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Sưaight graim 


Dùng để tạo dựng hoặc để kiểm 
tra độ thẳng của các đường 
thẳng ở công trình, 


STRAIGHT GRAIN (hó gỗ thẳng 
Thớ gỗ thẳng và thành đường 
theo trục của tấm ván, không bị 
xiên. Xem thêm figure. 


STRAIGHT - LINE THEORY ÿý 
thuyết tuyến tính 
Lý thuyết dựa trên quan hệ 
tuyến tính, nơi riêng lý thuyết 
kết cấu dựa trên định luật Húc 
(Hooke's law ) 


STRAIN biến dạng 

Sự thay đổi về kích thước hay 
hình dáng của một vật thể về 
độ dai hay về góc. Điển dạng 
trượt là biến dạng do ứng suất 
(stresses) cắt sinh ra. Biến dạng 
đọc trục là biến dạng dài ra hay 
ngắn lại do chịu ứng suất kéo 
hoặc nén. Biến dạng có thể là 
đàn hồi (elastic) hay không đàn 
hồi ( inelastic). 


STRAIN ENERGY năng lượng biến 
đạng 

Năng lượng (energy) cơ chứa 
trong các vật liệu chịu ứng suất. 
Năng lượng biến dạng đàn hồi 
bằng công phát sinh do ngoại lực 
gây ra biến dạng và có thể phục 
hồi được. Chia thành năng lượng 


Ấ(rain rosetie 


biến dạng sinh ra do lực trực 
tiếp, do lực trượt, do mômen uốn 
và mômen xoán. 


STRAIN ENERGY METHOD 
phương phúp nùng lượng biến 
dạng 

Phương pháp cổ nhất để giải kết 
cấu siêu tỉnh định staticaHy 
indeterminate structures) 
được kỹ sư người Ý là A. 
Castigliano công bố vào năm 
1870. Phương pháp này dựa vào 
sự thừa nhận rằng kết cấu cực 
tiểu hóa năng lượng biến dạng 
(strain energy) của nó. 


STRAIN GAUGE đựng c¿ đo biến 
dạng 
Một dụng cụ để đo biến dạng 
còn gọi là exfensomét 
Xem 
resistance strain gauge, 
huggenberger tensometer, 
demec strain gauge, acoustic 
strain gauge, capacitance 
strain gauge. 


hay 


tenxômét. electric 


STRAIN HARDENING sự hóa cứng 
đo biến dạng 

Sự tăng cường độ cứng gây ra 
do gia (cold 
working). 


công nguội 


STRAIN ROSETTE #ôzé biến 
dạng 
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Sirand 


Thiết bị để đo biến dạng ở một 
điểm theo ba phương. Lượng 
chưa biết là giá trị của hai ứng 
suất chính (principal stresses) 
vuông góc với nhau và phương 
của chúng. Nếu cả ba là chưa 
biết thỉ tại mỗi điểm cần ba số 
do. Rôzét biến dạng thường sắp 
xếp theo 60” (tam giác đều), hay 
là hai theo góc vuông và số thứ 
ba ở 459, 


STRAND đỏnh sợi 

Dây được xoán quanh sợi tâm 
hoặc lõi : cốt thép căng (tendon) 
được làm theo dạng của bó sợi. 


STREAMLINE FLOW đồng chảy 
tầng 

Dòng chảy lỏng liên tục, ổn định 
và thành lớp như là ở chất lỏng 
nhớt. Giới hạn trên là tốc độ giới 
hạn Reynold (reynolds° critical 
velocity) mà quá giới hạn này 
dòng chảy thành dòng chảy rối 
(turbulent flow), nghĩa là chảy 
không ổn định và xoáy. 


STRENGTH limiting 
strength of material,stress và 
testing machine 


xem 


STRENGTH OF MATERIALS sức 
bền uột liệu 


Stress cứcle 


Một phân ngành quen thuộc của 
lý thuyết kết cấu, nghiên cứu 
cách tính ứng suất và biến dạng 
do lực kéo, lực nén, lực cát, lực 
xoán, lực uốn và tổ hợp các dạng 
lực này. Lý thuyết hết cấu thuần 
túy nghiên cứu ứng suất và biến 
đạng ở các bộ phận kết cấu khi 
nó tổ hợp thành các dàn, các 
khung Xem thêm 
materials science 


V.,V,.., 


STRENGTH REDUCTION FACTOR 
giống như capacity ceduction 
factor 


STRESS ứng suốt 

Nội lực trong một đơn vị điện 
tích, được xem xét tại một phần 
vô cùng nhỏ của vật thể. Khi 
các lực là tiếp tuyến với mặt 
phẳng thì các lực ấy là ứng suốt 
trượi, khi các lực là vuông góc 
với mặt phẳng gọi là ứng suốt 
đọc trục. Ủng suất dọc trục có 
thể là nén hay kéo tùy theo sự 
hướng vào hoặc hướng ra khôi 
mặt phẳng phân chia. Sự biến 
hình gây ra do ứng suất gọi là 
biến dạng (strain). 


STRESS ANALYSIS xem 
cexperimental stress analÌysis 
và principal stresses 


STRESS CIRCLE xem Mohr 
circle 
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SiƑf£3SCcoaát 


STRESSCOAT /ớp phủ dồn 
Tên thương mại của lớp phủ dòn 
(brittle coating) 


STRESS CONCENTRATION sự (ệp 
trung ứng suốt 

Ứng suất cao cục bộ hay là sự 
tập trung của các đường đẳng 
tỉnh (sostatie) do sự thay đổi 
đột ngột ở tiết diện gây ra, như 
là ở một rãnh tam giác (notch), 
đáy răng ốc, hay ở một lỗ thủng 
(Hình 107) 


742 dffxzz 


Hình 127. Ứng suất tập 
trung quanh lỗ thủng, do 
Sự cong dẻo cục ĐỘ của 
vật liệu gây ra. 

Sự tập trung ứng suất rất nguy 
hiểm với vật liệu đòn vì có thể 
dẫn đến sự phá hỏng sớm. Trong 
các vật liệu dẻo, chỗ chảy dẻo 
cục bộ làm giảm ứng suất cao 
tại điểm tập trưng và phân phối 
chúng trên một vùng rộng hơn. 
Diều này được thể hiện rõ sự 
nghiên cứu quang đàn hồi 
(photoelasticity) 


Štress relaxation 


STRESS CORROSION 9% ởn mòn 
đo ứng suốt 

Sự ăn mòn kim loại, tăng nhanh 
đo chịu ứng suất lớn. 


STRESS ĐIAGRAM xem stress - 
strain diagram 


STRESS - SKIN CONSTRUCTION 
kết cấu có uỏ chịu lục 

Dạng kết cấu có vỏ mặt ngoài 
tác động cùng với khung làm 
cứng thêm cho phần màng và 
tăng cường độ uốn của tổ hợp 
thay vì chỉ đơn thuần một lớp 
phủ bảo vệ về phía ngoài chống 
thời tiết. Thuật ngữ thoạt đầu 
dùng cho khung sườn máy bay 
và sau đó mở rộng sang các nhà 
chế sẵn bằng kết cấu nhẹ 
(light-gauge).. Xem thêm 
geodetic construction 


STRESS - GRADING OF TIMBER 
phân loại gỗ theo ứng suất 

Gỗ được phân loại theo một số 
nhốm cường độ. Cách phân loại 
chung nhất dựa vào tương quan 
kinh nghiệm giữa cường độ và 
độ võng của gỗ. Mỗi thanh gỗ bị 
võng ở một số điểm riêng dọc 
theo chiều dài thanh và nhớm 
độ võng được vạch dấu bằng một 
màu sơn. Gỗ được phân loại theo 
mầu các vạch sơn. 


STRESS RELAXATION 
relaxation of steel 


xem 
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Atress relievig 


STRESS RELIEVING sự khử ứng 
suốt nột 

Làm nóng kim loại hay hợp kim. 
Sau đó cho nguội chậm, để khử 
các ứng suất nội gây ra do sự 
gia công nóng hay gia công 
nguội. Xem annealing, 
normalising và tempering. 


STRESS - STRAIN DIAGRAM biểu 
đồ ứng suốt biến dạng 

Biểu đồ thu được do lập đồ thị 
ứng suất quan hệ với biến dạng 
trong sự thử mẫu. (Hình 108) 


6ø Àđn 
3z 
/kø Àđ2g 


Á/27 dg7 
Hình 108. Biều đồ ứng suất - biến 
dạng của thép ít cácbon. 
Biểu đồ này được dùng để đánh 
giá sự phù hợp của vật liệu với 
kết cấu, nó cho biết cường độ 
vật liệu, biến dạng đàn hồi và 
không đàn hồi và tính dẻo hoặc 
tính dòn. Biểu đồ (đi trọng - độ 
đấn có đường cong tương tự. 


STRESS TRAJECTORY Giống như 
i1sostatic line 


STRETCHER uiên đặt đọc 


Sưing polwon 


Viên gạch, bloc hay đá được đặt 
dọc theo chiều dài bức tường 
(Hình 109). Thường các viên đặt 
đọc được xây lẫn viên ngang 


(header) tạo thành sự câu gạch 


(bond) 


<4 


s 


Hình 109 : Viên đãt dọc. 


%TRIKEOFEF giống như screed 


STRING COURSE hàng gờ ngang 
Một hàng gờ chạy ngang ở mặt 
tường, đôi khi được tạo hỉnh. 
Nhiệm vụ của đường gờ vừa để 
trang trí, vừa để cho nước chảy 
không táp vào mặt đứng nhà. 


STRINGER zxờ đọc, cốn thang 

a) Thanh thép hay gỗ để nằm 
ngang liên kết vuông góc vào 
sườn để đỡ sàn (hoặc đỡ ray của 
cầu đường sắt). 

b) Bộ phận đặt nghiêng để đã 
bản thang và bậc thang. 


STRING POLYGON giống như link 
polygon 
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Sun 


STRIP đải kim loại 
Đải kim loại hẹp hơn bản kim 
loạt (sheet ) 


STRIP FOOTING bệ đỡ 
Bệ đỡ tường hay là một bệ liền 
cho một hàng cột 


STROBOSCOPE máy siroboscope, 
máy hoạt nghiêm 

Loại máy liểm tra vật quay ở 
tốc độ cao. Qơ thể định thời gian 
chiếu sáng vào vật khi nó ở cùng 
một vị trí vì thế vật hình như 
đứng yên. 


STRUCK JOINT mrợch lõm đáy 
Mạch vữa đQoint) trong công tác 
xây (brickwork) được làm bằng 
cách tạo lõm ở phía dưới mạch 
do ấn bay vào gờ dưới. Cách 
này có thể thực hiện đồng thời 
với lúc xây tường vì thế sẽ bền 
hơn miết mạch 
(pointing). Mạch iõm đáy chỉ 
thích hợp với phía trong nhà vì 
mạch sẽ tụ nước ở gờ dưới. Với 
mặt ngoài, nượch lõn: thoát nước 
hay mạch thoát nước làm theo 
cách ấn mũi bay vào gờ trên 
của mạch, theo cách như thế 
thì phần lõm ăn vào phía trên 
vữa, nước sẽ không đọng ở 
mạch vữa. 


cách 


STRUCTURAL FAILURE 
failure 


. Xem 


Šrt(ồ tenon 


STRUCTURAI. MOĐEL ANALVSIS 
Xem direct và indirect 
structural model analysis 


STRUCTURAL STEEL (hé? dừng 
cho kết cấu 

Thép (steel) cán theo một dạng 
tiết diện tiêu chuẩn (thí dụ thép 
cán rolled steel joist) dùng 
ngày để chế tạo thành kết cấu. 


STRUCTURE-BORNE SOUND đời 
truyền qua kết cấu 

Âm va chạm (impact sound) 
truyền qua kết cấu, đặc biệt là 
ở khung thép. Muốn cách âm thì 
phải dùng kết cấu gián đoạn 
(discontinuous construction). 


STRUT (hưnuh chịu nén 

Thanh chịu nén, có thể bị oằn 
(buckle); đối nghỉa với thanh 
chịu béo (†ie). 


STUH MORTISE 2Ö mộng nông 
Một loại lỗ mộng (mortise) 
không xuyên suốt thân gỗ. 


STUB TENON mộng nông 

Miộng (tenon) cắt để lùa vao lễ 
mộng nông (stub mortise) hoặc 
là một mộng ngắn được dùng ở 
đâu dưới của trụ để giữ cho trục 
khỏi bị trượt ra ngoài vị trí. 
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Xiucco 


STUCCO Uữa stucco 

Lớp trát ngoài nhãn, để đối lại 
với lớp trát sần (roughcast). 
Thuật ngữ ban đầu có nghiía rộng 
hơn và trong các sách cổ cũng 
được dùng để chỉ các công tác 
trang trí và nội thất. 


STUD trụ gỗ, thanh thép ren một 
đầu 

a) Trụ gỗ 

b) Thanh có ren hay bulông 
không có đầu. Thanh này được 
hàn vào khung thép nếu thanh 
có đầu nhọn thì có thể đóng chặt 
vào gỗ, khối xây hay bêtông bằng 
búa đóng đỉnh. 


STUD WALL tường oán 

Tường của nhà khung gỗ : Trụ 
hay thanh đứng bố trí cách nhau 
từ 300 - 600mm (12 - 24 in} 


STUFFINESS sự ngột ngợi, sự 
thiếu không khí 

Một cảm giác khi ở trong một 
buồng kín hoặc buồng bí giớ. 
Thomas Bedford đã làm thí 
nghiệm vào năm 1930 và cho 
thấy rằng cảm giác ngột ngạt 
thường hay xây đến khi ở các 
phòng ấm áp, không có sự thông 
gió tác động đến các phần tử 
cảm thụ nhiệt trên da. Tương 
phản là cảm giác mớt mẻ xây ra 
với điều kiện lạnh hơn và với 


Subsonic ffom 


cảm giác nhận được do không 
khí chuyển động. 


STYLUS bú điều khiển 
Một thân bút có đầu nhọn, cầm 
tay để nhập dữ liệu cho máy tính, 
như là bảng nhập tọa độ 
(digitizer) hay bút làm hiện 
đường sáng (light pen) 


STYRENE-BUTADIENE COATING 
lớp phủ Stiren butadien. 
Một loại sơn lắc có thể sơn lên 
tường trát hoặc lên gỗ. 


SUBJECTIVE BRIGHTNESS sự 
sóng chủ quan 

Ấn tượng chủ quan về độ sáng 
của một mặt, Nó không chỉ phụ 
thuộc vào độ súng khách quan 
(objecfiue luminance) mà còn 
vào sự bất động của phạm vi 
nhìn được và vào sự đặt trước 
của hệ thống để nhìn. 


SUBLIMATE chất thăng hoa 
Chất rấn thu được do sự ngưng 
tụ trực tiếp chất hơi không qua 
trạng thái lỏng. Điều này chỉ có 
thể xảy ra với các chất có điểm 
nóng chảy và điểm sôi rất sát 
nhau. 


SUBSIDENCE sự sựt lứ: 
Sự sụt lún do các công tác khai 
thác mỏ gây ra. 


SUBSONIC FLOW luồng đưới âm 
tốc 
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Swb-starion 


Luồng không khí có tốc độ dưới 
tốc độ âm thanh, khi số Mach 
(mach number ) nhỏ hơn 1. 


SUB-STATION trgợm phụ 

Nhà cho một máy biến áp 
(transformer ) để tăng hoặc 
giảm điện áp của nguồn cấp điện 
xoay chiều. 


SUBSTRUCTURE 
ngầm 

Nền móng, để đối lại với kết cấu 
bên trên. (sưperstructure) 


kết cấu phần 


SUBSURFACE EXPLORATION 
khảo sót đất nền 

Xác dịnh các trạng thái đất ở 
dưới công trình nhằm cung cấp 
số liệu để thiết kế móng nhà. 


SUCTION RATE suốt hút nước 
Bố lượng nước do viên gạch hút 
trong một phút. Còn gọi là suối 
hấp thụ. 


SUCTION, WIND gió húi 
Áp lực giố âm (wind pressure) 


SULFUR cũng là sulphur theo 
cách viết của người Mỹ. 


SULPHUR ?⁄u huỳnh 

Một chất phi kim loại có màu 
vàng. Ký hiệu hóa học là 8, số 
nguyên tử là 16, trọng lượng 
nguyên tử là 32,06 và hóa trị là 


Suniight penetration 


2,4 và 6. Lưu huỳnh ø kết tỉnh 
dạng hình thoi, có màu vàng 
chanh, nóng chảy ở 11298C và 
trọng lượng riêng là 2,07. Lưu 
huỳnh ổ kết tỉnh ở dạng đơn tà, 
có màu vàng đậm, nóng chảy ở 
119° và trọng lượng riêng là 
1,96. Còn viết là sulfur (Mỹ) 


SULPHURIC ANHYDRIDE ønhydrữ 
Sulfuric 

Oxyt Sulfua 3 (SO;). Chất này 
hóa hợp với nước thành axit 
Sulfuric (H;5O,). 


SUMMER (còn viết sommer) 
xem breasÉ summer 


SUMMER COMFORT ZONE xem 
comfort zone 


SUMMER WOOD gỗ muộn, gỗ 
mùa hạ 

Gỗ đặc chắc, sinh trưởng trong 
mùa hạ, để đối lại với gỗ sớm 
(earÌly wood} 


SUN BEARING xem azimuth và 
horizontal shadow angle. 


SUNLIGHT fía rỗng 

Bức xạ trực tiếp từ mặt trời. Một 
cách chính xác nó chỉ gồm phần 
nhìn thấy được của quang phổ, 
tùy văn cảnh có thể chỉ rằng đó 
là toàn bộ quang phổ mặt trời. 


SUNUIGHT PENETRATION sự xâm: 
nhập của únh nắng 
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Sunpath chari 


Sự xâm nhập của ánh nắng qua 
cửa sổ có thể dự báo bằng cách 
phân tích mô hình nhờ dụng cụ 
kính mặt trời (solarscope), 
bằng phương pháp đồ họa nhờ 
phép chiếu nổi (stereographic 
projection) hay bằng cách dùng 
chương trình máy tính. Xem 
thêm passive solar energy và 
direct solar gain. 


SUNPATII CHART sơ đồ đi chuyển 
của nuột trời 

Một sơ đồ chỉ độ cao (altitude) 
và gốc phương vị (azimuth) của 
mặt trời ở các vị trí đặc biệt 
trong năm. Sơ đồ dùng để thiết 
kế mái che nắng, cùng dùng với 
thước đo góc bóng (shadow 
, angle protractor ) 


SUNSHADING sự che nắng 

Điều chỉnh độ xâm nhập của ánh 
nắng vào công trình bằng các 
cửa chớp (louvres ), mái hất 
(eaves) nhô ra, dùng ban công, 
thanh mành đứng hay các giải 
pháp che nắng thiết kế đặc 
chủng. Những giải pháp này là 
đường nét nhô lồi ở mặt đứng 
công trình nên hình thức cũng 
cần chú ý chẳng khác gì mục 
tiêu kỹ thuật, 


SưnerposiiIon 


SUPER COOLING ?ời siêu lạnh 
Làm lạnh một chất lỏng thấp hơn 
điểm đông đặc thông thường của 
nó. Trong trường hợp một hỗn 
hợp, làm lạnh thấp hơn đường 
pha lỏng (liquidus) trong một 
biểu đồ pha. 


SUPER FOOT giống như square 
foot. 


SUPERHEATED S†EAM “ơi nước 
qua nhiệt 

Hơi nước có nhiệt độ vượt quá 
nhiệt độ bão hòa của nó 
(saturation temperature) 


SUPERIMPOSED LOAD fổi frọng 
chất thêm 

Tải trọng chất thêm lên trên tỉnh 
tải (dead load) của công trình. 
Thuật ngữ thường đồng nghĩa 
với hoạt tải (live load), mặc dù 
đồi khi cố phân biệt giữa tải 
trọng tính được đật thêm do các, 
vách ngăn đi động và hoạt tải 
do người sỉnh ra. 


SUPERPOSITION sự đạt chồng, sự 
cộng tác 

Nếu vật liệu là đàn hôi và tuân 
theo định luật Húc (Hooke's 
law), quan hệ giữa tải trọng và 
biến dạng là tuyến tính và vÌ thế 
tác dụng của các tải khác nhau 
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Supersomte Jiow 


có thể được tính riêng rẽ và sau 
đó cộng lại hoặc đặt chồng cái 
nọ lên cái kia. Nguyên tác dặt 
chông làm đơn giản nhiêu trong 
thiết kế kết cấu đàn hôi. Tuy 
nhiên không thể sử dụng cách 
này khi quan hệ tải trọng - biến 
dạng là phi tuyến, như là trong 
một số bài toán đàn hồi liên quan 
đến kết cấu treo hay đến sự uốn 
đọc. 


SUPERSONIC FLOW_ luông cượt 
âm. 
uồng không khí có tốc độ lớn 
hơn tốc độ âm thanh, có số 
MACH (mach number ) lớn hơn 
1. 


SUPERSLRUCTURE &€¿ cốt phần 
nổi 

Kết cấu bén trên cao trinh phần 
đỡ chính, đối lại với nên móng 
hay kết cấu phần ngảm. 


SUPPLEMENTARY ANGLE góc bử 
Hiệu số giữa góc đã biết với 1809 
(Góc đã biết có thể nhỏ thua 
180°). Xem thêm góc phụ 
(complementary angle) 


SUPPORT MOMENT mòn›en ở gối 
Mômen uốn trị số âm ở đầu 
ngàm hay gối đỡ liến tục. 


SURCHARGED WAILL. /ường chất 
tắt thênt 
Tường chấn trên đỉnh bố trí 
đường đi. 


Surface oƒ revolairon 


SURFACE MOUNTED gắn uào bề 
mút 

Gán /rên bề mặt (của tường, 
trần, v.v..) và vì thế nhê ra khỏi 
mật phẳng. 


SURFACE 
xoay 
Mặt tạo ra do phép xoay. Thí dụ 
mặt cầu được tạo ra đo phép xoay 
của một vòng tròn, mặt 
paraboioid do đường parabol và 
mặt ¿//psoif do đường élin. Mặt 
hyperboloid xeay tHÌình 110) 
được tạo do một đường thẳng 
nghiêng một góc với trục thẳng 
đứng. Xem thêm torus 


OEF REVOLUTION mặt 
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;Hnh THOA Một mặt xoay do một đoạn 
thẳng tạo nên gọi là mặt hypcrboloid ưòn 
xoay. Vì mặt này do đường thẳng tạo 
thành nên nó là mặt kẻ (ruled surface} 
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Surface oƒ translation 


SURFACE ÖOF TRANSLATION mớ¿ 
tịnh tiến 

Mặt được tạo do sự chuyển động 
của một đường cong theo một 
đường cong khác nhưng luôn 
luôn song song với chính mình. 
Một mật trụ (xem ©€ross vault) 
được tạo do một đường cong vÍ 
dụ một vòng tròn chuyển dịch 
đọc theo một đường thẳng. Một 
mặt paraboloid hyperbolic 
(hyperbolic paraboloid) được 
tạo nên bởi một đường thẳng 
nghiêng trượt đọc hai đường 
thẳng nghiêng khác, hay nói cách 
khác, một parabôn lồi chuyển 
dịch dọc theo một parabôn lõm. 
Một mặt paraboloid elliptic 
(elliptical paraboloid) được 
tạo bởi một đường parabôn lồi 
chuyển dịch trên một đường 
parabôn lồi khác. Một mặt 
conoid parabolic (hình 111) được 


Hình I1L Mặt tính tiến được tạo bởi một 
đường thẳng. Gọi là mặt conoid 
paraboloc. Vì mặt được tạo do đường 
thẳng, nên gợi là mặt kẻ (ruled surface) 


Surf4CE waf€rproofEr 


tạo do một đường thẳng chuyển 
dịch trên một đường parabôn Ít 
cong ở một đầu và đầu kia là 
một đường cong hơn. 


SURFACE SPREAD OF FLAME xem 
flame spread 


SURFACE TENSION sức cảng bề 
mặt 

Một tính chất có ở bề mật chất 
lỏng nhờ đó mà hình như là được 
bao bọc bằng một màng đàn hồi 
mỏng ở trạng thái cảng. Điều 
này sinh ra do các lực dính phân 
tử cân bằng ở gần bề mặt. Tác 
động mao dẫn (capillary 
action) là do sức căng bề mặt. 


SURFACE WATER nước mặt 
Nước chảy sau trận mưa, để đối 
lại với nước dưới đất hay nước 
thải. Hai loại nước này thường 
cố lối thoát riêng còn nước mặt 
thì thường được đổ ra một chỗ 
thoát thích hợp để tiết kiệm khả 
năng tháo thoát" 


SURFACE WATERPROOFER ớp 
chống thấm bề mặt 

Bêtông chống thấm và các loại 
chất khác sơn phết một dung 
dịch lên bề mặt, để đối lại với 
sự chống thấm toàn thể 
(integral waterproofer). Chất 
lỏng có thể là chất không có màu 
hoặc là các loại sơn cố màu. 
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Suneyor's lerel 


Nhiều bề mặt chống thấm chứa 
nhựa silicôn hoặc nhựa êpoxy. 


SURVEYOR'S LEVEL 
clinometer, dumpy level, và 
quickset level 


xem 


SUSPEND ARCH UĐờ?m đây freo 
Kết cấu hỗn hợp gồm phần vòm 
và dây cáp treo do Trung tâm 
kỹ thuật Mỹ Paul Chelazzi đề 
xuất năm 1950, 


SUSPENDED ABSORBER /ếm hút 
ôm treo 

Tấm hút âm chế sẵn được treo 
trong phòng để cải thiện điều 
kiện âm thanh. Có thể treo ở 
trần, treo vào hệ kết cấu hoặc 
treo vào hệ treo phụ, như là hệ 
dây treơ. Xem thêm lớp mây âm 
thanh (acoustical cloud), mục 
đích là để phản xạ âm. 


SUSPENDED CEILING trền (reo 
Trần giả (false ceiling) treo vào 
sàn tầng trên. 
SUSPENDED FORMWORK_ tứn 
khuôn treo 

Ván khuôn treo vào các điểm tựa 
của sản bêtông và không chống 
từ dưới. 


SUSPENDEDĐ (LUMINAIRE, etc) 
treo (đền U.U...) 


Swagc 


Đèn, v.v... treo dưới trần bằng 
thanh cứng hay mềm. Có một 
khoảng không gian giữa đèn và 
trần. 


SUSPENDED SPAN nhịp treo 
Nhịp ngắn tự do được tựa ở đầu 
các công xôn, như là ở đầm 
Gerber (Gerber beam) 


SUSPENSION CABLE cép (reo 
Tây cáp treo tự do. Nếu chủ yếu 
chỉ có trọng lượng bản thân, nó 
có hình đáng của sợi dây xích 
(catenary). Nếu chủ yếu chịu 
tải trọng phân bố đều trong mặt 
phẳng chứa dây nó có hình đạng 
một đường parabôn. 


SUSPENSION ROOF mái đây treo 
Mái dùng dây cáp treo (Hình 
112). Dạng hình học giản đơn 
nhất là a) Mái hình đĩa (dome) 
nghĩa là một loạt dây cáp treo 
vào vành ngoài chịu nén và tận 
cùng ở vành trong ở tâm, chịu 
kéo. 

b) Vỏ đía hình trụ (barrel 
vault) có các dây cáp đặt song 
song neo vào gối tựa biên; 

c) Vỏ yên ngựa (hyperbolic 
paraboloid) dây cáp neo vào hai 
vành cung để chéo nhau. 


SWAGE mở răng cưa 
Chiều rộng của một răng về mỗi 
phía của một cưa gỗ tạo nên 
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uy 


khoảng hở cho lưỡi cưa. Còn gọi 
là độ mỏ răng cưa (set) 


Minh 172 Mái dây treo 
a- Mái hình đĩa; h- Mái vỏ đĩa hình 
trụ; c- Mái yẻn ngựa 


SWAY Xem side - sway 


SWAY BRACE giảng chéo 

Một thanh chéo hay hai thanh 
chéo được thiết kế chống lực gió 
hoặc các lực ngang tác động vào 
khung kết cấu rỗng. Xem thêm 
shear wall 


SWG viết tát của 5tandard Wire 
Gauge (hước dây tiêu chuẩn 


SYNCLASTIC nsä( synciqstic, một 
cong lồi 


Tahiet 


Mặt có đường cong Gauss dương 
(gaussian curvature) 


SYNTHETIC RESIN xem resin 


SYNTHETIC STfONE giống như 
cast stone 


SYSTEM ANALYSIS phân tích hệ 
Định nghĩa và giải thích các bài 
toán, đặc biệt cho việc giải bằng 
công cụ tính. 


SYSTEMATIC ERROR sa: số có hệ 
thông 

Sai số luôn luôn theo cùng một 
hướng và vì thế nó được tích lũy, 
đối lại với sai số bù 
(comtpensating ©rror) 


SYSTEM BUILDING xây đựng theo 
hệ thống 

Xây dựng công nghiệp hóa 
(industrialised building) phù 
hợp với hệ thống kín hoặc hệ 
thống hở (closed or an open 
system) 


T 


T' viết tất của Terra 
Một triệu triệu lần hay 1012 


TABLEL ¿hønh diều khiển 
Một thanh dùng để nhập toạ độ 
nhỏ, thường dùng với bút điều 
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Tacheomcter 


khiển (stylus) và có đãy đơn 
chọn (menu) đặt lên trên, đó là 
một cách chỉ thị lệnh cho hệ 
thống vẽ trên máy tính. 


TACHEOMETER máy do khoäng 
cách , 

Máy ngắm xa có thêm hai đường 
giao chữ thập để có thể định 
được khoảng cách mà không cần 
kéo thước theo mặt đất. 


TACK WELD “&àn đính 

Mối hàn không được thiết kế để 
chịu lực nhưng tạo ra điểm nối 
cấu tạo. 


TALC 6ô, đá tan 
_Axit me£tasilicat 
(H,Mg;5i,Ot¿). 

Là một khoáng chất mềm, sờ 


Manhê 


cảm thấy nhờn, giếng như xà 
phòng, có thể dùng để chạm 
khác những tính phức tạp. 
Còn gọi là đá xà phòng hay 
s¿êœ(¿t. Đất talc mịn gọi là phấn 
của Pháp. 


TAMPER giống như sereed 


tan /ang 
tang (tangent) của một. góc. 


T&G JOINT nối mộng 
Liên kết cố phần mộng dương 
và phần lễ mộng âm. 


TANGENT (iếp tuyến, tạng 


Taper 


a) Một đường thẳng tiếp xúc với 
đường cong chỉ ở một điểm 
nhưng không cắt đường cong ấy. 
Xem thêm cát tuyến (secant). 
b) Một hàm số vòng (eircular 
function) của một góc, là tỷ số 
giữa cạnh đối của một góc với 
cạnh kề trong một tam giác 
vuông, Viết tất là /a. 


TANGENTIAL SHRINKAGE co ngói 
tiếp tuyển 

Sự co ngót của gỗ thường được 
xem xét. Xem thêm co ngót chiều 
đường kính (radial shrinkage) 


TANGENTIAL STRESS ứng suối 
tiếp 
Ưng suất cắt 


TANGENT MODUI.US 0F 
ELASTICITY nô đụn đàn hồi tiếp 
tuyến 

Nhiều vật liệu (thí dụ bêtông) 
không thật tuân theo một cách 
chính xác định luật Húc 
(Hooke's law) vì có những sai 
lệch do sự làm việc không đàn 
hồi tinelastic). Nếu sai lệch là 
đáng kể thì cần thiết phải xác 
định mô đun đàn hồi (modulÌus 
of elasticity) như là tiếp tuyến 
hay cát tuyến của đường cong 
ứng suất - biến dạng (stress - 
sEain cUurve). 


TAPER sự thu Uuon, sự Uuốt thon 
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Tapercd wasiier 


Sự thu nhỏ dần dần về kích 
thước, thí dụ sự thu hẹp của cột 
về phía đỉnh hoặc phía đáy. 


TAPERED WASHER 
nghiêng 

Vòng đệm xiên góc chẳng hạn 
để dùng với dầm thép cán tiêu 
chuẩn có cánh dầm không song 
song. 


Uòng đệm 


TAR hóc ín 

Một chất dạng bitum, sản phẩm 
thu được khi chưng lọc phá hủy 
than đá. Diểm nóng chảy của nó 
thấp hơn của át phan (asphalt) 


TARE (trọng lượng bì, 
lượng bản thân của xe cộ 
Trọng lượng xe cộ, để phân biệt 
với sức tải của xe. 


trọng 


TARMACADAM xem macadam. 


TARPAULIN tẻi nhựa 
Lớp phủ vải bạt được thấm bằng 
hắc ín hay sơn dùng bảo vệ che 
mưa cho vật liệu hoặc công tác 
đang làm, chưa xong. 


TASK LIGHTING chiếu sớng đặc 
nhiện: 

Chiếu sáng đặc biệt cho một diện 
tích cần nhỉn rõ, thêm vào chiếu 
sáng chung quanh (ambient) 


TATAMI To‡dgmi 
Chiếu Nhật Bản, là môđưn 
(modu]e) để thiết kế nhà truyền 


Tcmperature 


thống của Nhật. Mỗi buồng là 
một bội số chẵn của kích thước 
của chiếu, đo được 2m x Im (6 
fít x 3 fít). 


T-BEAM đầm 7 

a) Trong kim loại, một tiết diện 
hình dạng giống như chữ T. Đó 
là một đầm chữ I (i-beam) chỉ 
có một bản cánh dầm, 

b) Trong bêtông dầm chữ T 
thường được tạo thành do sườn 
(rib) và phần bản sàn phía trên. 
Đó là một phần của sàn loại đầm 
và bản tại chỗ (monolithie), 
không phải là dầm chữ T riêng 
biệt. Xem effective flange 
width và l - beam 


TEFLON T£fion 

Tân thương mại của 
Polytetrafluorêthylene 
(polytetrafluorethylene) 


TEMPERA PAINTING sơn màu keo 
Kỹ thuật sơn tường, được sử 
dụng' phổ biến vào thời kỳ 
Trung cổ và thời kỳ Phục 
hưng, tạo bằng màu trong suốt 
trên thạch cao (gesso). Bột 
màu được trộn lẫn với trúng 
hay gôm arabic và pha loãng 
bằng nước. 


TEMPERATURE nhiệt độ 
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Tempcratufe gradient 


Độ nóng hay độ lạnh, đo từ số 
không tùy ý (thang độ bách phân 
Celsius scale và thang độ 
Farenheit Fahrenheit scale) 
hoặc đo từ số không tuyệt đối 
(absolute zero) (thang độ 
!elvin và thang độ Rankine). 


TEMPERATURE 
grodien. nhiệt 
Sự biến thiên nhiệt độ theo một 
đơn vị dài, thí dụ, qua một bức 
tường một phía nóng, phía bên 
kia lạnh. 


GRADIENT 


TEMPERATURE MOVEMENT sự 
chuyển dộng do nhiệt độ. 
Sự giãn nở và sự co do nhiệt. 


TEMPERATURF REINFORCEMENT 
giống như đistribution 
reinforcement 


TEMPERATURE STRESS ng suốt 
nhiệt. 

Ứng suất sinh ra do sự thay đổi 
nhiệt độ. Mọi vật liệu giãn nở 
khi tăng nhiệt độ và co lại khi 
giảm nhiệt độ. Ứng suất chỉ phát 
sinh ra nếu sự co giãn bị ngăn 
trở. 


TEMPERED GI.ASS thủy tính được 
xử lý nhiệt. 

Xử lý nhiệt cho kính an toàn 
(safety glass) 


Tenacin 


TEMPERED HARDBOARD gỗ đán 
đã xử lý. 

Gỗ dán (hardboad) được xử lý 
khi chế tạo để tăng tính chịu 
nước và cường độ. Mật độ của 
nở thường đạt 1000 kg/m” (60 
Ib/ft?). 


TEMPERING sự ram. 

Nung nóng thép đã tôi ở mức 
vài trảm độ và để nguội từ tù 
làm giảm tính giòn do mactenxit 
(martensite). Thép giảm mất 
chút độ cứng và cường độ trong ˆ 
quá trình này. Nhiều thép sáng 
trở nên cố một màu đặc trưng 
khi ram vì sinh ra một lớp oxÍt 
mỏng, có thể coi đó để biết nhiệt 
độ khi nhiệt luyện. Đối với thép 
công cụ chỉ có cácbon, nhiệt: 
luyện ở giai đoạn bỉnh thường 
thì có màu: vàng rơm khi ở 
225°C, màu văng nâu khi ở 
2ð5°C, đỏ nâu khi ở 265°C, tía 
275°C, tím 285°C, xanh da trời 
đậm 29ã5°C và xanh da trời sáng 
310°G. Ở nhiệt độ cao hơn lớp 
vỏ trở thành màu xám. Xem 
thêm annealing, 


TEMPLATE hay TEMPLET mẫu, 
cỡ, dưỡng. 

Tấm hoặc khung nhẹ bằng gỗ 
hay kim loại dùng để làm mẫu, 
dưỡng cho máy cắt. 


TENACITY /nh bền chống gãy. 
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Tcnder 


Thuật ngữ thường đồng nghĩa 
với giới hạn bền khi kéo. 


TENDER sự đấu thầu, 

Sự đề nghị để thi công một khối 
lượng nhất định của công tác với 
rmuức thời gian hoặc giá cả. 


TENDON đáy cốt thép căng, 
thanh cốt thén căng. 

Một thanh, dây, bó dây và dây 
cáp cường độ cao dùng truyền 
ứng suất trước (prestress) 
. cho bêtông khi cấu kiện được 
căng. 


TENON mộng dương. 
Phần mộng nhô ra để lắp vào lỗ 
mộng âm (mortise), 


TENSION 3 cãng, sự khéo. 

Lực kéo trực tiếp cùng phương 
với trục của thanh vì thế đối 
ngược vỚI sự nén. 


TENSLION COEFFICIENT hệ số 
công. 

Một ký hiệu để ghi lực/ chiều 
đài. l 


TENSION RING Uuành cớng. 

Một vành chịu các thành phần 
ngang của lực đạp trong các 
cư-pôn (dome). 


TENSION STRUCTURE kế? cấu 
căng. b 

Xem pneumatic structure và 
suspension roof. 


Termiie shield 


TENSION WOOD gố cang 

Gỗ dị thường tạo nên ở phía trên 
của cành cây và thân nghiêng 
của các cây gỗ cứng, 


TENSOMETER Tenxơméẻt 
Dụng cụ đo biến dạng (strain 
gauge). 


TENSOTAST Tenvơmét đàn 

Một dụng cụ đe biến dạng 
(strain gauge) thho lắp có một 
điểm lắp cố định và đầu kia 
chuyển động được tỳ vào các nút 
gắn bằng keo vào kết cấu dưới 
chỗ thử, 

TERA Tera 

Tiền tố có nghĩa là 1012 hay một 
triệu triệu, dùng riêng cho hệ 
đơn vị (sỉ units). Viết tất là TT. 


TERMITA eó# mối 

Một loài côn trùng tránh xa ánh 
sáng và rất nguy hại đối với gỗ 
khô, đặc biệt là gỗ mềm. Cây 
bách Australia và vài loại bạch 
đàn tự chống được mối nhưng 
phần lớn gỗ phải được bảo vệ 
bằng tấm phòng mối (termite 
shields) hay ngâm tẩm 
(impregnation). Môi bị diệt 
bằng nhân ngôn hay crêôzôt. Còn 
goi là kiến trắng, 


TERMITE SHIELD tấm phòng 
mối 
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TeFrHe Cadting 


Tấm bảo vệ đặt ở giữa cọc móng 
với sàn gỗ, quanh đường ống 
v.v... (Hình 113). Thường dùng 
là tôn mạ kẽm, uốn gập các cạnh 
xuống dưới. Các con mối không 
chịu được ánh sáng và nó chỉ có 
thể qua lớp thép không àn được 
bằng làm các đường mui dạng 
đất; đường này lộ rõ trên nắp 
kim loại Hơm nữa những con 
mối rất ngại đi qua trên chỗ mặt 
úp xuống đưới. 


Hình T11 Tấm bảo vệ chống mối 


TERNE 
chì-thiếc 


COATING (ớp mợ 
Lớp phủ bảo vệ chống *ăän mòn 
cho các tấm thép dùng lợp mái. 
Nó gồm 80-902 chì và 10-20% 
thiếc. 


TEROTECHNOLOGY 
phân tích 

Việc áp dụng kỹ thuật phân tích 
nhằm mục đích đánh giá vòng 
quay kinh tế. 


hkỹý thuật 


TERRACE Sản hiện 


1Esting machine 


Nguyên gốc để gọi các bãi đất 
phẳng đấp cao để đi lại ở nơi 
đất dốc, đôi khi có hàng lan can 
bọc. nay để chỉ phần sân bằng 
ở trước nhà; hành lang có mái 
hoặc ban công gắn với nhã; một 
đãy nhà xây trên bãi phẳng cao 
và một vài dãy nhà có phong 
cách đồng nhất. 


TERRA COTTA tiên đất nưng, 
sành 

Các viên đất sét nung dùng cho 
việc trang trí. Màu thay đổi từ 
vàng đến màu đỏ. Các viên này 
rất bền, ngay cả khi không tráng 
men. Loại đất nung tráng men 
gọi là sứ (faience). Xem thêm 
ceramic veneer. 


TERRAZZO /ớp giỏ đớứ 

Bêetông cốt liệu đá cẩm thạch làm 
tại chỗ như lớp ốp (topping) 
hoặc làm sẵn. Sau đó mài nhẫn 
làm mặt trang trí cho sàn hoặc 
tường. 


TESSERA tấm gón tranh khdm 
Miếng thủy tỉnh hay đá cẩm 
thạch sử dụng làm tranh khảm 
(mozaic). 


TEST CUBE, CYLINDER xem cube 
strength, cylinder sttength 


TESTING MACHINE 
nghiệm 


máy thí 
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Test pùt 


Máy dùng để đặt tải lên các mẫu 
thử, thường là để phá hoại, xác 
định biến dạng uờ cường độ. 


TEST PIT hố (hj nghiệm 
Hố đào thăm dò 
(subsurfacc exploration) 


đất 


TETRAHEDRON khối ¿ú diện 
Khối đa diện (polyhedron) bao 
quanh bằng 4 tam giác. Khối này 
có 4 đỉnh và 6 cạnh. 


TEXTURE BRICK giống rustic 
brick 


TEXTURE PAINT sơn Luân, 

Sơn có thể thao tác tiếp sau khi 
quét để cho mặt hoàn thiện có 
hình vân. 


tg viết tất của tang (tangent) 


THATCH zrới ¿ranh 

Mái lợp bằng lau sậy, rơm rạ, 
hay cây bốc. Mái này có độ ngăn 
cách cao nhưng rất dễ cháy. Rủi 
ro về cháy có thể được giảm 
phần nào bằng cách nhúng chất 
lợp mái này vào dung địch chất 
chống cháy trước khi lợp. 


THEATRE DIMMER biến trở điều 
chỉnh ánh sáng 

Điện trở biến đổi bất vào mạch 
điện chiếu sáng để điều chỉnh độ 
sáng do thay đổi điện áp. 


Thermal canacin 


THEODOLITE máy hính uí 
Dụng cụ trắc đạc để đo góc 
ngang và góc đứng. Có kính viễn 
vọng quay trên trục nằm ngang 
(chốt) gắn với vòng đo thẳng 
đứng. Chốt trục tỳ lên chân giá 
gắn vào đĩa ở phía trên, bàn này 
quay tương đối với đĩa dưới để 
đo góc ngang. Đĩa dưới gắn nhờ 
ốc cân vào chân ba nhánh. Máy 
kính ví hiện đại hầu hết có khảÃ 
năng dịch chuyển quanh trục 
chốt và ở Mỹ, loại thiết bị này 
gọi là máy kính vĨ tranzit. 
(transit). Xem thêm dumply 
level 


THEOREM OF THREE MOMENTS 
định lý bơ mômten, 

Một định lý do nhà toán học 
người Pháp B.P.E. Clapeyron tìm 
ra năm 1857 để tính mômen gối 
tựa (ẩn số dư thừa) trong đầm 
liên tục (continuous). Khi các 
ẩn dư thừa (redundan- cies) 
này đã xác định, bài toán trở 
thành tỉnh định (statically 
determinate) 


THERM Tác 

Số đo tuyệt đối của năng lượng 
nhiệt, bằng 100.000 Btu hay 
105,5 MJ. 


THERMAL giống như heat 


THERMAL CAPACITY nhiệt dụng 
Khả năng tích chứa nhiệt hay 
lạnh. Trong điều kiện khí hậu 
lạnh tường dày với nhiệt dung 
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Thcrmai comfori 


cao có lợi cho tiết kiệm nhiên 
liệu. Trong điều kiện khí hậu 
nóng, khô, tường dày cũng giữ 
cho nhà được mát hơn vào lúc 
nóng nhất trong ngày. Trong 
điều kiện khí hậu nóng ẩm thì 
thông gió quan trọng hơn và kết 
cấu rỗng với nhiệt dung thấp là 
giải pháp truyền thống. Còn gọi 
là quán tính nhiệt (thermal 
inertia) 


THERMAL COMFORT 
Comfort zone 


xem 


THERMAL CONDUCTANCE độ dẫn 
nhiệt 

Tổng lượng nhiệt đi qua một đơn 
vị diện tích của vật liệu làm nhà 
với độ dày thông thường sử dụng 
trong việc xây dựng do ở độ 
chênh lệch nhiệt độ là 1°C giữa 
hai mặt. Có thể thể biện theo 
đơn vị của Anh hoặc đơn vị hệ 
mét. Độ dẫn nhiệt quan hệ với 
tính dẫn nhiệt (thermal 
conductivity) (Œ¿¡ số &) là lượng 
nhiệt đi qua một đơn vị chiều 
dày. Độ dẫn nhiệt còn quan hệ 
với độ truyền nhiệt (thermail 
transmittance) (ứr¡ số ) đựa 
vào nhiệt độ đo ở không khí ở 
phía kia của mái hoặc tường, chứ 
không phải là nhiệt độ đo được 
ở bề mặt của vật liệu xây dựng. 


THERMAL CONDUCTIVITY tính 
dẫn nhiệt 

Tỷ số truyền nhiệt qua vật thể 
do sự dẫn nhiệt (thermal 


Thermal tnsularion 


conduction) đo được bằng 
lượng nhiệt trong một đơn vị 
diện tích mạt truyền qua trong 
một giờ theo một đơn vị chiều 
dày do có sự chênh nhiệt độ là 
1®C. Thường gọi là (frị số b. Với 
hầu hết vật liệu xây dựng ?rị số 
À gần như tỷ lệ với tỷ trọng của 
nó. Xem thêm thermail 


conductance. 


TIIEKRMAL CONDUCTOR Chớt đẫn 
nhiệt 

Vật liệu truyền nhiệt dễ dàng do 
sự dẫn. 


THERMAL DIFFUSEVITY độ 
khuyếch tún nhiệt 

Tốc độ lan truyền sự thay đổi 
nhiệt độ qua một vật liệu. Dóố là 
tỷ số của tỉnh dẫn nhiệt với nhiệt 
dung cho một đơn vị thể tích. 


THERMAL EXPANSION sự giãn nở 
do nhiệt 

Sự tăng thêm chiều dài của các 
bộ phận của công trình do sự 
tăng nhiệt độ. Trừ phi đã bố trí 
khe co giăn (expansion joints), 
sự dịch chuyển do nhiệt cớ thể 
gây ra rạn nứt. 

THERMAL INERTIA quớn tỉnh 
nhiệt 

Giống như nhiệt dung (thermal 
capacity). 

THERMALINSULATION sử cách nhiệt 
Sự giảm dòng nhiệt. Số đo gọi 
là nhiệt trở (thermal 
resistance) (gọi là fr; số P). 
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Thermal radigtian 


THERMAL RADIATION 
xadiant heat 


THERMAL RESISTANCE (R-value) 
Nhiệt trỏ (Trị số R) 

Sự ngăn trở nhiệt đi qua mái, 
tường hoặc sàn nhà. Đối lại với 
nghĩa của sự truyền nhiệt 
(thermal transmittance) (hay 
trị số - Ù). 


THERMAL STORAGE WALL Éường 
giữ nhiệt 

Tường có nhiệt dung cao 
(thermal capacity) sử dụng để 
giữ nhiệt hay giữ độ lạnh trong 
thiết kế nhiệt mét trời thu động. 


THERMAL STRESS ứng suốt nhiệt 
Ứng suất sinh ra do sự vận động 
nhiệt mà công trình ngăn trở. 
Nếu ứng suất nhiệt cao hơn khả 
năng chống lại của vật liệu, phải 
làm khe co giãn. Ứng suất nhiệt 
đặc biệt quan trọng với các vật 
liệu giòn như là bêtông hoặc gạch 
vì xu hướng bị nứt vỡ ở ứng suất 
«kéo tương đối nhỏ. 


Xem 


THERMAL TRANSMITTANCE S%f 
truyền nhiệt . 
Lượng nhiệt truyền qua mái 
tường và sàn do sự chênh lệch 
nhiệt độ trong không khí ở bai 
phía. Thường mang tên là /r¡ số 
U, nó biểu thị lượng nhiệt của 
một đơn vị diện tích truyền trong 
1 giờ do ở độ chênh nhiệt độ là 
1°C. Trị số U của các dạng kết 
cấu khác nhau đã được xác định 
bằng thực nghiệm. Ò vài nước, 


Thermocouple 


đặc biệt là xứ lạnh đã qui định 
trị số U lớn nhất cho phép. Còn 
gọi là hệ số truyền nhiệt từ không 
khí ra không khi. Trị số R (hay 
nhiệt trở, thermal resistance) 
là nghịch đảo của trị số Ú, Xem 
thêm thermal conductance. 


THERMIC BORING sự khoœn bằng 
nhiệt 

Một phương pháp khoan lỗ vào 
bêtông dùng nhiệt độ cao tạo ra 
do cách đốt cháy một lưỡi thép 
được bọc bông thép, thép bốc lửa 
và giữ cháy bằng khí đốt như là 
hỗn hợp khí oxy-acêtylêne. 


THERMIONICS sứ ion hóa đo 
nhiệt 

Theo nghĩa đen là khoa học 
nghiên cứu về sự phát ra điện 
tử từ vật bị nóng. Nó nghiên 
cứu chung các tác động tiếp theo 
và sự điều chỉnh những điện tử 
đá, đặc biệt là ở rong chân 
không. Một ống ion hóa nhiệt 
trong chôn không có thể dùng 
để hiệu chỉnh, khuyếch đại hay 
phát hiện dòng điện. 


THERMISTOR nhiệt điện trở 
Một nguyên tố oxyt kim loại, có 
điện trở nhạy với nhiệt độ, điện 
trở của nó giảm khi nhiệt độ 
tăng. 


THERMOCOUPLE cớp nhiệt ngẫu 
Một dụng cụ đo nhiệt độ gồm 
một đôi dây điện được nối với 
nhau để tạo ra hiệu ứng điện 
nhiệt. Khi đầu của hai kim loại 
khác nhau được nối lại với nhau 
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Thcrmodynamics 


cố một điện thế phát sinh do có 
sự thay đổi nhiệt độ tỷ lệ với sự 
chênh nhiệt độ giữa các mối nối 
nóng và lạnh. Cặp nhiệt ngẫu là 
dụng cụ đo nhiệt độ đọc từ xa 
nhưng đối với nhiệt độ trong 
phòng thì loại này không chính 
xác bằng loại nhiệt kế cổ điển 
thủy ngân trong ống thủy tỉnh, 
Dây tổ hợp đồng và constantan 
(constantan) giá rẻ. Kim loại 
quý như bạch kim và Rodi dùng 
để đo nhiệt độ cao. 


THERMODYNAMICS nhiệt dộng 
lực học 
Môn học nghiên cứu quan hệ 
giữa nhiệt và năng lượng. Hai 
định luật luôn được nhắc đến của 
nhiệt động học là: Đị:h /uật thứ 
nhất: nhiệt và cđ năng là chưyến 
hóa với nhau được; cố một hằng 
số liên hệ giữa lượng nhiệt mất 
và nãng lượng thụ được hay 
ngược lại, điều đó gọi là đương 
lượng cơ học của nhiệt 
(mechanical equivalent of 
heat). Định luật thứ bơi: nhiệt 
không bao giờ truyền qua từ một 
vật thể lạnh sang một vật thể 
nóng và tất nhiên entropy 
(entropy) của vũ trụ có xu 
hướng tăng tới mức tối đa. 


THERMOHYGROGRAPH rn°hiệt ấm 
hế 

Một dụng cụ ghi, chạy bằng máy 
đồng hồ ghi được cả nhiệt độ 
bầu khô và nhiệt độ bầu ẩm hoặc 
là nhiệt độ bầu khô và độ ẩm 
tương đối. 


Thừmer 


THERMOPILE pứt nhiệt 

Bộ các pin điện nhiệt đầu nối 
tiếp hoặc song song có thể dùng 
để đo nhiệt độ. 


THERMOPLASTIC chất dẻo nóng 
Nó trở nên mềm khi chịu nhiệt 
và cứng khi bị lạnh. Xem thêm 
thermosetting. 


THERMOSETTING 
nóng 

Trở nên cứng khi bị nơng do 
phản ứng hóa học thường xảy ra 
giữa nhựa và chất hóa cứng 
(hardener). Các nhựa cứng 
nóng không thể bị làm mềm và 
nó không bị mềm đáng kể khi 
bị nóng. Xem thêm 
thermoplastic và cold-setting 
resin. 


sự cứng lúc 


THERMOSTAT đụng cụ ổn định 
nhiệt 

Loại dụng cụ như là đải lưỡng 
kim (bimetallic strip) để giữ 
nhiệt độ không đổi. Thường dùng 
kết hợp với các máy cấp nhiệt 
và điều hòa không khí. 


THERMOSYPIION zi?hông nhiệt 
Sự chảy của chất lỏng do sử dụng 
nhiệt vào một bộ phận của hệ 
thống. Chất lỏng nóng hơn có tỷ 
trọng thấp hơn và do đó có xu 
hướng dâng lên. 


THINNER chớt làm long 

Chất lỏng dễ bay hơi làm giảm 
độ nhớt của sơn hay vécni do đó 
làm sơn chảy dễ đàng hơn. Chất 
này phải phù hợp với vật liệu 


397 


Thin shell 


pha màu của sơn. Chất làm loãng 
hay dùng nhất là dầu thông 
(tưrpentine) và cồn trắng 
(white spirit). 


THIN SHELL Đỏ mỏng 

Vỏ mỏng (shell) có thể thiết kế 
sử dụng lý thuyết màng mỏng 
(membrane theory). 
THIN-WALLED SECTION tiết điện 
thành mỏng 

Tiết diện có thể bị vênh cục bộ 
(local buckling) 


THIRD-ANGLE PROJECTION phép 
chiếu góc thứ ba 
Xem projection orthographic 


THIXOTROPIC xúc biến 

Bị cứng khi để yên trong thời 
kỳ ngắn, và đạt được độ nhớt 
thấp do lắc cơ học. Quá trình 
là thuận nghịch và là đặc trưng 
của một số gel keo dính 
(coHoidal) 


THREE-DIMENSIONAL, 
PHOTOELASTICITY quang đàn 
hồi bqœ chiều 

Kỹ thuật giải các bài toán không 
gian, để đối lại với quang đàn 
hồi phẳng. Năm 1935 Solahian 
phát hiện rằng ở một số vật liệu 
quang đàn hồi (photoelastic 
materials), đặc biệt là phenol 
formaldehyde hình ảnh ứng suất 
có thể cho đông lại ở nhiệt độ 
7B5°C cao hơn nhiệt độ phòng. 
Mô hỉnh phải cho chịu ứng suất 
ở trong lò và làm lạnh trong lúc 
vẫn còn có tải trọng. Sau đó cắt 


Threshoid 


thanh các lát song song và xem 
xét dưới kính phân lực 
(polariscope) ở nhiệt độ trong 
phòng. Ba ứng suất chính thu 
được bằng cách tổng hợp các lát 
phẳng. Còn gọi là phương phóp 
ứng suổt đông kết. 


THREE-DIMENSIONAL SOUND 
xem stereophonic sound 


THREE-DIMENSIONAL VISION 
xem stereoscopic vision 


THREE-PHASE SYSTEM hệ ba pha 
Hệ thống đòng điện xoay chiều 
mà các dòng điện chuyển theo 
ba mạch độc lập đặt lệch pha 
nhau 120 độ điện. 


THREE-PINNED ARCH (hay 
portal) Vòmn (khung cổng) ba 
khớp 

Một vòm (hoặc khung cổng) có 
hai khớp liên kết ở gối tựa và 
khớp thứ ba ở đỉnh vòm (hay 
giữa dầm), Khớp thứ ba làm cho 
kết cấu trở thành #nh định. 


THREE-PRONG PLUG phi cớm 
diện 3 đầu 

Phít cắm điện có hai đầu nối với 
mạch điện còn đầu thứ ba nối 
với đất, 


THRESHOLD (của một tác nhân 
kích thích vật lý) ngưỡng 

Giá trị thấp nhất có thể đạt của 
tác nhân kích thích, với một rmnức 
tin cậy nhất định, do một người 
quan sát phát biện ra. 
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Thưreshold oƒ audibiin 


THRESHOLD OF AUDIBILITY xem 
hearing threshold 


THROAT độ đày tính toón của 
mốt hàn. 

Chiều dày tối thiểu của mối hàn 
(fillet weld) đó là kích thước 
xác định cường đệ mối hàn. 
(Hình 114). 


lHình 114. Dộ dầy của đường hàn. 


THRUST ¿/€ đẩy, lực xô ngang 
Lực đẩy tác động do một phần 
của kết cấu lên phần kề bên. 
Thuật ngữ này được sử dụng 
riêng cho các lực ngang hoặc lực 
nghiêng trong vòm (arches), 
tường chống (butresses) và 
tường chắn (retaining walls), 


TIIRUST, LINE OF đường úp lực 
Đường cong tạo bởi các điểm mà 
áp lực (thrus£) tổng hợp đi qua, 
thí dụ, ở một vòm. 


TIE (hanh kéo, cốt đai, thanh câu 
a) Cấu kiện chịu kéo, trái với 
cấu kiện chịu nén. 


Titing muxer 


b) Trong cột bêtông cốt thép, cốt 
thép ngang hoặc cốt thép đai. 
Choop reinforcement). 

c) Thanh câu ở tường (wall-tie). 


TIED COLUMN cột có cốt đai 
Cột bêtông cốt thép theo phương 
ngang có bố trí thép đai (hoops) 


TILE Uiên lợp, 0oiên lát 

Viên mỏng dùng lợp mái, tường 
hoặc sàn. Viên này có thể làm 
bằng sành nung, có hay không 
tráng men, bằng đá thiên 
nhiên, bêtông hay các loại chất 
dảo. 


TILE, PVC 
chloride 


xem polyvinyl 


TILE, ROOF ngói mới 

Ngói đất sét hay bêtông dùng để 
lợp mái dốc; ngói có thể làm loại 
phẳng mặt (đôi khi gọi là ngói 
nước Anh) hoặc là loại có các gờ 
chảy nước (xem french tile, 
marseilles pattern tile 
miỉssion tile, pan tile và 
s-tile). Xem thêm shingle và 
slate 


TILTING MIXER máy trộn thùng 
đổ nghiêng 

Máy trộn từng mẻ (batch 
mixer) nhỏ để trộn bêtông hay 
vừa, mẻ trộn được đổ ra bằng 
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Tth-up constructiort 


cách lật nghiêng hoàn toàn 
thùng quay. 


TILT-UP CONSTRUCTION iắp (heo 
phương pháp quay 

Phương pháp lắp dựng bêtông 
đúc sẵn theo cách cấu kiện đúc 
nằm ngang liền với cần lấp rồi 
tháo ván khuôn, dựng đứng lên 
vào vị trí. 


TIMBER CONNECTOR chêm. uòng 
nối gỗ 

Một thứ dùng làm miếng liên kết 
gỗ khác với đỉnh hoặc bulông. 
Thuật ngữ thường để chỉ các loại 
vòng nối (spHt-ring 
connector), (ếm nối chống cắt 
và phiến nối có răng nhưng 
không phải là định chùm (gang 
nails) và bàn chông (nail 
plates). 


TIMBRE đm sóc 

Tính chất của âm để phân biệt 
nhạc cụ này với nhạc cụ khác 
và giọng này với giọng khác. Nó 
phát sinh từ tổ hợp riêng và 
cường độ tương ứng của các âm 
bội hòa thanh (harmonic). Màu 
sắc âm thanh là hiệu quả do tổ 
hợp âm sắc nghía là các nhạc cụ 
và/hay là giọng trong sự phối 
nhạc riêng. 


TIME, CRASHED hay: NORMAL 
xem ©rashed time. 


Tim 


TIME LAPSE PHOTPGRAPHY chụp 
ảnh bấm giờ 

Nghiên cứu các quá trình lao 
động bằng hoạt động quay phim 
sử dụng loạt ảnh theo các SG 
thời gian. 


TIME SHARING phân đoạn thời 
gian 

Một số máy tính nhánh sử dụng 
chung một bộ xử lý của máy chủ, 
có về như làm việc đồng thời. 
Bộ xử lý của máy chủ phân đoạn 
thời gian thao tác của nó cho 
các máy nhánh thành các đoạn 
thời gian nhỏ. 


TIME STUDY nghiên cứu thời 
gian 

Sự thiết kế thời gian cho một 
công nhân thực hiện các nhiệm 
vụ riêng theo các điều kiện riêng. 


TIME SWITCH cới chuyển mạch 
dịnh giờ. 

Một cái chuyển mạch điều khiển 
nhỡ một đồng hồ điện, nó ngắt 
và đóng dòng điện ở thời gian 
định trước. 


TIN £hiếc 

Một chất kim loại trắng, một thời 
sử dụng rộng rãi làm dụng cụ 
ăn và các đồ dùng khác (họp kim 
thiếc, pewter) và là một trong 
các thành phần tạo nên đồng đó 
(bronze); bây giờ phần lớn dùng 
làm lớp phủ bảo vệ cho thép 
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Tín rooƒ 


trong (ôn mẹ thiếc. Ký hiệu hóa 
học là Šn, số nguyên tử là 50, 
trọng lượng nguyên tử là 118,7; 
trọng lượng riêng là 7,3; điểm 
nóng chảy là 232°C và hóa trị 
là 2 hoặc 4. 


TIN ROOF mới tôn 

Nghĩa đen là mái lợp bằng tôn 
tráng thiếc. Trong thực tế 
thường dùng cách lợp mái bằng 
tôn mạ (galvanised) (đó là mạ 
kẽm). 


TINTED GLASS 
nhuộm. màu 
Thường dùng làm kính hấp thụ 
nhiệt (heat absorbing glass) 


thủy tỉnh có 


TINTS màu nhẹ 


Chất bột màu làm nhạt đi bằng 
mâu trắng. 


TL viết tắt của transmission 
loss (ổn thốt do truyền 


TNO Viết tất của Nederiand 
Cantrgie Orgonisdtie 0oor 
Toegepast Natuuruleten 
SchappelÙile orderzoek, tổ chức 
chính phủ của Hà lan về nghiên 
cứu khoa học ứng dụng, có một 
số phân nhánh nghiên cứu về 
xây dựng. 


TOE chân tường chắn 


Ton 


Bản nằm ngang ngắn của tường 
công xôn (cantilever retaining 
wall) 


TOILET phòng uệ sinh 

Phòng bố trí hố xí (water 
closet) và đôi khi cũng có cả 
bồn tắm. 


TOLERANCE đưng sai 

Sai lệch cho phép đối với kích 
thước đã định. Diều đó đặc biệt 
quan trọng khi các chỉ tiết được 
sản xuất tại nhiều xí nghiệp khác 
nhau, vì sự bảo đảm dung sai 
qui định là cần thiết để các bộ 
phận lắp ráp được với nhau mà 
không cần cát hay phải lắp thêm 
các lỗ. Dung sai có thể là âm 
(như là cho tấm vách lắp giữa 
hai bức tường đã có) hoặc là 
dương (như là cho khuôn cửa lấp 
vào cái cửa đã có) hay cá hai: 
dương và âm (nếu không có hạn 
chế nào khác). giới hạn kích cỡ 
là hai kích thước tối đa và tối 
thiểu mà kích cỡ thực tế phải 
nằm giữa và hiệu số giữa hai 
kích thước ấy là dung sai. 


TOLERANCE OF NOISE xem 
damage rick criterion và 
back-ground noise 


TON (=1016kg) ¿ấn 
1 tấn dài = 2240 lb; 1 tấn ngắn: 
2000 Ib (=907,18kg) 
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Tone colowr 


1 tấn hệ mét = 1000kg = 0,984 
tấn dài = 1,102 tấn ngắn. 

Ỏ Mỹ "tấn" thường có nghĩa là 
tấn ngắn nhưng trong nhiều 
nước nói tiếng Anh khác thường 
có nghĩa là tấn đài. Tấn hệ mét 
thường đọc, viết là "tonne” trong 
tiếng Anh để phân biệt với 2 loại 
tấn khác. 


TONE COLOUR màu sắc ôm 
thanh 

Một tổ hợp của các âm sắc 
(timbres) 


TONGUE AND GROOVE JOINT (T 
& G ]JOINT) mộng ôm dương 
Mộng gỗ và cũng là loại mộng 
cho cọc bêtông đúc sẵn có mộng 
lồi ra và lỗ mộng lõm vào để lùa 
chặt (hinh 115). Mặt sàn gỗ 
thường làm mộng lùa âm dương, 
cho phép gỗ chuyển dịch khi thay 
đổi độ ẩm mà vẫn bảo đảm liên 
kết tốt. 


Hình 115. Mộng âm và dương, 


TONNE (ấn, 
Tấn (ton) hệ mét, bằng 1000kg. 


TON OF REFRIGERATION 
đông lạnh 


tấn 


Topping 


Hiệu quả làm lạnh khi một tấn 
(ngắn) của đá ở 0°C (32°F) chảy 
thành nước ở 0°C (32°F) trong 
24 giờ. Đó là suất dòng nhiệt 
đơn vị khi thiết kế máy điều 
hòa không khí. Một tấn đông 
lạnh = 12000 Btu trong 1 giờ 
= đỗ17 watts (hay Joules trong 
1 giây). 

TOOILED JOINT mạch co 

Mạch xây (Joint in brick-work) 
được nén và được tạo hình bằng 
một loại dụng cụ. 


TOP-HAT SECTION đế? điện hình 
tu 

Tiết diện kim loại dập rỗng có 
hình _ƒ 1_ 


TOP-HAT STRUCTURE 
hình mũ 

Một khung nhà cao có sàn cứng 
ở trên cùng. Làm như thế giảm 
độ võng công xôn của khung do 
tải trọng ngang và tăng thêm 
cường độ khung, hiệu quả là tiết 
kiệm vật liệu xây dựng. 


bết cấu 


TOP-HUNG WINDOW cứnh cửa lắp 
bản lề ngang 

Khuôn cánh cửa sổ (casement 
window) bắt bản lề nàm 


ngang. 


TOPPING /ớp một 
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Topsoil 


Lớp bêtông chất lượng cao giải 
thành mặt sàn trên lớp lót 
bêtông. 

TOPSOIL lớp đất mặt 

Lớp đất có chứa đất mùn 
(humus) để trồng cây. Đất này 
cố giá trị trong nông nghiệp và 
làm vườn, nhưng cần phải 
chuyển bóc đi trước khi làm 
móng công trình. 


TORQUE Giống như twisting 
moment 


TORR 7orr 

Đơn vị dùng trong công nghệ 
chân không, bằng Imm thủy 
ngân hay 133 N/m”., 


TORSIONAL MOMENT giống 
twisting moment 


TORSIONAL RIGIDITY độ cứng 
chống xoứn 

Trị số đo độ cứng của cấu kiện 
khi chịu xoắn, Thường lấy là tích 
số GJ mà G là mođun độ cứng 
(modulus of rigidity) và J là 
mômen quán tính cực (polar 
raoment of inertia). 


TöORSION BUCKLING sự oằn do 
xoắn 

Sự oằn của cột do không đủ ổn 
định đàn hồi. 


Trade-off 


TORUS hình xuyến, uành xuyến. 
a) Mặt hay khối tạo ra bởi sự 
xoay tròn của mặt vòng tròn hay 
tiết diện conic quanh một trục, 
thí dụ, vành cứng, tiết diện tròn, 
tiết điện elip. 

b) Một đường gờ lồi, rộng, cớ 
tiết điện gần nửa vòng tròn dùng 
đấp ở chân cột cổ điển. 


TOUGIIENED GLASS kính đai 
Kính an toàn đã gia công nhiệt. 


TOUGHNESS /ứoh đai 
Khả năng chống được sự gãy vỡ 
do va đập hay động chạm mạnh, 


TOWER CRANE cần trục thúóp 
Cần trục có tay cần được treo ở 
đỉnh của trụ tháp, chiều cao của 
nó có thể nâng lên theo chiều 
cao cần xây lấp. Xem thêm 
derrick và gantry crane 


TRABEATED đừng đềm 

Kiểu xây dựng truyền thống, 
vượt nhịp dùng lanhtô đá (nghia 
là dầm), để đối lại với kiểu xây 
dựng cuốn vượt (areuated). 


TRADE-OFF /d chọn theo mục 
tiêu 

Từ bỏ một số đặc trưng thiết kế 
mong muốn (như là sự tiêu thụ 
Ít năng lượng cho công trình) để 
đạt được sự cải thiện một số đặc 
trưng khác (như là giá đầu tư 
thấp). 
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TrAj€CtOTY, Sress 


TRAJECTORY, STRESS giống như 
isostatic line 


TRAMMEL comnpo lớn 
Compa lớn để đo vạch vòng tròn 
thật rộng. 


TRANSDUCER Máy biến năng 
Máy biến các dạng dao động cơ 
học hay sóng âm thành năng 
lượng điện hoặc từ (hoặc ngược 
lại) 


TRANFER LENGTH độ đời neo, 
truyền lực 

Khoảng cách ở đầu thanh cảng 
trước cần thiết để đạt tới toàn 
bộ ứng suất căng trong dây căng 
trước nhờ sự dính kết (bond). 
Còn gọi là lực /ansmission 
tenghit. 


TRANSFER OF PRESTRESS Sự 
truyền ứng suốt trước 

Quá trình truyền lực neo của ứng 
suất trước của dây căng 
(tendons) từ kích căng sau 
(post-tensionning). hoặc từ 
một bệ căng trước 
(pre-tensionning) vào cấu kiện 
bêtông. 


TRANSFORMATION 
TEMPERATURE nhiệt độ biến 
pha 

Nhiệt độ ở đó một pha của một 
hệ hợp kim (alloy) chuyển sang 
pha khác. 


Tramsi 
TRANSFORMED SECTION tiết 
điện chuyển dối 
Một tiết diện giả thiết của một 
vật liệu có cùng tính chất đàn 
hồi như tiết điện tổ hợp do hai 
vật liệu, Dó là cách giản đơn 
tính toán cho các vật liệu tổ hợp. 


TRANSFORMER máy biến úp 

Thiết bị điện để biến đổi năng 
lượng từ điện áp này sang điện 
áp khác, tăng hoặc giảm. Trong 
công trình lớn, năng lượng điện 
nhận vào có điện áp cao và ở 
trạm biến áp phải hạ xuống điện 
áp tiêu chuẩn sử dụng trong nhà 
(thường là 240 vôn ở châu Âu 
và châu Úc, 120 vôn ở Mỹ). 


TRANSISTOR đèmz bán đẫn, 
tranztto 

Một thiết bị điện dùng chất bán 
dẫn (semiconductors) để thực 
hiện các chức năng trước đây của 
đèn điện tử, như để nắn hoặc 
tăng một dòng điện. 


TRANSIT a) Đường trung thiên, 
đường tí ngọ; b) máy hính 0ì 
tranztt 

a) Dường đi biểu kiến của một 
thiên thể qua đường thiên đỉnh 
ở một nơi, do ở vòng quay hàng 
ngày của trái đất, nghía là khi 
nó đến điểm cao nhất. Lúc mặt 
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Transit: theodolite 


trời đi qua thiên đỉnh là buổi 
trưa biểu kiến (apparent no§øn). 


bì) Máy kinh vi tranzit (transit., 


theodolite). 


TRANSTIT THEODOLITE máy kính 
UÉ tranzit 

(Thường gọt tết là tranztf) 

Một máy kinh vĩ (theodolite) 
có thể quay trọn vòng quanh trục 
nằm ngang. Hầu như nhiều loại 
máy hiện đại cũng thiết kế để 
thực hiện được như vậy. 


TRANSLATION phép tịnh tiến 
Sự di chuyển thẳng của một 
điểm trong không gian mà không 
CỐ SỰ xoay (ro£ation). 


TRANSLATION, SURFACE OF xem 
surface of translation 


TRANSLUCENT CONCRETE xem 
glass-concrete construction 


TRANSLUCENT GLASS £Èủy tỉnh 
mờ, hinh mờ 

Kính có vân vì thế không trong 
suốt. — 


TRANSMISSION sự truyền dẫn 
Thuật ngữ chung để chỉ năng 
lượng đi qua một vật trung gian 
từ phía này sang phía kia. 


TRANSMISSION LENGTH giống 
như transfer length 


Trap door 


TRANSMISSION LOSS (ổn thất do 
truyền dẫn 
Tổn thất áp lực âm qua các rào 
chấn âm và vật giảm âm 
(silencers). Do bàng đêxiben 
(decibels). 


TRANSMITTANCE hệ số /ruyền 

Tỷ số luồng truyền trên luồng 
đến. Xem thêm thermail 
transmittance. : 


TRANSOM (hanh dố ngang 

Thanh phần chia ngang ở cửa sổ 
truyền thống. Thanh phân chia 
đứng gọi là đố đứng (mwiiion). 


TRANSVERSE LOADING tải trọng 
ngưng 

Tải trọng tác động vuông góc với 
một cấu kiện, thí dụ tải trọng 
đứng lên đầm đặt ngang. 


TRANSVERSE REINFORCEMENT 
giống như lateral 
reinforcement 


TRAP hố rẽ, xiphông 

Chỗ cong hay chỗ sâu ở đường 
thoát nước ngầm (soil drain) bố 
trÍ sao cho trong xiphông luôn 
đầy nước và tạo thành nút nước 
(œater seai) chống sự bốc mùi 
tỏa vào nhà, 


TRAP DOOR cửa chui 

Cửa đi đặt phẳng ngay ở sàn 
nhà, ở mái hoặc trần hay ở bậc 
ngồi của nhà hát. 
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Trapeziun 


TRAPEZIUM hình thang 

Hình tứ giác (quadrilateral) có 
hai cạnh song song. Nếu chiều 
dài của hai cạnh song song là y¡ 
và y„ và chiều cao của hÌnh thang 
tạo góc vuông với hai cạnh ấy 
là x, điện tích hình thang là 1/2x 
(y¡ + y;)}. Đây là cơ sở của qui 
tắc hình thang (trapezoidal 
rule), 


TRAPEZOIDAL RULE gui tóc hình 
thang 

Qui tác để tính diện tích không 
đều hay là tính tích phân bằng 
cách vẽ. Chia diện tích thành 
một số dải song song theo trục 
hoành x. Chiêu dài của đường 
biên theo tung độ hay đường 
phân chia các giải riêng rẽ được 
đo và chúng bằng Vyq¿ YỊ› -› ŸYn- 
và yạ. Diện tích của hình là: 


1 

sx( Yạ +yp ta #‹. + Yai +Yn) 
Cách tính này nhanh nhưng kém 
chính xác hơn qui tấc 5impson 
(Simpson”s rule). ` 


TRASS ¿úp uụn núi lứa 
Đất puzôlan thiên nhiên 
(pozzolana) gốc núi lửa có ở 


Đức gần sông Ranh. 


TRAVELLER GANTRY cồn trục 
cổng có xe tời di động 


1rtangit 


Cổng cẩu cố định có xe tời di 
động tức là xe cẩu chạy trên ray 
lấp ở đính. 


TRAVELLING GANTRY cồn (rục 
cổng 

Khung cổng đặt trên bánh xe vì 
thế nó dịch chuyển qua lại được. 


TRAVERTINE đé frquéctin 

Đá túp-vôi mâu sáng (tufa) nói 
riêng, là đá dùng ở La mã cổ và 
hiện đại nay được xuất khẩu ra 
thế giới. 


TREAD mới bộc thang 

Mặt của một bậc thang trong cầu 
thang. Còn là khoảng cách nằm 
ngang giữa mép bậc thang 
(riser) đến chân bậc tiếp theo, 
không kể gờ bậc. 


TREMIE phu đố bêtông 
Phếu có gắn ống ở đáy dùng để 
đổ bêtông dưới nước. 


TRIANGLE fam. giác 

Hình phẳng được bao quanh 
bằng ba đường thẳng. Các góc 
trong của hình cộng lại được 
180°. Tam giác có hai cạnh bằng 
nhau là tam giác cân (/sosceies) 
và tam giác có ba cạnh bằng 
nhau là tam giác đều 
(equilatera). Một tam giác có 
một góc 909 là tam giác vuông 
(right angiedđ) và cạnh dài nhất - 
là cạnh huyền (hypoienuse) 
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Triangle öƒ forces 


TRIANGLE OF FORCES đt giác 
lực 

Giống như hình bình hành lực 
(parallelogram of foreces) 
nhưng bỏ đi hai cạnh của hình 
bình hành. 


TRIANGULATION ø) phép tam 
giác phân; b) phép tam giác đạc 
a) Một phương pháp dùng trong 
thiết kế khung phẳng và khung 
không gian bảo đảm rằng khung 
ấy là đẳng tỉnh. Theo định luật 
MOBIUS (Mobius' law), một 
dàn có các thanh sắp xếp thành 
các hình tam giác kề nhau thì 
tính định. 

b) Một phương pháp do đạc lấy 
các điểm ở đất tạo thành mạng 
lưới ô tam giác. Một cạnh của 
tam giác đo chính xác ở mặt đất. 
Các cạnh kia xác định bàng phép 
đo góc. 


TRIAXIAL COMPRESSION TEST 
phép thử nén ba trục 

Thí nghiệm trên mầu thử 
(thường là đất) đựng trong bao 
cao su bao quanh bằng một chất 
lỏng để gây áp lực bên cạnh nén 
theo hai phương vuông gúc với 
nhau. Áp lực thẳng đứng (là 
hướng thứ ba) thì dùng một 
pittông. Không giống như thí 
nghiệm nén tự do (unconfined 
compression test) có thể sử 
dụng trên đất không dính. 


Trùn 


TRIBOPHYSICS bật ¿ý uê ma só£ 
Vật lý học về sự ma sát 


TRICALCIUM SILICATE Tricawxi 
silicat 

Một trong những thành phần 
chính của xi măng Poøcláng 
(Portland cement). Thành 
phần hơa học của nó là 3CaO. 
SiO; hay C;§ trong cách ghi của 
các nhà hóa học về ximăng. Dây 
là thành phần chủ yếu của các 
chất tạo nên ximăng được 
Tornebohm năm 1877 gọi là Alite 
(A176) trước khi các thành phần 
hóa học của xi măng được xác 
định chính xác. 


TRIGONOMETRY môn, lượng giác 
Bộ môn Toán học về hàm số vòng 
(circulation functions). Lượng 
giác phẳng nghiên cứu các tam 
giác vẽ trên mặt phẳng. Lượng 
giác cầu khảo sát các tam giác 
vẽ trên mặt cầu. 


TRIM »ẹp khuôn, gờ nẹp 

a) Gờ cho lễ trống bằng màu hay 
vật liệu khác với mặt tường. 

b) Thuật ngữ chung của gờ nẹp, 
gờ chân tường v.v... bọc che các 
mối nối hở. 

©) Thuật ngữ chung cho mọi công 
việc hoàn thiện bên trong thấy 
được, gồm cả bản lề và khóa. 
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Trimetric projectian 


TRIMETRIC PROJECTION phép 
chiếu bqa trục 

Một phép chiếu trục đo 
(axonometric projection) mà 
hai trục nằm ngang vẽ ở các góc 
khác nhau. 


TRIP COIL ngốt mạch bằng ống 
đây 

Cái ngắt mạch điện theo nguyên 
tác solinoid (solenoid) 


TRIPOD giớ bø chân 
Giá đỡ có ba chân. 


TROMBE WALL tường giữ nhiệt 
Tường thu và giữ nhiệt do Felix 
Trombe đề nghị ở Pháp, cho các 
nhà nhiệt mặt trời thụ động 
(passive solar). 


TROPICS cúc chỉ tuyến 

Hai đường vỉ tuyến (at#ude) 
23°26°, Bác và Nam, tương ứng 
với chuyển động xa nhất của mặt 
trời so với đường xích đạo. Vùng 
chí tuyến là vùng kẹp giữa các 
vòng chỉ tuyến. 


TRUE VOLUME OF A POROUS 
MATERIAL £hể fích thực của uật 
liệu xốp 

Thể tích đã trừ đi các lỗ rỗng 
hở và kín. Thể tích gộp (bulk 
volume) gồm cả các lỗ rỗng. 


TRUNNION AXIS (rục ngang 


Tubular seaffoldine 


Trục quay nằm ngang của máy 
kinh vi (theodolite). 


TRUSS xem roof truss 


TRUSSED BEAM or PURLIN đềm 
hay đòn tay kiểu dần 

Một dầm hay đòn tay cứng có 
gia cường bằng một thanh chịu 
kéo. 


TRUSSED RAFTER ưi bèo mới 
VÌ kèo tam giác trong dàn mái. 
Dàn kèo (fink truss) là một thí 
dụ cho khẩu độ lớn. 


TRY SQUARE be thử, thước thử 
góc Uuông 

Một dụng cụ gồm 2 thanh kim 
loại đặt vuông góc chính xác 
dùng để thực hiện công việc và 
kiểm tra góc vuông ở giai đoạn 
hoàn thiện. 


TUBE STRUCTURE 0F 
TUBE-IN-TUBE STRUCTURE kế? 
cấu ống 


Hệ kết cấu để xây dựng nhà cao 
tầng, coi các cột và các phần 
tường giữa cột (spandels) ở mặt 
chính như các hợp phần tạo 
thành ống có khoét lễ. Lồng cầu 
thang (lồng thang máy) tạo 
thành một ống khác bên trong 
ống phía ngoài, 


TUBULAR SCAFFOLDING đàn giáo 
Ống 
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Tuck poiting 


Dàn giáo dựng từ những ống 
thép mạ kẽm hoặc ống nhôm và 
đai kẹp. Thường dùng ống có 
đường kính ngoài là 50mm (2 
in). 


TUCK POITING mmiết mạch lõm 
sâu 

Phương pháp đã cổ làm nổi các 
mạch vữa trong khối xây gạch 
hoặc đá thiên nhiên bằng cách 
làm thành vạch lõm dạng mạch 
lõm sau đó trát lại bằng vữa khác 
hoặc mát tÍt màu khác biệt, 
thường dùng mâu trắng hoặc 
đen. 


TUFA đớ £úp 
Đá vôi xốp trầm tích từ các dung 
dịch quanh suối nước. 


TUMBRLER SWITCH công tóc iẫy 
Công tắc thao tác bằng cách đẩy 
các lẫy lên hoặc xuống. 


TUNG OIL đầu ¿ng 

Dầu ép từ các hạt A/eurite hình 
từm (Aleurites cordatz) đùng để 
chế tạo sơn, véc ni và dầu bóng. 
Dầu này có tỉnh chống nước cao. 
Cây này mọc nhiều ở Trung Quốc 
và Nhật Bản nên còn gọi là dầu 
gỗ Tàu. 


TUNGSTEN Wonfram, Tungsten 


Turbulent flow 


Một nguyên tố kim loại dùng để 
làm hợp kim thép cứng và làm 
dây tóc cho bóng đèn điện. Ký 
hiệu hóa học là W, số nguyên tử 
là 74, trọng lượng nguyên tử là 
184, trọng lượng riêng 19,3 và 
điểm nóng chảy là 33009C. 


TUNGSTEN-HALOGEN LAMP đèn 
halôgien-tungsten 

Dèn nung sáng (incandescent 
lamp) có một halogien điôt clo, 
brôm) cộng với kh nạp thông 
thường. Điều nây sinh ra một 
vòng tái sinh do tungsten, được 
bốc hơi từ dây tóc và để lắng 
bám vào thủy tỉnh và tái đóng 
bám lên sợi dây tóc, 


TURBHIMETER đựng cụ đo độ 
đục 

Một dụng cụ phân tích thành 
phần hạt (particle-size 
analysis) cho vật liệu mịn, trong 
đó độ đục của chất vẩn trong 
chất lỏng được đo liên tục. 


TURBINE ¿¿œbi 

Nguồn động lực quay đầu tiên 
(prime mover) phân biệt với 
động cơ pittông (reciprocating 
engine) 


TURBULENT FLUOW dòng chảy rối 
Dòng chảy không ổn định cớ 
xoáy, đối lại với dòng chảy tầng 
(streamline flow). 
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Turmmbuckie 


TURNBUCKLE rốc-co nối 

Một cặp ghép giữa hai đầu thanh, 
một đầu có ren trái còn đầu kia 
có ren phải. Khi quay rác-co nối 
sẽ kéo cả hai đầu. Loại giản đơn 
hơn chỉ có một hướng ren phải 
và đầu kia là khớp khuyên. 


TURNING sự /iện 
Gia công một vật trên máy tiện 


TURPENTINE đều (hông 

Chất làm loãng điều chế từ cách 
chưng cất nhựa một số loại cây 
thông. Cồn trắng (white spirit) 
thường dùng làm chất thay thế. 


TWISTING MOMENT Ôø:en xoốn 
Mômen của các loại lực tác động 
lên cấu kiện chung quanh trục 
độc cực nghĩa là mômen vuông 
góc với tiết diện. Còn gọi mômen 
xoắn (forsiongl moment) hay 
xoắn (torque). 


TWO-PART ADIESIVE chết dinh 
hai phần. 

Loại keo tổng hợp chế tạo làm 
2 phần, một chất nhựa dạng bột 
và một chất thúc (accelerator) 
chỉ trộn lẫn trước khi dùng. 


TWO-WAY SLAB bản hai phương 
Bản (slab) kê giữa các dầm theo 
hai phương. 


UHimate strain 


U 


U-BOLT ðwiông chữ Ù. 

Thanh thép uốn cong hình chữ 
U có ren và vặn đai ốc ở hai 
đầu. Còn gọi là đai kẹp (củp). 


UF viết tất của Urea 
Formaldehyde #oóe mandêhý: 
Drê 


U GAUGE đựng cụ 


Ấp kế (manometer) Hình uốn 
cong chữ Ú. 


UfA viết tắt của Union 
Internationale des Architectes. 
Hội quốc tế của cúc hiến trúc sư, 
ở Paris 

ULTIMATE LOAD ¿đi irọng cực 
hạn 

Trong thiết kế theo cường độ cực 
hạn (ultimate strength 
design) đó là tải trọng thường 
xuyên tác động nhân với hệ số 
tải trọng (load factor) 


ULTIMATE STRAIN biến dợng cực 
hợn 

Biến dạng mà đến đấy vật liệu 
bị phá hoại. Trong thiết kế theo 
cường độ cực hạn (ultimate 
strength design) biến dạng cực 
hạn của bêtông được thừa nhận 
là giống nhau cho mọi loại bêtông 
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Uhùmate strength 


và bằng 3.103 (Mỹ và Australia) 
hoặc 3,5.10 (Anh). 


ULTIMATE STRENGTH cường độ 
cục hạn 

Tải trọng lớn nhất mà mẫu thử 
chịu được trước khi bị phá hoại. 


ULUTIMATE STRENGTH DESIGN 
thiết kế theo cường độ cục hợn 
Thiết kế dựa vào cường độ cực 
hạn của kết cấu trong hay của 
cấu kiện, để đối lại với thiết kế 
theo giai đoạn đàn hồi (elastic 
design). 


ULTRAMARINE màu xanh nước 
biển thẳm 

Một màu xanh đặc trưng, làm 
từ đá da trời nghiền mịn (lapis 
lazuH). Màu này rất đát tiền và 
hầu hết màu xanh nước biển 
thẫm ngày nay là chất màu nhân 
tạo phỏng theo màu mẫu. 


ULTRASONIC WAVE sóng siêu âm 
Dao động cơ học của một vật 
rán, lỏng hoặc hơi có tần số cao 
hơn tần số âm nghe được và tốc 
độ bằng tốc độ âm ở cùng môi 
trường. Nó phản xạ và khúc xạ 
ở biên giới của chất rắn và vì 
thế sử dụng để dò tìm không 
phá hoại (non-destructive) các 
vết rạn và khuyết tật trong kết 
cấu bêtông, trong vỏ kim loại 
v.v... hay để xác định chiều dày 


Unconfined compesslon test 


của miếng vật liệu chỉ cớ một 
mặt là tiếp cận được. 


ULTRAVIOLET RADIATION 6ức xg 
tử ngoại 

Bức xạ điện từ có bước sớng ngắn 
hơn 390nm nghĩa là ngoài của 
tỉa tím, cuối của ánh sáng nhìn 
thấy được. Đó là một phần của 
bức xạ nhận được từ mặt trời 
và nó có tác dụng phá hỏng một 
số vật liệu. gồm cả một số chất 
dẻo. Do đó các chu kỳ bức xạ tử 
ngoại đã được dùng trong vài loại 
máy thử tác động của thời tiết 
(weatherometers). 


UMBER bộ màu nêữu 
Bột khoáng màu nâu. Nó gồm 
oxýt sắt và oxýt mìangan. 


UMBRELLA SHELL uỏ mỏng đạng ô 
Mái vỏ mỏng được tạo thành do 
4 vỏ mỏng hypa (hypar) (Hình 
116) hay do cách sắp xếp thích 
hợp khác của vỏ hypa. 


HHình 116. Vỏ mỏng dạng ô 


UNCONFINED COMPRESSION 
TEST (hí nghiệm nén tụ do 
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Unconfincd compressive sirength oöƒ clay 


Thí nghiệm nén trên mẫu vật 
liệu không có cản trở ở các phía 
xung quanh, đớ là thực tiễn phổ 
biến cho vật liệu kết cấu. Thuật 
ngữ này chủ yếu được dùng với 
thí nghiệm về đất, để phân biệt 
với thử nén theo ba trục 
(triaxial compression test). 


UNCONFINED COMPRESSIVYE 
STRENGTIL OF CLAY cường độ 
chịu nén tự do của đất sét 
Cường độ này phụ thuộc phần 
lớn vào lượng nước chứa và có 
phạm vi từ thấp hơn 35kN/mˆ 
(5 psi) với đất sét rất mềm đến 
lớn hơn 275 kN/mˆ (40psiì với 
đất sét rất cứng. Cường độ này 
có thể bị giảm đi do nhào nặn 
đất. 


UNDERPIN sự xây thên: móng 
Xây móng mới cho tường hoặc 
cột trong nhà có sẵn không dì 
rời kết cấu bên trên. 


UNDER-REINFORCED SECTION 
tiết diện đột ít cốt thép 
Tiết diện bêtông cốt thép có Ít 
thép hơn số lượng cần thiết theo 
tính toán cân bằng nội lực vật 
liệu (balanced design). 


UNDISTURBED SAMPLES 
borehole samples 


xem 


UNIDHIRECTIONAL MICROPHONE 
mìicrô nuột hướng 


Universdl testiig machine 


Micrô chỉ bát tiếng từ một 
hướng. 


UNIFORM GRAVEL of SAND sởi 
hay củt đồng cỡ 
Vật liệu giữ lại giữa hai cấp sàng 
liên tiếp vì thế các hạt gần như 
có cùng kích cỡ. 


UNIFORM SKY öầ trời đồng 
nhất 

Bầu trời lý tưởng cố cùng độ 
sáng ở mọi độ cao. Dùng để tính 
toán nhiều phép tính về ánh sáng 
ban ngày do sự giản đơn của nó. 
Xem thêm cie standard clear 
blue sky, cic standard 
overcas(¿ sky và 
standard sky. 


indian 


UNIT STRESS ứng suất đơn uị 
Thuật. ngữ thường là đồng nghia 
với ứng suất (stress) 


UNIT WEIGHT (trọng lượng đơn 
tị 

Tỷ trọng của vật liệu nghĩa là 
trọng lượng trong một đơn vị thể 


tích. 


UNIVERSAL TESFING MACHINFE 
rmúy thứ uạn nững 

Máy thử (testing machine) có 
thể tác động các lực kéo, nén, 
uốn lên mẫu khi thử, khác với 
máy chỉ thiết kế để làm một 
dạng thử. 
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Unherse 


UNIVERSE ¿hế giới 

Thuật ngữ thống kê có nghĩa một 
nhốơm đặc trưng thí dụ nhớm 
người, nhóm mẫu trụ bêtông. 
Một thế giới có thể có một số 
dân cư (populations) kết giao 
với nó. 


UPPEED SYSTEM hệ thống cấp 
nưóc có ớp 

Hệ cung cấp nước dùng áp lực 
đường ống hoặc bơm đặt ở đảy 
nhà. 


UPLIFT sự nâng lên 
Lực đẩy lên. Xem thêm frost 
heave và quicksand. 


UPSTAND BEAM đồm: nổi 
Dầm nhô lên trên bản liền nơ. 


UPRIGIITS ¿hanh đứng 

Thanh đặt thẳng đứng, thường 
là thanh gỗ, thí dụ thanh đứng 
khuôn cửa di. 


UREA FORMIALDEITYĐE 
formaldehyde 


xeIn 


USASI nited Štates of America 
Standards Institute Viện tiêu 
chuẩn Hoa kỳ 

Viện tiêu chuẩn Hoa kỳ bây giờ 
là viện Hợp nhất Tiêu chuẩn 
Quốc gia Mỹ quốc. 


U-»ale 


US CUSTOMARY UNITS đơn tị 
theo tập quán Hoa kỳ 

Hệ thống đơn vị FPS là do văn 
phòng quốc gia về tiêu chuẩn, 
Oasinhtơn, đề nghị. Có một số 
khác của đơn vị theo tập quán 
của Hoa kỳ và của Ánh quốc thí 
dụ ở galông (gallon) và tấn 
(ton). 


U-TIE thanh uốn hình chữ U 
Thanh để câu ở tường, uốn hÌnh 
chữ U. 


UTIHLiISATION FACTOR hệ số sử 
dụng 

Hệ số được dùng trong phương 
pháp Lumen (lumen method) 
để tính cả hai loại độ rọi của 
ánh sáng ban ngày và ánh sáng 
điện, nó kể đến phản xạ ánh 
sáng bên trong. 


U-TRAP ống xiphông hình U 
Ông xiphông (trap) trong cống 
thoát nước chôn dưới đất, gọi 
như vậy vì xiphông có hình giống 
chữ U. 

U-TUBE xem: manometer 


U-VALUE fr‡ số 
Số đo sự truyền nhiệt (thermail 
transm:ttance) 
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Vacuum 


V 


VACUUM chân không 

Khoảng không gian trống rỗng: 
Không thể đạt được chân không 
hoàn toàn trên trái đất, và đạt 
áp suất 10 N/mˆ đã coi như 
chân không tốt. 


VACUUM CONCRETE bêfông húi 
chân không 

Bêtông đã được hút bớt nước 
bằng tấm chân không trước khi 
xảy ra sự đống cứng. Bêtông có 
chứa nước đủ để đổ được vào 
ván khuôn, nhưng rồi rút bớt để 
đạt cường độ bêtông cao hơn; 
xem Abhrams” law 


VACUUM LIFTING sự nâng chân 
không 

Sự nâng một vật, thí dụ các tấm 
bêtông đúc sẵn bằng thiết bị hút. 
Nó cho phép phân bố đều lực 
nâng nhưng giá thành của thiết 
bị thường khá cao. 


VALENCY hóa frị 

Khả năng kết hợp của một 
nguyên tử. Như là oxy cố hóa 
trị hai, kết hợp với bai nguyên 
tử Hydro hóa trị một để tạo 
thành nước. Một vài chất có 
nhiều hóa trị thí dụ lưu huỳnh 
có các hơa trị là 2, 4, 6. 


Vane test 


VALLEY xối 

Sự giao nhau giữa hai mái đốc, 
đối lại với nóc (hỉp). Bản thân 
xối cũng phải có độ dốc để có 
thể thoát nước mưa, 


VALUE (of a colour) /r‡ số của 
màu 

Trong sách Munsell về mầu 
(Munsell book of color), giá 
trị tương quan đến độ sáng của 
màu thấy được và xếp hạng từ 
0 /cho màu đen lý tưởng đến 10/ 
cho màu trắng lý tưởng. 


VALUE ANALVSIS phớn tích theo 
giá trị 

Kỹ thuật dùng để xem xét thiết 
kế đang tiến triển nhằm đạt 
được các mục tiêu thiết kế một 
cách tiết kiệm nhất, nó bao gồm 
cảm quan, phê phán thiết kế và 
phân tích tiếp theo của ý tưởng 
để lựa chọn. 


VALVE a) uơøn b) đền điện tử 
a) thiết bị để điều chỉnh dòng 
chảy của một chất lỏng hay khí 
trong đường ống. 

bỳ đèn phát điện tử 
(thermionic) dùng như làm điều 
chỉnh hay khuếch đại điện tử. 


VANE ANEMOMETER 
anemometer 


xem 


VANE TEST £hí nghiệm cốt cánh 
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Vanishing point 


Thí nghiệm cát (shear test) để 
xác định cường độ của đất ở hiện 
trường, Một cánh quạt có 4 cánh 
gài lùa vào đất ở chân lỗ khoan 
(borehoie). Nó quay do một tay 
đòn lắp ở trên và lực quay được 
đo khi đất bị cát. 


VANISIHNG POINT điểm tụ 
Điểm mà những đường song 
song tụ lại khi đi xa điểm quan 
sát, trong phép chiếu phối cảnh 
(perspective projection). 


VAPOUR hơi 

Khí ở một nhiệt độ thấp hơn 
nhiệt độ tới hạn và vì thế có thể 
hóa lỏng khi tăng áp suất một 
cách thích hợp. 


VAPOUR HARRIER rào chắn hơi 
Vỏ kín, thí dụ bằng nhôm, ngăn 
hơi ẩm từ không khí ẩm nóng ở 
trong công trình không cho thoát 
qua và ngưng tụ ở không gian 
lạnh hơn. Nớ rất cần trong điều 
kiện khí hậu lạnh vào ban đêm 
và vào mùa đông, để bảo vệ tấm 
cách ly khỏi đầy nước ngưng tụ 
hay bảng và vì thế nó đặt ở mặt 
bên trong nóng hơn của tấm cách 
ly. Một rào chấn tuy có thể chặn 
được nước dò nhưng không hẳn 
có thể chặn được hơi nước. 


VAPOUR PRESSURE áp lực hơi 


Vauft 


Ấp lực do hơi sinh ra. Thuật ngữ 
đồng nghĩa với áp lực hơi bão 
hòa (sơturated Uudpour pressure) 
là áp lực hơi ở tiếp điểm của nó 
với dạng thể lỏng. Áp lực hơi 
bão hòa giảm khi nhiệt độ giảm. 
Xem saturated air. 


VARIANCE phương sai 

Bình phương của độ lệch tiêu 
chuẩn (standard deviation) 
nghĩa là trung bình của bình 
phương của độ lệch (deuiafions) 
của số quan sát của một lượng 
so với giá trị trung bỉnh của 
chúng. 


VARIATION (hay đổi của thiết bế 
Những thay đổi của thiết kế được 
duyệt và được ghi trong hồ sơ 
hợp đồng. 


VARNISH uéczni 

Nhựa hòa tan trong dầu hay cồn, 
khi khô thì trở thành màng bảo 
vệ bống và mỏng. Vécni có thể 
phủ lên gỗ không sơn, phủ lên 
sơn để tăng độ bóng hoặc hòa 
trộn với sơn, Thuật ngữ lắc 
(acquer) thường dùng chỉ các 
lớp hoàn thiện có gốc là các hợp 
chất xenluloza. 


VAULT nói cuốn, tầng hồn: 

4a} Mái cuốn xây hoặc bằng 
bêtông. 

b Phòng hoặc lối đi có mái xây 
vòm. 


4l 


VDU 


œ) Phòng ngâm dưới đất có kết 
cấu to, nặng maà không nhất thiết 
cố mái vòm. 

d) Phòng an toàn để chứa đồ có 
giá trị thường ở dưới đất nhưng 
ít khi làm trần vòm. 


VĐU Viết tất của Visual Display 
Unit màn hình 


VECTOR uec(ơ 

Một đại lượng có cả độ lớn và 
phương chiều. Dược thể hiện 
bằng một đường thẳng vạch từ 
một điểm theo một hướng đã 
định, cố một độ dài đã biết. Một 
lượng vô hướng (scaiar) có độ 
lớn nhưng không có hướng. Ö 
vectơ đại số, vectơ thường khác 
biệt với lượng vô hướng do dùng 
chữ nét độn. 


VEHICLE đầu sơn 

Phần lỏng của sơn, khác với 
phần bột màu sơn, Còn gọi là 
chất pha (ứmedium) 


VELILING REFLECTION sự phỏn xạ 
che lấp 

Sự phản xạ vào miột mặt, che 
lấp một phần hay toàn bộ các 
thông tin thị giác chứa đựng ở 
bề mật ấy. 


VELOCITY bận tốc 

Trong cách nói phổ thông là cùng 
nghia với tốc độ (speed). Trong 
vật lý vận tốc là một đại lượng 


Venetian bhnd 


vectdơ (vector), xác định cả 
phương của tốc độ. 


VELOCITY OF LIGHT 0uận tốc ánh 
Sng 

Vận tốc của bức xạ điện từ của 
ánh sáng, là một hằng số vũ trụ. 
Giá trị của nó trong chân không 
là 299796 kilômét trong một giây 
(186293 dậm trong một giây). 


VELOCITY RATIO £ÿ số uận (ốc 

Trong hệ puÌi nâng, tỷ số của 
khoảng cách mà lực chuyển động 
với khoảng cách mà vật nặng di 
chuyển. Trọng một số máy cơ 
hiệu suất cao, tỷ số này chỉ hơi 
lớn hơn độ lợi cơ 
(mechanical advantage) 


học 


VENEER xem brick veneer 
và wood veneer 


VENETIAN BLIND 
mành 

Rèm cửa sổ cố nhiều thanh mảnh 
có thể nâng, hạ dễ dàng. Bảng 
rèm (xưa làm bằng gỗ, nay 


rèm nâng, 


- thường là nhôm) có thể xoay 


bằng cách kéo một dây thừng 
nhỏ, để thay đổi lượng ánh sáng 
và không khí vào nhà. Rèm nâng 
thường treo bên trong cửa số để 
được bảo vệ khỏi tác động của 
thời tiết và do đó chỉ có hiệu 
quả một phần là loại trừ bức xạ 
nhiệt (¿hernvai radiation). Trong 
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Venctian red 


các nhà có điều hòa không khí 
lắp bai lớp kính, mành mành 
được treo giữa lớp kính trong và 
lớp kính ngoài. 


VENETIAN RED màu đỏ oxyt sắt 
Bột khoáng màu đỏ nghiền từ 
hêmatit (Fe;O¿) l 


VENTILATING BRICK giống như 
air brick 


VENTING sự thông thoúng 

_a) Thông khói do cháy: lỗ thông 
tự động được bố trí ở các nhà 
một tầng có diện tích rộng. 
Chúng hoạt động nhờ các máy 
đò khói. 

bì Thông do nổ khí: lỗ thông 
dùng ngay cửa sổ một lớp kính 
hoặc các ô kính khác, chúng bị 
vỡ thủng do áp lực nổ. Diều này 
làm giảm áp lực và cho thoát 
một ít khí cháy. 


VYENTURI TUHE ống Venturi 

Chỗ thất được gắn vào đường 
ống cùng với một áp kế để đo 
tổn thất áp lực trên phần hội tụ 
của chế thát. Từ đø cơ thể tính 
toán được tốc độ đòng chảy nhờ 
định lý Bécnuli (Bernoulli*s 
theorem) 


VERDIGRIS xanh gỉ đồng 


Vermttiian 


Màu xanh do các bônát đồng tạo 
nên ở mái đồng và tượng đồng. 
đặt ngoài trời Mặc dù là sản 
phẩm của sự ăn mòn, nó cho ta 
gỉ đồng rất tốt nếu được khống 
chế tốt. Gỉ đồng rất độc. 


VERGE zmép múi 
Mép của mái dốc nhô ra ở hồi 
nhà. 


VERGE BOARD giống như barge 
board 


VERMICULATION #ang (trí. kiểu 
sâu đục 

Theo nghĩa đen (Li‡era!‡y) là một 
tình trạng sâu đục (toorm - edten, 
sfafe). Sự trang trí trên lớp trát 
dùng các vết lần nông, không 
đều đặn giống như đường sâu 
đục đơ là một dạng trang trí mặt 
nhám (pustication). 


VERMICULTITE tật? liệu técrmticult 
Tên chung để gọi các xilicát 
nhôm, manhê và sắt ngậm nước, 
chúng là các khoáng chất dạng 
tấm và khi nung nóng thì tách 
lớp rõ rệt. Thuật ngữ thường có 
nghĩa là veemiculit tách lớp dùng 
để cách nhiệt và chống cháy, 
dùng làm cốt liệu cho vào vữa 
hoặc bêtông. 


VERMILION bộ( màu đỏ tươi 
Chất màu đỏ tươi hơi đa cam 
chế tạo từ thần sa, đó là sunfua 
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Vernier 


thủy ngân (HgŠ). Đó là một 
trong các loại thuốc màu truyền 
thống nhưng nay quá đắt nên 
không thể dùng phổ biến. 


VERNIER đu xích 

Dụng cụ để đo chiều dài chính 
xác hơn mức độ mà thang độ 
thông thường có thể đạt được. 
Nó gồm một thang độ phụ (du 
xích) trượt dọc cạnh thang chính. 
Thang độ này có thêm một vạch 
chia, nghĩa là mười khác chia của 
du xích bàng chín khắc chia ở 
thang độ chính. Ghi lấy vạch ở 
thang du xích trùng một vạch ở 
thang chính có thể đo chính xác 
thêm một số thập phân so với 
số chỉ của thang chính. Xem 
thêm micrometer. 


VERTICAL ¿thẳng đứng 

Đường thẳng cùng hướng với 
trọng lực nghĩa là với các tải 
trọng tính. Hướng nàm ngang 
(Horizontai) vuông góc với 
đường thẳng đứng. 


VERTICAL SASH khung kính 
trượt 

Khung kính trượt thông thường 
ở cửa sổ trượt (sash window) 


VERTLCAL SHADOW ANGLE góc 
bóng thẳng dúng 


Vicat tế§t 


Góc đo ở mặt pháp tuyến với 
mặt nằm giữa vị trí mật trời và 
phương nằm ngang. 


VIBRATED CONCRETE bêiông đã 
đầm rung 

Bêtông được đầm bằng cách rung 
trong khi và sau khi đổ. Nhờ 
chấn động nên có thể đổ bêtông 
tương đối khô và vẫn có độ chắc 
đặc tốt (xem qui luật ABRAMS - 
Abrams' law) cách này làm 
tầng cường độ hiệu quả của 
bêtông. Tuy nhân có nguy hiểm 
là cốt thép có thể xê dịch. Có . 
thể gắn máy đầm vào ván khuôn 
hoặc máy đặt sâu (đầm dùi) cho 
ngập trong bêtông tươi. 


VIBRATION xem damping of 
structural vibrations 


VIBRATION PICK-UP máy cảm thụ 
đao động : 

Dụng cụ để đo vận tốc hay gia 
tốc dao động như là một hàm số 
của tần số. 


VICAT TEST phép thủ Vicat 

Để xác định lúc bát đầu đóng 
cứng của ximăng Poóclăng sau 
khi trộn với nước. Phép thử Vicat 
là buông một kim thử nặng để 
nó cám vào bánh ximăng trộn 
nước. Thời gian bắt đầu ninh kết 
được xác định khi thấy kim thử 
khó xuyên vào bánh ximäng. 
Thời gian kết thúc ninh kết thể 
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Wickers điamond hardness test 


hiện khi kim thử chỉ đủ hần vào 
bánh ximăng là nửa milimét. 
VICKERS DIAMOND HARDNESS 
TEST phép (hủ độ cúng dùng nuũi 
hữn cương Vickers 

Một cách thử độ cứng xâm nhập 
dùng kim cương mũi 136° hỉnh 
tháp. Vết của đường chéo được 
biến đổi thành con số độ cứng 
theo một bảng. 


VIERENDEEL GIRDER 
Vierendeel 

Dàn (mang tên một giáo sư kỹ 
thuật của B) không có thanh 
chéo vì thế nó đặt trong tường 
để tạo lỗ cho cửa sổ và cửa đi. 
Mọi nút liên kết là cứng. Còn 
gọi là đầm khung hỏ (open - 
fểame girder) 


đàn 


VINYL xem polyvinyl 


VISCOSTTY độ nhớt 

Ma sát trong (do sự dính) ở chất 
lỏng hay ở chất rắn với các đặc 
trưng dòng chảy. Đối lại là độ 
lỏng (flutdiuy) 


VISCOUS DEFORMATION biến 
dạng nhót 

Biến dạng hay chảy liên tục một 
khoảng thời gian. Thường thì 
tỷ lệ với ứng suất và có thể 
xuất hiện khi ứng suất hết sức 
nhỏ. 


ViiFcoHs enamel 


VISIBLE SPECTRUM quong phổ 
nhìn được 

Phạm vi thấy được của bức xạ 
(radiation) điện từ từ bước sóng 
760 đến 390 nm (ánh sáng từ 
đỏ đến tím). 


VISUAL ACUETY sự nhìn tỉnh 
lhả năng nhỉn phân biệt được 
các vật rất sát nhau hay có kích 
thước rất nhỏ. 


VISUAL ANGLE góc nhïn 

Góc chán bởi một vật hay chỉ 
tiết của một vật nhìn từ mắt ra.. 
Thường đo bằng phút cung. 


VISUAL DISPLAY UNIT (VDU) bô 
phận hiện hình 
Thiết bị đầu 
(nput/output device) của máy 
tính gồm đèn tỉa âm cực và bàn 


vào/đầu ra 


phím. 


VISUAL FIELD ;rường thị giác 
Mọi bề mặt và vật có thể nhìn 
thấy khi mắt giữ cố định. 


VITREOUS ENAMEL men hính 

Lớp phủ cứng, không thấm nước, 
chịu được mưa nắng, còn gọi là 
men sứ, dùng phủ lên thép lá và 
nhôm lá đặc biệt dùng cho tường 
ngoài kiểu treo. (curtain walls). 
Quá trình chế tạo gồm nung chảy 
thủy tỉnh phủ một lớp mỏng trên 
nền kim loại với nhiệt độ trên 
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Viirnffed pipeš or tey 


800°C (1500°F) với thép và 
550°C (1000°F) với nhôm. Ở 
nhiệt độ này kim loại và thủy 
tỉnh kết hợp với nhau tạo ra một 
sản phẩm có độ cứng bề mật của 
thủy tỉnh và độ bên của kim loại. 
Lớp men kính dày hơn, thường 
là màu trắng, thì dùng với thép 
hoạc gang làm bồn tắm và có 
lúc làm chậu rửa. Các lớp men 
dày cần thiết để chống mài mòn 
nhưng lại dễ bị sứt do va chạm 
mạnh vì tính giòn của men. 


VITRIFIEID PIPES OR TILES Ống 
sùnh hoặc ngói tráng mien, 

Ống sành hoặc ngới nung chín 
rồi tráng men để chếng thấm. 


VITRIOL sửnƒat 
a) Dầu sunfat (øi/ o£ 0itrioÙ: 
Acid sunfuric đậm đặc (H;ŠO,) 


b) Sunfat xanh da trời (biue 
Uutriol): 8unfat đồng 
(CuSO,5H;,O) 


c) Sunfat xanh lá cây (Green 
cửrioi): Sunfat sát (FeSO, 
7H,O). 

đ) Sunfat trắng (uhite 0ữr:oÐ: 
Sunfat kẽm (ZnSO, 7H;:O) 


VLSI viết tất của Very Large 
Scale Intergration Sư hợp nhất 
trên qui mô rốt lớn 


VOIDS khoởng rỗng 


Vowssor 


Không gian giữa các hạt đất hay 
hạt cốt liệu bêtông chứa không 
khí hay nước hoặc cả hai. 
VOIDS RATIO (Vì Éÿ số độ rỗng 
Tỷ lệ giữa phần rỗng và phần 
đặc trong một mẫu. Dộ xốp 
(porosify) là vi(1 + v) 


VOLATtLE để bay hơi 
Dễ bốc hơi ở nhiệt độ trong 
phòng. 


VOILZT Đôn 

Đơn vị điện áp hay sức điện động 
(emƒf), đạt theo tên nhà vật lý 
người Italia thế kỷ thứ 18, 
A.G.A.A. Volta, Vôn là hiệu điện 
thế trong đó khi chuyển dịch 
điện lượng Ì Culông (coulomBb) 
thì tạo ra công bằng 1 joule 
9joule). 


VOLTAGE điện úp 
Sức điện động đo bằng vôn 
(volts). 


VOLTMETER bón kế 
Dụng cụ đo sức điện động (hay 
điện áp) trực tiếp, tính bàng vôn. 


VORTEX xoáy 
Xoáy của dòng chảy 


VOUSSOIR gạch, đó hình nên 
Đá hay gạch hỉnh nêm dùng 
trong kết cấu vòm. Viên hình 
nêm ở đỉnh vòm (crown) gọi là 
viên khóa (keysfone) 
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Wttssoir arch 


VOUSSOIR ARCH uòï xây uiên 
hình nêm 

Vòm, thường là tròn, xây từ các 
viên nêm (voussoir) (Hình 117). 


?? 
St 
“⁄„„„„X 


liinh 117 Vòm xây Đăng viên nêm, có 
chỉ rõ vị trí đỉnh vòm và chân vòm 


VUUCANISATION sự 1ưu hóa 

Sự xử lý cao su bằng lưu huỳnh 
để tạo liên kết ngang giữa các 
chuỗi êlastome. 


W 


\Ww W 
Ký hiệu hớa học của tungsten 
(rngsten) (vonfram) 


WAFFLE SLAB bởn có sườn hai 
phương 

Bản có sườn theo hai phương 
(ribbed slab) 


WAGON VAUL,T giống như barrel 
vault 


Mafl tre 


WAINSCOT pưanô gỗ ốp tường 

Ốp panô gỗ cho phần thân tường 
trong nhà, thường tận cùng phía 
dưới bằng gờ chân tường. (dado) 


WAITING TIME ¿hời gian đợi 
Thời gian người ta phải đợi 
thang máy từ lúc gọi đến lúc 
thang tới 


WALK - UP APARTMENT HOUSE 
nhà cần hộ không thang máy 
Nhà căn học không có thang 
máy, thường có 4 tầng hoặc Ít 
hơn. 


WAIL BOARD fổm ốp tường 
Tấm ốp nhà (building board) 
thích hợp cho tường trong. 


WALL PAPER giấy bồi tường 
Giấy in hình trang trí, thường 
làm thành cuộn, để dán lên 
tường đã trát. Tường cần có lớp 
cách ly để giữ cho giấy bồi tường 
khỏi bị biến màu. 


VWALL PLATE hanh duối 

Thanh gỗ nằm ngang đặt lên 
đỉnh tường ở mức cao của mái 
đua trực tiếp đỡ các thanh cầu 
phong. 


WAULL. RETAINING 
retaining wall 


xem 


WALL, TIE £hønh câu ở tường 
Thanh kim loại đặt ở mạch 
ngang qua phần rỗng của tường 
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Wearmth 


hai lớp (cavity wall). Nó có thể 
là dải thép mạ kẽm hay thép 
không gỉ xoắn lại hay một thanh 
uốn thành đai hình chữ U hay 
hình chữ Z (Hình 118) 


⁄“ 


Hình 118. Thanh câu ở tường 


WARMTH giọng, tiếng ốm 


Như một đặc tính của âm thanh,. 


tính sống động (liveness) của 
âm trầm hay độ lớn của âm trầm 
trong âm trung. 


WARPING sự cong 0ênh 

Sự cong vênh, không phẳng nữa, 
đặc biệt là ở gỗ, sinh ra do hong 
khô không cẩn thận. 


WARREN TRUSS đừn :uarren, đòn 
biên song song mạng tam giác 
Dàn tỉnh định (statically 
determinate) có thanh cánh 
trên và thanh cánh dưới chí nối 
với các thanh chéo mà không có 
thanh đứng (Hình 119), để phân 
biệt với đàn Howe. (Howe 
truss) và dàn Pratt (Pratt 


Water closet 


truss). Một số thanh chéo chịu 
kéo và một số thanh chịu nén. 


Hình 119 Dàn Warren 


WASHER 0uòng đệm 

Vòng đệm dưới đai ốc hoặc đâu 
bulông. Xem thêm spring 
washer và tapered washer 


WASHING SODA Nafr¿ Carbonat 
Natri Carbonat (Na,CO+) 


WASTE PIPE ống (hải 
Ống xả nước thải vào cống (soil 
drain) 


WATER - CEMENT RATIO ý /¿ 
'tưỚc - xi: măng 

Tỷ lệ lượng nước, trừ lượng nước 
do cốt liệu hút, trên lượng xỉ 
măng trong bêtông hoặc vữa. Tỷ 
lệ này ảnh hưởng quyết định đến 
cường độ của bêtông và vữa. Xem 
Abrams) law và 
proportions. 


mix 


WATER CLOSET hố xí 
Một thiết bị nhận phân người và 
thải qua ống, dùng nước để xả. 
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Water, combined 


Viết tắt là WC. Còn có nghĩa là 
một phòng có bố trí hố xỉ. 


WATER, COMBINEFED 
combined water 


xem 


WATER GAUGE ép kế nước 
Áp kế (manometer) ống hình 
chữ U chứa đầy nước. 


WATER - GLASS thủy tính lỏng 
Dung dịch 8ilicat Natri hay 
Silicat kali đậm đạc. Dùng để 
làm gạch, đá, bêtông chống thấm 
và tạo độ cứng bề mặt cho sàn 
bêtông. 


WATER HAMMER nước ua 

Ấp lực rất cao, đột ngột trong 
ống, thường thể hiện bằng một 
âm thanh lớn, do chặn dòng nước 
quá nhanh. 


WATER LEVEL niuồ ống 

Dụng cụ đơn giản để lấy cao 
trình ở công trường. Nó gồm 
một ống trong suốt đựng nước 
cố hai đầu đâng cao lên. Mực 
nước ở hai đầu ống là bằng nhau, 
nếu không có bọt khí ở trong 
ống. 


WATER OF CAPILLARITY nước 
mao dẫn 

Nước giữ do tác động mao dẫn 
(capillary action) ở phần đất 
trên mức nước ngầm. 


Water table 


WATER PAINT sơn ước 

Sơn pha loãng được bằng nước. 
Thuật ngữ để chỉ sơn có dầu hay 
Sơn sữa mà chất đính kết không 
tan trong nước nhưng có thể hòa 
loãng bằng nước. 


WATERPROOFING xem surface 
và integral waterproofing 


WATER SEAL Uứn nước 

Van nước ở xiphông khí (air 
trap) của ống thoát nước, ngăn 
các mùi ở cống bốc vào trong 
nhà. 


WATER SOFTENER đzg cụ làm 
niềm. nước 

Đụng cụ lọc muối canxi và muối 
manhê khỏi nước cứng (hard 
water). Thường dùng cách trao 
đổi ion. Xem zeolite 


WATER STAIN (huốc nhuộin nước, 
sự bạc màu do nước 

a) Thuốc nhuộm hòa tan được 
trong nước dùng để nhuộm gỗ. 
Xem thêm ơil stain và spirit 
stain 

b) Làm bạc màu gỗ xẻ do nước. 


WATER TABLE nức nước ngầm 
Mức mà ở phía dưới là đất bão 
hòa nước 


WATT (w) Óóf 
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Mu hour 


Dơn vị công suất, đặt theo tên 
nhà phát minh ra động cơ hơi 
nước người Scốtlen vào thế kỷ 
18. Dùng riêng cho công suất 
điện. | watt là công suất sản 
sinh ra do một dòng điện 1 Ampe 
ở hiệu điện áp l vôn. 


WATT HOUR (wh) ái giờ 

Dơn vị năng lượng điện: Năng 
lượng sản ra do 1 oát trong l 
giờ. Người ta thường sử dụng 
kilô oát giờ; IL Kwh = 1000 wh 
= 3,6 x 10 Jun Qoules) = 3,6 
M. 


WATTLE-AND-ĐDAUB 
trát đất 

Vách làm tường loại nhà kết hợp 
gạch gỗ (half - tìimbered), loại 
nhà truyền thống ở một số vùng 


Uách phên 


của châu Âu. Gồm nan đứng 
ipattles) trát bàng đất sét (đau) 


WAVELENGTH Đước sóng 

lã khoảng cách giữa hai điểm 
cao nhất hoặc thấp nhất liên tiếp 
của một sóng đều. 


WAXSTAIN màu sáp 

Màu trong đục phản tán trong 
sáp ong (beeswax)ì làm loãng 
bằng dầu thông. 


WBT nhiệt độ ở nhiệt hể bâu ẩm, 
biết tảt của wet - bulb 
temperature 


Wfcathecrormecrer 


WC viết tắt của water closet 
WEAR TEST xem abrasion 


WEATHER BOARD bón bưng 
Ván mỏng, dài, làm vát một đầu 
mỏng một đầu dày, dùng làm ván 
bọc ngoài khung gỗ (wood - 
siding). Dầu dày thì chồng lên 
phần mỏng của ván. Ỏ Mỹ gọi 
là ciapboard. 


WEATHEROMETER múy thư tác 
động thời tiết 

Máy xác định tính chất chịu được 
mưa nắng của vật liệu (như sơn 
và chất đẻo) qua các chu kỳ 
phỏng theo gần như các điều 
kiệp phong hóa tự nhiên. Phần 
lớn máy sử dụng tia cực tím, 
nhiệt độ khi cao khi thấp và độ 
ẩm. Kết quả không chính xác 
bằng để những mẫu ở ngoài trời 
để chịu phong hóa thời tiết tự 
nhiên, tuy vậy vì các chu kỳ rút 
ngán hơn, kết quả cơ được 
nhanh hơn rất nhiều. Giống 
như máy thử độ mài mòn 
(abrasion), máy thử tác động 
thời tiết rất có ích để so sánh 
một vật liệu mới với một vật 
liệu tương tự đã biết các đặc 
tính. Độ tin cậy để xét đoán đặc 
tính của loại vật liệu hoàn toàn 
mới còn phải xem xét. 
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Weather-sruck JoùH hãy w€cdtler JoÙn 


WEATHER-STRUCK JOINT hay 
WEATHER TJOINEF mạch lõm thoứi 
nước hay mạch thoút nước 
Mạch lõm (struck joint) cho các 
công tác làm bên ngoài nhà. 


WEHR thân đầm, bụng dầm 

a) Phần thẳng đứng của dầm 
b} Bản nối hai cánh của dầm 
thép bản (plate girde) 

œ; Sườn (rịib) của dầm bêtông 
chữ TT. 


WEB STIFFENER xem stiffener 


WEDGE THEORYV định lý nêm 
chát 

Định lý về sự ổn định của tường 
chắn dựa vào trọng lượng của 
phần nêm đất có thể trượt ra 
phía trước nếu tường đổ. Nguyên 
là do C.A. Coulomb đề nghị vào 
năm 1776 và C.F. đenkin sửa 
đổi vào 1931. 


VWVEEPNMNOLE 2ô /hoá£ 

Lỗ nhỏ' bố trí ở đáy tường chắn, 
tường hai lớp, tường không chịu lực 
hoặc tường có cửa số để cho nước 
tụ hoạc hơi nước ẩm thoát ra. 


WVELGII BATCHER thung (đong có 
cân 

Thiết bị đong liêu lượng cho 
bêtông mà mọi vật liệu (trừ 
nước) đêu được cân. 


Hciinotnt dlewedtcring 
WEIGHTING STATISTICAL DĐATA 
số liệu thông kê gia quyền. 
Nhân số liệu với một hệ số hay 
là gia số, nếu các số liệu có độ 


-tin cậy không bằng nhau và nếu 


cơ thể đánh giá chính xác được 
độ chênh lệch giữa độ tin cậy và 
tâm quan trọng của các số liệu. 


WELDING sử hàn 

Sự gắn hai miếng kim loại bằng 
cách tăng nhiệt độ bề mặt kim 
loại đến khi dẻo hoặc chảy, dùng 
hoặc không cần dùng thêm kim 
loại phụ trợ, cố cân hoặc không 
cần áp lực bổ trợ, hàn gắn 
(soldering'ú và hàn đồng 
(brazing) thực hiện ở nhiệt độ 
thấp hơn. Xem arc welding, 
argon arc welding acetxylene, 
fusion welding, và resistanee 
welding. 


WELLPOINT DEWATERING “hạ 
nước bằng ống lọc kìm 

Hạ nước ở khối đất đào bằng các 
ống kim lọc bố trí quanh khối 
ấy và bơm nước thoát đi. Ông 
kim lọc thường dùng ống đường 
kính khoảng 50mm (2 in.) được 
hạ ngập vào đất. Phương pháp 
này đặc biệt thích hợp với đất 
không chứa quá nhiều hạt mịn, 
khi nó rẻ hơn cọc ván cừ (sheet 
piling). Cách hạ nước bằng ống 
kim lọc (WPD) có thể dùng bổ 
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Welshach mamtie 


sung phương pháp lọc điện 
(electro-osmtosis) 


WELSBACH MANTLE 
Weisbach 

Mạng để đốt sáng (incandes- 
cent) gồm bông thấm oxýt thôri 
và oxýt xêri, do Welsbach sáng 
chế năm 1885 để cải tiến đặc 
tính của đèn thắp bằng hơi (gas 
- lighÐ) 


mạng 


WET-AND-DRY 8ULB 
THERMOMETER 6+hiệ( bế bầu ẩm 
uà khô 

Một loại ẩm kế (psychrometer) 
nghĩa là dụng cụ để đo độ ẩm 
tương đối ở khí quyển. Dụng cụ 
gồm một nhiệt kế thông thường 
(nhiệt kế bầu khô dry-buib 
thermometer) ghi nhiệt độ không 
khí (dry-buib temperature) theo 
cách thông thường và một nhiệt 
kế khác (nhiệt kế bầu ẩm, te 
- bụuib thermometer) bầu này 
được bao bằng bấc ẩm nhúng 
trong nước. Nhiệt độ bầu ẩm 
(uet - buib temperature) thấp 
hơn vì tác dụng làm lạnh của 
bấc do sự bốc hơi. Trong bảng 
sẽ cho độ ẩm tương đối (relative 
humidity) căn cứ theo nhiệt độ 
bầu ẩm và bầu khô. Xem thêm 
assman psychrometer và 
whirling psychrometer. 


M/et-bulb thermomicter 


WET-BULB DEPRESSION sự giểm 
nhiệt độ bầu ổm 

Hiệu số giữa nhiệt độ bầu khô 
và nhiệt độ bầu ẩm. 


WET-BULB GLOBE 
THERMOMETER INDEX (WBGT) 
chỉ số nhiệt kế bầu ẩm. 

'Tiêu chuẩn để xác định vùng dễ 
chịu (comfort zone) do Yaglou 
và Minard suy luận ta năm 1957 
để kiểm tra tai biến do nhiệt ở 
các trung tâm huấn luyện quân 
nhân ở Mỹ. Đưa ra để giải thích 
là nhiệt độ và độ ẩm không khí, 
bức xạ mặt trời và bức xạ của 
mặt đất và có xét đến tốc độ 
gió. 


WET-BULB TEMPERATURE nh‡:ệt 
độ bầu ẩm 

Nhiệt độ ghi được ở nhiệt kế bầu 
ẩm (wet-bulb thermometer). 
Nhiệt độ này thấp hơn nhiệt độ 
khô (dry-bu]b 
temperature). Dộ chênh giữa 
hai nhiệt độ này tăng khi độ ẩm 
tương đối (relative humidity) 
giảm. 


bầu 


WET-BULB THERMOMETER nhiệ/ 
bế bầu ẩm 

Nhiệt kế có bầu bọc bàng bấc 
ẩm nhúng trong nước. Nhiệt độ 
thu được ở nhiệt kế này thấp 
hơn nhiệt độ ở nhiệt kế bầu khô 
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W£t construciion 


(dry-bulb thermometer) và 
hiệu số giữa hai nhiệt độ tăng 
khi độ ẩm tương đối giảm, 


WET CONSTRUCTION xây đựng 
theo cách ưới 

Xây dựng truyền thống dựa vào 
sự dính kết của bêtông ướt, vữa 
ướt, đối lại với xây dựng theo 
kiểu khô (dry construction). 


WET MIX hỗn hợp nhão 

Hỗn hợp bêtông chứa quá nhiều 
nước. Đối với người không có 
chuyên môn thì hình như bêtông 
trộn nhão tốt hơn bêtông có tỷ 


lệ đúng mức và dễ đổ cũng như -ˆ 


đễ hoàn thiện; tuy nhiên cường 
độ của nó lại kém hơn và có thể 
tạo thành sữa ximăng 
(laitance). Xem Abrams°law 


WET ROT mức dơ ẩm 

Nấm sinh ra ở gỗ bị ẩm nhiều 
. và liên tục. Kết quả là làm phân 
hủy các sợi gỗ. 


WETTING AGENT chất làm ướt 
Chất làm hạ sức căng bề mặt 
của chất lỏng do vậy dễ làm 
ướt bề mặt vật rắn và cho chất 
lỏng dễ xâm nhập vào các mao 
quản. 


WE viết tất của Wide-Flange' 


Section Tiết diện cánh rộng 
thường dùng trong kết cấu 
thép. 


Whiispering gallerv 


WHEASTONE BRIDGE cầu 
Wheatstone 

Dụng cụ để đo điện trở bằng 
phương pháp số không, gồm hai 
mạch điện trở mắc song song, 
mỗi mạch có hai điện trở mắc 
nối tiếp (Hỉnh 120) 


Hình 120: Mạch cầu Wheatstone dùng 
với tenxơmét điện trở. 

Cầu này được dùng với các nhiệt 

điện trở (hermisftors) và 

tensơmét điện trở (electric 

resistance strain gauges) 


WHIRLING PSYCHROMETER mm: 
kế quay : 

Ẩm kế trong đơ nhiệt kế bầu ẩm 
và khô (wet and dry bulb 
thermometers) được gắn vào 
một thanh đỡ vỉ thế các nhiệt 
kế này có thể quay trong không 
khí để có tốc độ thông gió gần 
đúng tiêu chuẩn. 


WHISPERING GALLERY hành 
tang nói thầm 
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White ant 


Một phòng có hình giống như 
gương phản âm (sound mưrroir} 
để các âm thanh nhỏ có thể nghe 
được ở khoảng cách rất xa. 


WHITE ANT xem ‡ermit@ 


WHITE CAST ïRON gững trắng 
Gang (cast iron) có cácbon ở 
dạng cáchbua sắt (iron carbide) 
để phân biệt với gang xám (grey 
cdst tron) 


WHITE CEMENT +: mỡng trắng 
Xi măng Poóclăng (portland 
cementỂ) trắng tỉnh khiết vì màu 
xám của ximăng Poóclăng là do 
tạp chất nên ximăng trắng đòi 
hỏi các nguyên liệu chỉ được chứa 
lượng sát ít hay là khi nung 
clanhke phải nung nhỏ lửa. Sản 
phẩm thu được đắt hơn so với 
ximăang Poóclăng thông thường 
(xám). Xi măng này dùng để 
hoàn thiện trang trí bề mặt và 
là nguyên liệu chính làm các loại 
xi mãng có màu (coloured 
cements) sáng, 


WHITE GOLD uàng trắng 
Vàng hợp kim với palađi, niken 
hoặc kẽm. 


WHITE LEAD bột nhà trúng 

Chất có màu trắng đục dùng 
rộng rãi làm lớp sơn lớt cho lớp 
sơn phủ ngoài và làm men đồ 
sứ. Do độc (xem lithopone) nên 


Whiting 


bây giờ ít dùng làm lớp phủ 
ngoài. Thành phần chính là 
cácbonát chỉ kiềm 
2PbCO,Pb(OH), 


WHITE METAL kữn iogi trắng 
Là thuật ngữ chung để chỉ các 
hợp kim có gốc antimoan, chì 
hay thiếc dùng để giảm ma 
sát. 

WHITE NOISE êm trắng 

Hỗn hợp âm mọi tần số 
(frequencies) tựa như ánh sáng 
trắng là hỗn hợp của các ánh 
sáng mọi tần số, 


WHITE SPIRIT đầu nhẹ trắng 
Chất làm loãng (thinner} cho 
sơn dầu, được tỉnh chế từ dầu 
mỏ ở 150 - 2009C. Thường dùng 
thay thế cho dầu thông 
(turpentine) 


WHITEWASH sửaư Uôi, nước 0ôi 
Lớp quét lên tường ngoài rẻ tiền, 
dùng vôi tôi (quicklime) cho vào 
rất nhiều nước. Đôi khi cho thêm 
vào chất keo như casêin. Còn gọi 
là nước vôi (Ùzmeuoaah}. 


WHITING bô trắng 

Bột phấn nghiền (CaCO;), có thể 
đây là loại bột màu trắng rẻ 
nhất. Còn gọi là màu trắng Pa-ri 
(Paris tohife). Dùng vào làm sơn 
keo, mát-tit và bột độn cho một 
số bột mâu khác. 
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Wide-flange section 


WIDE-FLANGE SECTION 
hình, tiết diện cánh rộng 
Thép hỉnh mà tiết điện ngang 
giống như chữ H hơn là chữ I. 
Đặc biệt dùng cho cột vÌ nó cớ 
bán kính quán tỉnh (radius of 
øyration) tương đối lớn theo cả 
hai phương song song và vuông 
góc với bụng. 
WIEN%S LAW định luật Wien 
Định luật liên hệ bước sóng của 
cường độ bức xạ tối đa từ một 
vật nóng với nhiệt độ của vật 
thể: : 
2,88.10'3 
max T 
“max là bước sóng và T là nhiệt 
độ tuyệt đối của vật đo bằng độ 
Relvin. 


thép 


mét. 


WILLIOT-MOHR DIAGRAM Hiểu 
đồ WILLIƠI-MOHR 

Phương pháp đồ thị để xác định 
độ võng của dàn liên kết nút là 
khớp. 


WIND BRACING giồng chống gió 
Bộ phận kết cấu, thường là 
đường chéo, thiết kế đặc biệt để 
chống lực gió. 


WIND LOAD đổi /rọng gió 

Lực (Am hay dương) của gió tác 
động vào công trình. Gió tạo áp 
lực (dương) về phia hứng gió của 


Hiïngd load 


công trình và lực (âm) hút về 
phía mặt sau (Hình 121). Độ lớn 
của lực gió tùy thuộc vị trÍ và 
chiều cao tòa nhà. Lực gió càng 
ở cao trên mặt đất thì càng lớn 
nên nhà cao thì tải trọng gió 
cũng lớn không phải chỉ do mặt 
nhà lớn. Từ cơ học chất lỏng và 
tỷ trọng của không khí, áp lực 
ngang của gió (tính ra N/m?) 
bằng: 
p = 06v? 

trong đó v là vận tốc gió tính 
ra m/sec; thường được qui định 
trong quy phạm xây dựng, nhưng 
cũng có thể đo từ quan sát trên 
mặt đất. Sự tăng tốc độ gió theo 
chiều cao lấy theo công thức kinh 
nghiệm: 


Xem thêm damping of 
structural vibrations 


“4 đực 


KG 


Hình 121. Tài trọng gó. 


429 


Mindow 


WINDOW xem casement 
window, sash window, DEAD 
light, skylight, và lantern 


WINDOW GLASS xem sheet 
glass 


WINDOWING fgo của số 

Việc tạo một khoảnh có giới hạn 
trong màn hình máy tính để thể 
hiện một phần khác sơ với phần 
còn lại của màn hình. Màn hình 
có thể có vài cửa sổ cùng một 
lúc, đôi khi chồng lên nhau. 


WINDOW SIIUTTERS xem 
shutters : 
WINDOW WALL tường nhiều của 
sổ ` 

Tường ngoài chủ yếu là kính 


WINDOW WEIGHTS đối trọng cửa - 


sổ 
Đối trọng ở cửa trượt (sash 
windows) 


WIND PRESSURE và WIND 
SUCTION úp lực gió uà súc hút 
của gió 

Gió thổi vào nhà sinh ra áp lực 
dương lên mặt thẳng đứng hứng 
giớ và áp lực âm, hay lực hút 
(suetion) ở mặt thẳng đứng phía 
sau. Mái bằng thì luôn luôn chịu 
sức hút, không phụ thuộc hướng 
gió. Mái dốc chịu sức hút nếu 
gió thổi song song với nóc nhà, 


Mind tuunei 


Nếu gió thổi vuông góc với nóc 
nhà mặt hứng gió chịu áp lực 
dương chỉ khi độ đốc mái lớn 
hơn 302 (Hình 122). Xem thêm 
wind load 


` 


Hình 122. Áp lực gió 


WIND TUNNEL Éunen gió 

Thiết bị nghiên cứu khí động lực 
học (aerodynamic) trên mô 
hình (models) để nghiên cứu 
thông gió trong nhà; áp lực gió 
tác động lên nhà; sự rung động 
đo gió lên kết cấu cao và đễ uốn; 
gÌó xoáy ở sân trong v.v... Xem 
thêm anemometer, boundary 
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Windward 


layer wind tunnel và smoke 
tunnel 


WINDWARD mặt hứng gió 
Ỏ phía quay về phía giớ; đối lại 
với mặt sau gió (eeioard) 


WING chói nhà 
Phần nhà nhô ra từ một phía 
của nhà chính 


WIRECUT BRICK gạch cốt bằng 
đây 

Gạch tạo hình kiểu đùn rồi cất 
định chiều dài viên bằng dây. 
Loại này không chặt bằng loại 
gạch ép (presseở brick} và không 
cố khe lõm trong gạch. 


WIRED GLASS kính có cốt thép 
Kính an toàn có cốt thép nhỏ ở 
trong 


WIRE PORE Xem suspension 
cable và tendon. 


WITHDRAWAL LOAD ¿ực nhổ 
định 

Sức kháng của đỉnh bị nhổ sau 
khi đã đóng. 


WITHE giống wythe . 
WOOD ALCOHOL giống như 


methyl alcohol 


WOOD SIDING ¿ường uán 

Tường bưng cho nhà khung gồm 
các vần gỗ. Gọi là ván bưng 
Queatherboard) ở Anh và ở Úc 


Work hardening 


và tường ván ốp (ciœpboarđ) ở 
Mỹ. 


WOOD VENEER /ớp mớt gỗ 

Lớp mỏng gỗ có chiều dày đồng 
đều dùng bọc mạt. Mục đích 
nhằm gia cường cho gỗ bằng cách 
thay đổi hướng thớ gỗ (như ở gỗ 
dán) hoặc để gắn lớp mặt trang 
trí lên mặt gỗ kém hấp dẫn hơn. 
Lớp mặt trang trí bốc căng mỏng 
càng tốt. Có thể cát phiến 
(siice]) nghĩa là cắt ngang hay 
cất kiểu quay (ro/ary) nghĩa là 
cắt trên máy lạng. Xem thêm 
matched veneer. 


WORD ¿ữ 

Nhóm bit chiếm một chỗ lưu bộ 
nhớ trong máy tính. Dộ dài một 
tử được định hình là 8, 16 hay 
32 bít. 


WORKABILITY OF CONCRETE độ 

đễ thị công của bêlông 

Khả năng của hỗn hợp bêtông 

tươi hay vữa có thể chảy và lấp 

đầy vào ván khưôn không có lỗ 

rỗng. Còn gọi là độ sệt 
(consistency). Thường đo bằng độ 


_sụt (slump test) 


WORK HARDENING sự tăng bền 
cơ học, sự làm cúng nguội, 

Sự tăng cường độ của kim loại 
bằng gia công nguội (cold 
working). Dây là phướng pháp 
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Working load 


thông thường để sản xuất cho 
kết cấu treo hay dây căng cho 
bêtông ứng suất trước bằng cách 
kéo dây thép nhiều cácbon qua 
khuôn chuốt. 


WORKING LOAD (ải trọng làm 
Điệc 

Tải trọng tiêu chuẩn thuộc các 
loại: tải trọng tỉnh, tải trọng 
động, tải trọng gió và tải trọng 
động đất mà kết cấu phải chịu 
trong khi làm việc. Thường được 
qui định trong quy phạm xây 
dựng. Trong thiết kế giới hạn, 
tải trọng làm việc được nhân với 
"hệ số tải trọng để thành tải trọng 
cực hạn mà khi đạt đến đấy công 
trình được thiết kế sẽ bị hỏng. 
Còn gọi là tải trọng sử dụng 
(seruice load). 


WORKING LOAD DESIGN ¿thiết kế 
theo tải trọng làm 0iệc 

Thiết kế dựa vào tải trọng làm 
việc. Ứng suất ở kết cấu theo 
tải trọng này không được quá 
ứng suất tối đa cho phép 
maximum permissible 
SLresses} 


WORKING PLUANE mớ¿ công túc 

Mặt thực hay mặt giả định mà 
ở đó thường làm các công việc 
và vì thế việc chiếu sáng tại đó 
phải đặc biệt và được tính toán. 


Wroughi tron 


Mặt này thường là nằm ngang 
và cao trên mức sàn là 850mm 
hay 2 fit 9 in. 


WORKING STRESS ng suất làm 
tiệc 

Ứng suất cho phép tối đa 
(maximum permissible stress) 
đưới tác động của tải trọng làm 
việc, qui định ở qui phạm xây 
dựng. 


WORKING STRESS DESIGN fhiết 
hế theo úng suốt làm uuệc 
Xem working load design. 


WORKPLANE giống như working 
plane. 


WP viết tắt của Word Processor 
bộ xử lý từ 


WROT TIMBER ' 
dressed tỉimber. 


giống như 


WROUGHT IRON số rèn 

Sát có dưới 0,1 phần trăm các 
bon. Sát rèn là một trong hai 
dạng truyền thống của sắt, dạng 
kia là gang (cast iron). Thép là 
sản phẩm trung gian giữa hai 
loại này nhưng trước khi có phát 
minh quá trình huyện Bessemer 
thép chỉ được sản xuất với giá 
rất đắt. Sát rèn mềm, dễ gia công 
và Ít rỉ hơn thép. 
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Hrought từnber 


WROUGHT TIMBER giống như 
dressed timher 


WYTHE tường con kiến 

a) Một lớp của tường hai lớp 
b) Tường con kiến 

Còn viết là withe 


X 


X-RAYS /ia X 

Bức xạ (radiation) điện từ bước 
sóng rất ngắn, còn gọi là tia 
Rôntgen (Röntgen rays) theo 
tên của W,K.Von Röntgen, nhà 
vật lý người Dức khám phá ra 
vào năm 1895. Tia này có khả 
näng xuyên qua vật liệu chắn 
sáng và sử dụng vào chụp ảnh 
tia X (radio-graphy) để có 
ảnh chụp của các hình mà 
không thấy được. Ngoài 
những ứng dụng quan trọng 
trong y học, có thể dùng để 
thử nghiệm không phá hoại, 
thí dụ, chỉ ra các khuyết tật 
trong công việc hàn (welding). 
Tia gamma (gamma rays) là 
tỉa tương tự, sản ra từ các chất 
phóng xạ. 


YWield stress 


Y 


YARD Yáút, thước Anh 


Đơn vị đo chiều dài truyền thống 
bằng ở fit (= 91,44em) 


YIELD-LINE THEORY thuyết khe 
nứt ` : 
Thuyết về cường độ tối da của 
bản bêtông cốt thép được đề suất 
năm 1943 do kỹ sư Dan mạch 
tên là K.W. Johansen. Thuyết 
này dựa vào quan sát các bản 
bêtông bị phá hoại tiếp sau sự 
hình thành một số vết nứt rộng, 
vừa đủ để bản siêu tĩnh biến 
thành cơ cấu (mechanism). Vì 
thế tải trọng phá hoại có thể SuUY 
ra từ cách tính của thiết kế giới 
hạn (limit design). 


YIELD STRESS ứng suất chảy 

Ứng suất thấp nhất mà đến đó 
biến dạng (strain) tăng khi 
không tăng ứng suất (stress), 
Nó thể hiện là một đường nằm 
ngang trên biểu đồ ứng suất-biến 
dạng (stress-strain diagram). 
Chỉ có một số vật liệu (gồm cả 
thép xây đựng) là có điểm chảy 
rõ rệt, nó là ranh giới giữa trạng 
thái đàn hồi và trạng thái đẻo. 
Với các vật liệu khác, sự chuyển 
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Young's modulus 

* 
tiếp từ đàn hồi sang dẻo là tiệm 
tiến và ứng suất khống chế 
(proof stress) được coi như một 
ranh giới giả. Cũng gọi là điểm 
chảy @wield poin®) 


YOUNG'S MODULUS nghĩa như 
modulus of elasticity 


Z 


ZENITH ¿thiên đỉnh 
Điểm cao nhất trên bầu trời, 
trực tiếp trên đỉnh đầu ở thời 


điểm quan sát. Độ cao của thiên 
đỉnh là 902. 


ZEOLITE zéôi 


Hóa chất dùng làm mềm nước 
(water softeners) 


ZINC &ếm: 


Z-tit 


Chất kim loại trắng, chịu được 
sự ăn mòn trong khí quyển và 
vì thế dùng để bảo vệ thép theo 


cách mạ kem (galvanising) hay 


mạ bột kẽm (sherardising). 
Đây là một chất hợp thành của 
đồng thau (brass}. Ký hiệu hóa 
học là Zn; số nguyên tử là 30; 
hóa trị 2; trọng lượng nguyên tử 
65,38; trọng lượng riêng 7,14 và 
điểm nóng chảy 4190C. 


ZINC WHITE bô( trắng bẽm 
Kẽm oxýt (ZnO), chất bột mâu 
trắng vinh cửu và không độc. 
Còn gọi là bột màu trắng Trung 
hoa (Chưnese tuhite) 


Zn ký hiệu hóa học của kẽm 


Z SECTION tiết điện chữ Z 
Tiết diện kim loại có hình Z 


Zz-TIE ¿hanh côu hình Z 
Một thanh câu ở tường hai lớp 
(wall-tie) uốn hình chữ Z. 
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GIÁ : 


